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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SALUTE 


DECRETO 16 aprile 2018. 


Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologica- 
mente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, 
il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 di- 
cembre 2000, n. 376. 


IL MINISTRO DELLA SALUTE 
DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO PER LO SPORT 


Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ra- 
tifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, 
con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»; 


Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Di- 
sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il doping»; 


Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ra- 
tifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 
contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi 
nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 otto- 
bre 2005»; 


Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 
2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l’orga- 
nizzazione ed il funzionamento della Commissione per 
la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della 
salute nelle attività sportive»; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 mar- 
zo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino 
degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il 
Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della 
legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le com- 
petenze della suddetta Commissione alla Sezione per la 
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della sa- 
lute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario, 
nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 
2015 e successive modificazioni; 


Visto il proprio decreto 26 luglio 2017, recante «Revi- 
sione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamen- 
te o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, 
il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 
14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 
2017, n. 206 - Serie generale; 


Visto l’emendamento all’allegato 1 della Convenzione 
internazionale contro il doping nello sport contenente la 
nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vie- 
tati per doping, che recepisce la lista elaborata dall’ A gen- 
zia mondiale antidoping (MADA-AMA), pubblicata sul 
sito internet dell’ Agenzia stessa il 29 settembre 2017 ed 
in vigore dal 1° gennaio 2018; 


Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed 
il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle 
attività sportive del Comitato tecnico sanitario formulata 
1’8 marzo 2018, in seduta straordinaria; 


Considerata la necessità di armonizzare la lista dei 
farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologica- 
mente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è 
considerato doping alla lista internazionale di riferimen- 
to, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 
2000, n. 376; 


Decreta: 


Art. 1. 


1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche medi- 
che, di cui all’allegato III parte integrante del presente 
decreto, il cui impiego è considerato doping a norma 
dell’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 - ripar- 
tite anche nel rispetto delle disposizioni della «Conven- 
zione contro il doping, ratificata dalla legge 29 novembre 
1995, n. 522 - in adesione all’emendamento all’allega- 
to 1 della “Convenzione internazionale contro il doping 
nello sport’’», adottata a Parigi nella XXXII Conferenza 
generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi 
della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuo- 
va lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati 
per doping, che recepisce la lista elaborata dall’ Agen- 
zia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 
1° gennaio 2018 e riportata nell’allegato I parte integrante 
del presente decreto. 


2. La lista di cui all’allegato III è costituita dalle se- 
guenti sezioni: 


a) sezione 1: classi vietate; 


b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi 
vietate; 


c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi 
vietati; 

d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi 
attivi e dei relativi medicinali; 

e) sezione 5: pratiche e metodi vietati. 


3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di ag- 
giornamento della lista, di cui all’allegato II, parte inte- 
grante del presente decreto. 


Art. 2. 


1. Il presente decreto sostituisce il decreto 26 luglio 
2017, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso gior- 
no della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con- 
trollo per la registrazione. 


Roma, 16 aprile 2018 


Il Ministro della salute: LORENZIN 
Il Ministro per lo sport: LOTTI 


Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1268 
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ALLEGATO / 


Traduzione non ufficiale 


CODICE MONDIALE ANTIDOPING 
STANDARD INTERNAZIONALE 


LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI 


IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018 


Il testo ufficiale della Lista è depositato presso la WADA ed è pubblicato in Inglese e Francese. 
In caso di disparità tra la versione Inglese e quella Francese, farà fede la versione Inglese. 


La Lista entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 
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IN ACCORDO CON L'ARTICOLO 4.2.2 DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING, TUTTE LE SOSTANZE PROIBITE 
DEVONO ESSERE CONSIDERATE ‘SOSTANZE SPECIFICATE” AD ECCEZIONE DELLE SOSTANZE INCLUSE 
NELLE CLASSI S1, S2, S4.4, 54.5, S6.A, E DEI METODI PROIBITI M1, M2 E M3. 


SOSTANZE E METODI 


SEMPRE PROIBITI 
(IN e FUORI COMPETIZIONE) 


SOSTANZE PROIBITE 


N SOSTANZE NON APPROVATE 


Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa in alcuna 
delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata 
autorità sanitarie 


oggetto di approvazione da parte di 


governative di regolamentazione per l'uso terapeutico 
umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico 
o non più autorizzati, farmaci in fase di sviluppo, nonché 
sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è sempre 


proibita. 


AGENTI ANABOLIZZANTI 


Gli agenti anabolizzanti sono proibiti. 


1. STEROIDI ANABOLIZZANTI ANDROGENI 
ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS) 


a. Esogeni*, includono: 


1-Androstenediolo (5a-androst-1-ene-3,17-diolo); 

1-Androstenedione (5a-androst-1-ene-3,17-dione); 

1- Androsterone (3a -hydroxy-5a -androst-1-ene-17-one); 

1-Testosterone (17p-idrossi-5a-androst-1-en-3-one); 

4-Idrossitestosterone (4,17-diidrossiandrost-4-en-3-one); 

Bolandiolo (estr-4-ene-3,17B-diolo); 

Bolasterone; 

Calusterone; 

Clostebol; 

Danazolo ([1,2]ossazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in- 
17a-0lo); 

Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17p-idrossi- 


17a-metilandrosta-1,4-dien-3-one); 


Desossimetiltestosterone (17a-metil-5a-androst- 
2-en-17p-olo); 

Drostanolone; 

Etilestrenolo (19- norpregna-4-en-17a-olo); 

Fluossimesterone; 

Formebolone; 

Furazabolo (17a-metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]- 
5a- androstan-17-olo); 


Gestrinone; 

Mestanolone; 

Mesterolone; 

Metandienone (17B-idrossi-17a-metilandrosta-1,4-dien- 


3-one); 
Metenolone; 


Metandriolo; 
Metasterone (17-idrossi-2a,17a-dimetil-5a- 
androstan-3-one); 
Metildienolone (17B-idrossi-17a-metilestra-4,9-dien- 
3-one); 
Metil-1-testosterone (17-idrossi-17a-metil-5a- 
androst-1-en-3-one); 
Metilnortestosterone (17-idrossi-17a-metilestr-4-en- 
3-one); 
Metiltestosterone; 
Metribolone (metiltrienolone, 17-idrossi-17a- 
metilestra-4,9,11-trien-3-one); 
Mibolerone; 
Norboletone; 
Norclostebol; 
Noretandrolone; 
Ossabolone; 
Ossandrolone; 
Ossimesterone; 
Ossimetolone; 
Prostanozolo (17B-[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H- 
pirazolo[3,4:2,3]-5a-androstano); 
Quinbolone; 
Stanozololo; 
Stenbolone; 
Tetraidrogestrinone (17-idrossi-18a -omo-19-nor- 
17a-pregna-4,9,11-trien-3-one); 
Trenbolone (17p-idrossiestr-4,9,11-trien-3-one); 


e altre sostanze con simile struttura chimica 


o simile/i effetto/i biologico/i. 
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b. Endogeni** 

Gli steroidi anabolizzanti androgeni 

sono proibiti quando somministrati 

per via esogena: 
19-Norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo); 
19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); 
Androstanolone (5a-diidrotestosterone, 17B-idrossi-5a- 
androstan-3-one); 
Androstenediolo (androst-5-ene-3B,17B-diolo); 
Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); 
Boldenone; 
Boldione (androsta- 1,4- diene- 3,17-dione); 
Nandrolone (19-nortestosterone); 
Prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 
3p-idrossiandrost-5-en-17-one); 


Testosterone; 


ed i loro metaboliti ed isomeri che includono, ma 


non sono limitati a: 


3f-Idrossi-5a-androstan-17-one; 
5a-Androst-2-ene-17-one; 
5a-Androstan-3a,17a-diolo; 
5a-Androstan-3a,17-diolo; 
5a-Androstan-3B,17a-diolo; 
5a-Androstan-3B,17B-diolo; 
5f-Androstan-3a,17-diolo; 

7a-Idrossi-DHEA; 

7-Idrossi-DHEA; 

4-Androstenediolo (androst-4-ene-3, 17B-diolo); 
5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); 
7-Keto-DHEA; 

19-Norandrosterone; 

19-Noretiocolanolone; 

Androst-4-ene-3a, 17a-diolo; 
Androst-4-ene-3a, 17B-diolo; 
Androst-4-ene-3, 17a-diolo; 
Androst-5-ene-3a, 17a-diolo; 
Androst-5-ene-3a, 17B-diolo; 
Androst-5-ene-3, 17a-diolo; 


Androsterone; 
Epi-diidrotestosterone; 
Epitestosterone; 


Etiocolanolone. 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


2. ALTRI AGENTI ANABOLIZZANTI 


Sono inclusi, ma non sono limitati a: 


Clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli 
androgeni (SARM, ad es. andarina, LGD-4033, ostarina e 


RAD140), tibolone, zeranolo e zilpaterolo. 


Relativamente a questa sezione: 

*  “esogeno” si riferisce a una sostanza che non può essere 
normalmente prodotta dall'organismo. 

** “endogeno” si riferisce a una sostanza che può essere 
normalmente prodotta dall'organismo. 


ORMONI PEPTIDICI, 
FATTORI DI CRESCITA, 
SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI 


Sono proibite le seguenti sostanze ed altre sostanze 


con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i: 


1. Eritropoietine (EPO) e agenti che hanno un effetto 

sull’eritropoiesi, che includono, ma non sono limitati a: 

1.1 Agonisti del Recettore dell’Eritropoietina, ad es. 
Darbepoetine (dEPO); 
Eritropoietine (EPO); 
Costrutti a base di EPO [EPO-Fc, metossi polietilen 
glicol-epoetina beta (CERA)]; 
Agenti EPO-mimetici e loro costrutti (ad es. 
CNTO-530 e peginesatide). 


1.2 Agenti attivanti del fattore ipossia-inducibile 
(HIF), ad es. 
Argon; 
Cobalto; 
Molidustat; 
Roxadustat (FG-4592); 
Xenon. 


1.3 GATA inibitori, ad es. 
K-11706. 


1.4 Inibitori del Fattore di crescita Trasformante p 
(TGF- B), ad es. 
Luspaterce; 


Sotatercept. 


1.5 ‘Innate repair receptor agonists”, ad es. 
Asialo EPO; 
EPO carbamilata (CEPO). 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Traduzione non ufficiale 


2. Ormoni peptidici e Modulatori Ormonali, 

2.1 Gonadotropina corionica (CG) e Ormone 
Luteinizzante (LH) e loro fattori di rilascio, ad es. 
Buserelina, deslorelina, gonadorelina, goserelina, 
leuprorelina, nafarelina e triptorelina, proibiti negli 


uomini; 


2.2 Corticotrofine e loro fattori di rilascio, 


ad es. Corticorelina; 


2.3 Ormone della crescita (GH), i suoi frammenti e i 
fattori di rilascio che includono, ma non sono limitati 
a: 

Frammenti dell’Ormone della Crescita, ad es. 
AOD -9604 e hGH 176-191; 

Ormone di Rilascio dell’Ormone della Crescita 
(GHRH) e suoi analoghi, ad es. 

CJC-1293, CJC-1295, sermorelina e tesamorelina; 
Secretagoghi dell’Ormone della crescita (GHS), 
ad es. grelina e mimetici della grelina, 

ad es. anamorelina, ipamorelina e tabimorelina; 
Peptidi di rilascio del GH (GHRP), ad es. 
alesamorelina, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelina), 
GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 e esarelina. 


3. Fattori di Crescita e Modulatori del Fattore della 
Crescita, che includono ma non sono limitati a: 
Fattori di crescita dei Fibroblasti (Fibroblast Growth 
Factors, FGFs); 

Fattore di crescita degli Epatociti (Hepatocyte 
Growth Factor, HGF); 


Fattore di crescita Insulino-simile (Insulin-like Growth 
Factor-1, IGF-1) e suoi analoghi; 


Fattori di crescita Meccanici (Mechano Growth Factors, 
MGFSs); 


Fattori di crescita di derivazione Piastrinica 
(Platelet-Derived Growth Factor, PDGF); 


Timosina-4 e suoi derivati, ad es. TB-500; 


Fattore di crescita Vascolare-endoteliale 
(Vascular-Endotelial Growth Factor, VEGF). 


Sono proibiti ulteriori fattori di crescita o modulatori dei 
fattori di crescita che influenzino la sintesi/degradazione di 


proteine, di muscoli, tendini (o) legamenti, la 


vascolarizzazione, l'utilizzo di energia, la capacità 


rigenerativa o la transdifferenziazione del tipo di fibra. 


BETA-2 AGONISTI 


Sono proibiti tutti i beta-2 agonisti, selettivi e non 
selettivi, inclusi, ove pertinenti, tutti gli isomeri ottici. 
Sono inclusi, ma non sono limitati a: 

Fenoterolo; 

Formoterolo; 

Igenamina; 

Indacaterolo; 

Olodaterolo; 

Procaterolo; 

Reproterolo; 

Salbutamolo; 

Salmeterolo; 

Terbutalina; 

Tulobuterolo; 


Vilanterolo. 


Fanno eccezione: 


e Salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 
microgrammi nell'arco delle 24 ore, in dosi frazionate 
senza superare la dose di 800 microgrammi nelle 12 ore, 
a decorrere da ogni dose); 

e Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 
microgrammi nell'arco delle 24 ore; 

dose massima 200 


e Salmeterolo per via inalatoria: 


microgrammi nell'arco delle 24 ore. 


La presenza nelle urine di salbutamolo in quantità superiore 
a 1000 ng/ml o di formoterolo in quantità superiore a 40 
ng/ml, non è compatibile con l’uso terapeutico della sostanza 
e verrà considerato Esito Avverso al controllo antidoping, 
tranne nel caso in cui l’Atleta provi, attraverso uno studio 
farmacocinetico controllato, che il risultato anomalo sia la 
conseguenza dell'uso di una dose terapeutica assunta per 


via inalatoria fino al valore massimo sopra indicato. 


FI MODULATORI ORMONALI E 
METABOLICI 


Sono proibiti i seguenti ormoni e modulatori metabolici: 


1. Inibitori dell'aromatasi che includono, ma non sono 
limitati a: 
4-Androstene-3,6,17 trione (6-0x0); 
Aminoglutetimide; 
Anastrozolo; 


Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione); 


Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane); 
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Exemestano; Fanno eccezione: 

Formestano; e Drospirenone; pamabromo; e inibitori 
Letrozolo; dell’anidrasi carbonica per uso oftalmico (ad es. 
Testolattone. dorzolamide, brinzolamide); 


e Somministrazione locale di felipressina in anestesia 
2. Modulatori selettivi del recettore degli estrogeni Dentale. 


(SERMS), che includono ma non sono limitati a: 


Raloxifene; La rilevazione nel Campione di un Atleta prelevato In-Fuori 
Tamoxifene; Competizione, nella misura in cui è applicabile, di qualsiasi 
Toremifene. quantità di una sostanza soggetta ad un valore soglia: 


formoterolo, salbutamolo, catina, efedrina, metilefedrina e 


3. Altre sostanze antiestrogeniche che includono ma non pseudoefedrina in associazione con un diuretico o agente 
sono limitate a: mascherante, sarà considerata Esito Avverso a meno che 
Clomifene; l’Atleta non abbia ottenuto un’Esenzione a Fini Terapeutici 
Ciclofenile; (TUE) per quella sostanza, in aggiunta all'esenzione 
Fulvestrant. rilasciata per il diuretico o agente mascherante. 


4. Agenti che modificano la/e funzione/i della miostatina che 
includono, ma non sono limitati a: 


inibitori della miostatina. 


5. Modulatori metabolici: 

5.1 Attivatori della protein chinasi AMP-attivata 
(AMPK) ad es. AICAR, SR9009; e agonisti del 
Recettore è Attivato dal Proliferatore dei Perossisomi 
(PPARS), ad es. acido 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4- 
(trifluorometil)fenil)tiazolo-5-il)metiltio)fenossi acetico 

(GW 1516, GW501516); 

5.2 Insuline e insulino-mimetici; 

5.3 Meldonio; 


5.4 Trimetazidina. 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


Sono proibiti i seguenti diuretici e agenti mascheranti, 
come altre sostanze con struttura chimica simile 


o effetto/i biologico/i simile/i. 


Sono inclusi, ma non sono limitati a: 


e Desmopressina; probenecid; espansori del 
plasma, ad es. la somministrazione 
endovenosa di albumina, destrano, amido 


idrossietilico e mannitolo. 


e Acetazolamide; amiloride; bumetanide; 
canrenone; clortalidone; acido etacrinico; 
furosemide; indapamide; metolazone; spironolattone; tiaz 
idroclorotiazide; triamterene e vaptani, ad es. 


tolvaptan. 
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METODI PROIBITI 


MANIPOLAZIONE DEL SANGUE E DEI 
COMPONENTI DEL SANGUE 


Sono proibiti i seguenti metodi: 


1.La somministrazione o reintroduzione nel sistema 
circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, 
allogenico (omologo) o eterologo o di prodotti contenenti 
globuli rossi di qualsiasi origine. 

2. Potenziamento artificiale dell'’assorbimento, del trasporto 


o del rilascio di ossigeno. 


Sono inclusi, ma non sono limitati a: 


sostanze chimiche perfluoridiche; efaproxiral (RSR13) e 
prodotti di emoglobina modificata, ad es. sostituti del 
sangue basati sull’emoglobina, prodotti di emoglobina 
ad 


supplementare per via inalatoria. 


microincapsulata, esclusione dell'ossigeno 


3. Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del 
sangue o di componenti del sangue con mezzi fisici o 


chimici. 


MANIPOLAZIONE FISICA E CHIMICA 


Sono proibiti i seguenti metodi: 

1. La manipolazione, o tentata manipolazione, per alterare 
l'integrità e la conformità dei Campioni raccolti in 
occasione del Controllo Antidoping. 

Questi includono ma non si limitano a: sostituzione e/o 


alterazione dell’urina, ad es. proteasi. 


2. Le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 100 
ml per un periodo di 12 ore ad eccezione di 
quelle legittimamente ricevute nel corso di trattamenti 
interventi indagini 


in. ospedale, chirurgici o di 


diagnostiche cliniche. 


DOPING GENETICO 


Sono proibiti i seguenti metodi, che hanno la 
potenziale capacità di migliorare la performance 
atletica: 


1. L'utilizzo di polimeri di acidi nucleici o di analoghi di acidi 


nucleici; 


2.L'utilizzo di agenti di modificazione genica progettati al 
fine di alterare le sequenze del genoma e/o la regolazione 
trascrizionale o epigenetica dell'espressione genica. 


3. L'utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate. 
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SOSTANZE E METODI 


PROIBITI IN-COMPETIZIONE 


IN AGGIUNTA ALLE CATEGORIE DA SO A S5 E DA M1 A M3, SOPRA INDICATE, SONO PROIBITE IN- COMPETIZIONE 


LE SEGUENTI CATEGORIE. 


SOSTANZE PROIBITE 


STIMOLANTI 


Sono proibiti tutti gli stimolanti, inclusi, ove pertinenti, 
entrambi gli isomeri ottici (ad es. d- e |-). 


Gli stimolanti comprendono: 


a: Stimolanti “Non Specificati”: 


Adrafinil; 
Amfepramone; 
Amfetamina; 
Amfetaminil; 
Amifenazolo; 
Benfluorex; 
Benzilpiperazina; 
Bromantan; 
Clobenzorex; 
Cocaina; 
Cropropamide; 
Crotetamide; 
Fencamina; 
Fendimetrazina; 
Fenetillina; 
Fenfluramina; 
Fenproporex; 
Fentermina; 
Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)]; 
Furfenorex; 
Lisdexamfetamina; 
Mefenorex; 
Mefentermina; 
Mesocarbo; 
Metamfetamina (d-); 
p-Metilamfetamina; 
Modafinil; 
Norfenfluramina; 
Prenilamina; 
Prolintano. 

Uno stimolante non espressamente elencato 


in questa sezione è una Sostanza “Specificata”. 


b: Stimolanti “Specificati”: 


Includono ma non sono limitati a: 


1,3-Dimetilbutilammina; 
4-Metilexan-2-amina (metilesanamina); 
Benzfetamina; 

Catina**; 

Catinone e suoi analoghi ad es. mefedrone, metedrone 
e a-pirrolidinovalerofenone; 
Dimetilamfetamina; 

Efedrina***; 

Epinefrina**** (adrenalina); 
Eptaminolo; 

Etamivan; 

Etilamfetamina; 

Etilefrina; 

Famprofazone; 

Fenbutrazato; 

Fencamfamina; 

Fenetilamina e suoi derivati; 
Fenmetrazina; 

Fenprometamina; 

Idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina); 
Isometeptene; 

Levometamfetamina; 

Meclofenossato; 
Metilenediossimetamfetamina; 
Metilefedrina***; 

Metilexaneamina (dimetilpentilamina); 
Metilfenidato; 

Nichetamide; 

Norfenefrina; 

Octopamina; 

Oxilofrina (metilsinefrina); 

Pemolina; 

Pentetrazolo; 


Propilesedrina; 


Pseudoefedrina*****; 
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Selegilina; 

Sibutramina; 

Stricnina; 

Tenamfetamina (metilendiossiamfetamina); 


Tuaminoeptano; 


ed altre sostanze con una struttura chimica simile o con 
simile/i effetto/i biologico/i. 


Fanno eccezione: 

e Clonidina; 

e I derivati dell'imidazolo per uso topico/oftalmico e gli 
stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 
2018*. 


* Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, 
fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina: queste 
sostanze sono incluse nel Programma di Monitoraggio 
2018 e non sono considerate Sostanze Proibite. 


DE Catina: è proibita quando la sua concentrazione 
nelle urine è superiore a 5 microgrammi per millilitro. 


avi Efedrina e metilefedrina: sono proibite quando la 
loro concentrazione nelle urine è superiore a 10 
microgrammi per millilitro. 


iii Epinefrina (adrenalina): non è proibita la 
somministrazione locale, ad es. nasale, oftalmologica, o in 
associazione ad agenti anestetici locali. 


***** Pseudoefedrina: è proibita quando la sua 
concentrazione nelle urine è superiore a 150 microgrammi 
per millilitro. 


NARCOTICI 


Sono proibiti i seguenti narcotici: 
Buprenorfina; 
Destromoramide; 
Diamorfina (eroina); 
Fentanil e suoi derivati; 
Idromorfone; 
Metadone; 

Morfina; 

Nicomorfina; 
Ossicodone; 
Ossimorfone; 
Pentazocina; 

Petidina. 


CANNABINOIDI 


Sono proibiti i seguenti cannabinoidi: 
cannabinoidi naturali, ad es. cannabis, hashish e 
marijuana, 

cannabinoidi di sintesi, ad es. delta 9- 


tetraidrocannabinolo (THC), e altri cannabimimetici. 


Fa eccezione: 


Cannabidiolo. 


GLUCOCORTICOSTEROIDI 


Sono proibiti tutti i glucocorticosteroidi quando 
somministrati per via orale, endovenosa, 


intramuscolare o rettale. 


Essi includono, ma non sono limitati a: 
Betametasone; 

Budesonide; 

Cortisone; 

Deflazacort; 

Desametasone; 

Fluticasone; 

Idrocortisone; 

Metilprednisolone; 

Prednisolone; 


Prednisone; 


Triamcinolone. 
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SOSTANZE PROIBITE 


IN PARTICOLARI SPORT 


BETA-BLOCCANTI 


I beta-bloccanti sono proibiti solo In Competizione, nelle 
seguenti discipline sportive e proibiti anche Fuori 


Competizione dove indicato. 


° Tiro con l’arco (WA)X 

° Automobilismo (FIA) 

e Biliardo (tutte le discipline) (WCBS) 
° Freccette (WDF) 


. Golf (IGF) 

° Tiro (ISSF, IPC)* 

° Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle 
esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e 
halfpipe/big air dello snowboard 

O Sport subacquei (CMAS) apnea in assetto costante 
con o senza pinne, apnea in assetto dinamico con 
e senza pinne, apnea libera, Jump Blue in apnea, 
pesca subacquea, apnea statica, tiro al bersaglio 


subacqueo e apnea in assetto variabile. 


* Proibiti anche Fuori-Competizione 


#N.d.T. Gli acronimi presenti nella sezione Pi sono 
riportati in lingua originale. 


I beta-bloccanti includono, ma non sono limitati a: 


Acebutololo; Labetalolo; 
Alprenololo; Levobunololo; 
Atenololo; Metipranololo; 
Betassololo; Metoprololo; 
Bisoprololo; Nadololo; 
Bunololo; Oxprenololo; 
Carteololo; Pindololo; 
Carvedilolo; Propranololo; 
Celiprololo; Sotalolo; 
Esmololo; Timololo. 
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ALLEGATO II 


CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI 
CLASSI DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FAR- 
MACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO È 
CONSIDERATO VIETATO PER DOPING 


La Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive 
(SVD) del Comitato Tecnico Sanitario, istituita ai sensi del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, ha predisposto 
la lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche 


vietate per doping in base ai seguenti criteri e modalità. 


A) CRITERI GENERALI 

1. La lista intende perseguire l’obiettivo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela di coloro 
che praticano lo sport. 

2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è aggiornabile secondo le modalità più avanti definite. 

3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodi, il cui impiego è considerato doping, sono state 
individuate, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge 376/2000, nel rispetto delle disposizioni della 
Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n. 522 e delle disposizio- 
ni della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXII Confe- 


renza generale UNESCO, ratificata ai sensi della Legge 26 novembre 2007, n. 230. 


B) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATI- 
CHE E METODI VIETATI 

La lista delle sostanze e medicinali vietati per doping è composta da quattro sezioni. La quinta sezione 
riguarda le pratiche e metodi vietati per doping: 

SEZIONE 1 - CLASSI VIETATE; 

SEZIONE 2 - PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE; 

SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI; 

SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RE- 
LATIVI MEDICINALI; 

SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI. 
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1. I principi attivi vietati per doping sono stati individuati sulla base delle rispettive caratteristiche chi- 
mico-farmacologiche, ai sensi dell’ art.2, comma 2 della Legge 376/2000. 

2. Nei principi attivi vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri, complessi e ste- 
reoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata. Ove previsto dalla Lista internazionale di ri- 
ferimento, devono intendersi comprese nelle varie classi tutte le sostanze con struttura chimica simile a 
quelle espressamente indicate e/o capaci di esplicare attività farmacologica vietata per doping. 

3. Nella Sezione 1, la Classe SO comprende qualsiasi farmaco in via di sviluppo o ogni altra sostanza 
farmacologicamente attiva non ancora autorizzata da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco per un 
impiego terapeutico nell’uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o non più auto- 
rizzati nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario. Queste sostanze sono sempre vietate in e 
fuori gara. 

4. Per i medicinali, contenenti principi attivi singoli od in associazione, vietati per doping, dei quali è 
consentito l’uso topico, è proibita un’assunzione diversa (per schema posologico e/o per via di sommi- 
nistrazione) da quella indicata nell’ Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC). 

5. Tuttavia, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, in un’ottica di maggior tutela del 
consumatore, nelle “Sezioni 3 e 4” descritte al successivo punto 13, la SVD ritiene opportuno inserire 
anche quei medicinali, la cui dose raccomandata dai titolari di AIC, sia inferiore alla dose massima 
consentita dalla WADA, nonché prescriverne i relativi pittogrammi ed avvertenze speciali previsti per 
le (potenziali, in questi casi) sostanze dopanti. 

6. Le preparazioni contenenti stimolanti (Classe S6) sono proibite; fanno eccezione la clonidina, i deri- 
vati dell’imidazolo ad uso topico/oftalmico e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 
2018*. 

7. Le preparazioni contenenti glucocorticosteroidi (classe S9) sono proibite in competizione quando 
somministrate per via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale, fatto salvo quanto specificato nel 
Programma di Monitoraggio 2018**. 

8. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva non è permesso l’impiego di medicinali, 
per 1 quali non è prevista nell’ AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio) l’autorizzazione per uso 
pediatrico. 

* Nel Programma di Monitoraggio WADA 2018 sono incluse le seguenti sostanze: bupropione, caffeina, nicotina, fenilefri- 
na, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina). 


** Nel Programma di Monitoraggio WADA 2018 sono inclusi i glucocorticosteroidi: in-competizione, quando somministra- 
ti per vie diverse da quelle indicate al punto 6, e fuori competizione per tutte le vie di somministrazione; 
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9. La ripartizione in classi delle pratiche e metodi vietati è stata determinata ai sensi dell’art.2, comma 
2 della Legge 376/2000. 

10. Nelle sezioni di cui all’allegato III si intende con i termini: “in gara” l’intervallo di tempo che in- 
tercorre tra le 12 ore precedenti la competizione e la fine della stessa, ivi compreso il tempo necessario 
alla raccolta dei campioni biologici; “fuori gara” il periodo di tempo non compreso nell’intervallo 
temporale definito come “in gara”. 

11. La Sezione partecipa ai programmi di monitoraggio previsti dagli organismi internazionali sull’uso 
di sostanze e pratiche attualmente inserite e non inserite nell’allegato III al presente decreto, al fine di 
evidenziarne l’eventuale uso non corretto nell’ambito delle attività sportive. 

12. Nella sezione 2 sono indicati tutti i principi attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente non è in 
commercio, in Italia, alcun prodotto medicinale. 

13. Nelle sezioni 3 e 4 sono compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per doping, per 
i quali sia stata rilasciata dall’ Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) autorizzazione all’immissione in 
commercio (AIC). 

14. Nella sezione 3 sono indicate altresì, per ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le eventuali 
relative note indicate in base al presente decreto. Nelle associazioni la sostanza vietata è quella indicata 
per prima o, comunque, a carattere grafico particolare. Per i medicinali contenenti principi attivi vietati 
per doping e descritti nella Farmacopea Ufficiale Italiana, sono da comprendere tutti i dosaggi, le forme 
farmaceutiche e le confezioni presenti in Italia sul mercato. In particolare, per quanto riguarda i prodot- 
ti medicinali a base di Mannitolo sono da ritenersi compresi soltanto i dosaggi e le soluzioni predispo- 
ste per somministrazione endovenosa. 

15. L’esenzione per uso terapeutico delle sostanze e pratiche vietate è consentita, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4 della legge 376/2000, nel rispetto dei regolamenti sportivi. 

16. Nella sezione 4, per favorire la consultazione della lista, i principi attivi ed i relativi medicinali sono 
disposti in ordine alfabetico con l’indicazione della sigla della classe vietata per doping a cui apparten- 


gono. 


MODALITÀ DI REVISIONE DELLA LISTA 

Ai sensi dell’art.2, comma 3 della Legge 376/2000, nonché, per quanto riguarda la periodicità annuale, 
in aderenza alle statuizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata 
con la legge 522/1995, e nella Convenzione internazionale contro il doping nello sport stipulata a Parigi 


il 16 ottobre 2005, ratificata con la legge 230/2007, e, in particolare, del Codice Mondiale Antidoping 
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trascritto nella Appendice I di tale ultima Convenzione, la Lista viene sottoposta a revisione ed aggior- 
namento periodico da parte della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping, con l’ausilio della 
Banca Dati dell’AIFA, nonché attraverso i dati registrativi, secondo le procedure autorizzative comuni- 
tarie e le elaborazioni fornite dall'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali e dall'Osservato- 
rio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche. 

La Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping attua periodicamente una verifica delle sostanze 
e/o delle pratiche vietate per doping, al fine di individuare sostanze e/o pratiche mediche da inserire in 
tale lista. 

L’inserimento viene attuato al termine di una attività di valutazione e dopo aver informato gli organi- 


smi internazionali competenti. 
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ALLEGATO III 


Sezione 1 


CLASSI VIETATE 


Proibiti IN* e FUORI GARA** 


SO SOSTANZE NON APPROVATE 


Qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate 
e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per l’uso terapeutico 
umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico o non più autorizzati, farmaci in fase di 
sviluppo, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è sempre proibita.*** 


S1 AGENTI ANABOLIZZANTI 

S2 ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI 
S3 BETA-2 AGONISTI 

S4 MODULATORI ORMONALI E METABOLICI 

S5 DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


Proibiti solo IN GARA* 


S6 STIMOLANTI 

S7 NARCOTICI 

S8 CANNABINOIDI 

S9 GLUCOCORTICOSTEROIDI 


Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT 


P1 BETA-BLOCCANTI 


*Con i termini “In gara” si intende l’intervallo di tempo che intercorre tra le 12 ore precedenti la 
competizione e la fine della stessa, ivi compreso il tempo necessario alla raccolta dei campioni biologici. 
**Con i termini “fuori gara” si intende il periodo di tempo non compreso nell'intervallo temporale definito 
come “in gara”. 

***Vedi anche allegato Il lettera b comma 3 
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Proibiti in e fuori gara 


Si 


AGENTI ANABOLIZZANTI 
Steroidi anabolizzanti androgeni 


1-androstenediolo (5a-androst-1-ene-3B,17- 
diolo) 


1-androstenedione (5a-androst-1-ene-3,17-dione) 


1-androsterone (3a-idrossi-5a-androst-1-ene-17- 
one) 


1-testosterone (17-idrossi-5a-androst-1-en-3- 
one) 


3-idrossi-5a-androstan-17-one 


4-androstenediolo (androst-4-ene3,17-diolo) 


4-idrossitestosterone (4,17-diidrossi-androst-4- 
en-3-one) 


5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) 
5a-androst-2-ene-17-one 
5a-androstane-3a,17a-diolo 
5a-androstane-3a,17}-diolo 
5a-androstane-36,17a-diolo 
5a-androstane-36,17-diolo 
5B-androstane-3a,17f-diolo 

7a idrossi-DHEA 

7 idrossi-DHEA 

7keto-DHEA 

19-norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo) 
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) 
19-norandrosterone 

19-noretiocolanolone 
Androst-4-ene-3a,17a-diolo 
Androst-4-ene-3a,17-diolo 
Androst-4-ene-36,17a-diolo 


Androst-5-ene-3a,17a-diolo 


Androst-5-ene-3a,17-diolo 


Androst-5-ene-3B,17a-diolo 


Androstanolone (5a-diidrotestosterone, 
17p-idrossi-5a-androstan-3-one) 


Androstenediolo (androst-5-ene-3,17p-diolo) 


Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) 


Sezione 2 


PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE 


Androsterone 

Bolandiolo (estr-4-ene-3},17-diolo) 
Bolasterone 

Boldenone 


Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione) 


Calusterone 
Clostebol 


Danazolo ([1,2]ossazolo[4(5':2,3]pregna-4-en-20- 
in-17a-olo) 


Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17-idrossi- 
17a-metil-androsta-1,4-dien-3-one) 


Desossimetiltestosterone (17a-metil-5a-androst- 
2-en-17-olo) 


Drostanolone 

Epi-diidrotestosterone 

Epitestosterone 

Etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17a-olo) 
Etiocolanolone 

Fluossimesterone 

Formebolone 


Furazabolo (17a-metil[1,2,5]ossadiazolo[3'4':2,3]- 
5a-androstan-17-olo) 


Gestrinone 
Mestanolone 
Mesterolone 


Metandienone (17-idrossi-17a-metil-androsta- 
1,4-dien-3-one) 


Metandriolo 


Metasterone (17-idrossi-2a,17a-dimetil-5a- 
androstan-3-one) 


Metenolone 


Metil-1-testosterone (17}-idrossi-17a-metil-5a- 
androst-1-en-3-one) 


Metildienolone (17-idrossi-17a-metil-estra-4,9- 
dien-3-one) 


Metilnortestosterone (17-idrossi-17a-metil-estr- 
4-en-3-one) 


Metiltestosterone 


Metribolone (metiltrienolone,17f-idrossi-17a- 
metilestra-4,9,11-trien-3-one) 


Mibolerone 

Nandrolone (19-nortestosterone) 
Norboletone 

Norclostebol 

Noretandrolone 

Ossabolone 

Ossandrolone 

Ossimesterone 

Ossimetolone 


Prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 
3-idrossiandrost-5-en-17-one) 


Prostanozolo (17-[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H- 
pirazolo[3,4:2,3]}-5a-androstano) 


Quinbolone 
Stanozololo 
Stenbolone 
Testosterone 


Tetraidrogestrinone (17-idrossi-18a-omo-19-nor- 
17a-pregna-4,9,11-trien-3-one) 


Trenbolone (17-idrossi-estr-4,9,11-trien-3-one) 
Altri agenti anabolizzanti 

Andarina (vedi “SARMs"”) 

Clenbuterolo 

LGD-4033 (vedi “SARMSs") 

Ostarina (vedi “SARMs"”) 

RAD140 (vedi “SARMs”) 


SARMs (Modulatori selettivi dei recettori degli 
androgeni) 


Tibolone 


Zeranolo 


Zilpaterolo 
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PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE 


Proibiti in e fuori gara 


S2 


ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI 
CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE 
E MIMETICI 


Ormoni peptidici e modulatori ormonali 
Corticotropine e fattori di rilascio 


ACTH (vedi “Tetracosactide”) 
Corticorelina 
Tetracosactide (ACTH) 


Gonadotropina corionica (CG), ormone luteinizzante 
(LH) e fattori di rilascio 


a coriogonadotropina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Buserelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Corifollitropina a 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Degarelix 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Deslorelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Desmorelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Follitropina a 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Follitropina p 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Follitropina 6 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Gonadorelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Gonadotropina corionica (CG) 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Goserelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


hCG (vedi “Gonadotropina corionica”) 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Istrelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Leuprorelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Lutropina a 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Menotropina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Nafarelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Ormone luteinizzante (LH) 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Triptorelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Urofollitropina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


Ormone della crescita (GH), derivati e fattori di rilascio 


AOD-9604 
Alexamorelina (vedi “GHRPs”) 


Anamorelina (vedi “mimetici della grelina”) 


CJC-1293 (vedi “GHRH”) 


CJC-1295 (vedi “GHRH"”) 


Exarelina (vedi “GHRPs”) 


GHRH (Ormone di rilascio dell'ormone della 
crescita) 


GHRP-1 (vedi “GHRPs"” 


GHRP-2 (Pralmorelina, vedi “GHRPs") 


GHRP-3 (vedi “GHRPs"” 


GHRP-4 (vedi “GHRPs"” 


GHRP-5 (vedi “GHRPs” 


GHRP-6 (vedi “GHRPs” 
GHRPs (Peptidi di rilascio dell'ormone della crescita) 
GHS (Segretagoghi dell'ormone della crescita) 
Grelina (vedi “GHS") 

hGH (Somatropina) 

hGH 176-191 

Ipamorelina (vedi “mimetici della grelina”) 
Mecasermina 

Mimetici della grelina (vedi“GHS"”) 

Pralmorelina (GHRP-2, vedi “GHRPs”) 

Sermorelina (vedi “GHRH"”) 

Somatorelina 

Somatropina (hGH) 

Tabimorelina (vedi “mimetici della grelina”) 
Tesamorelina (vedi “GHRH”) 


Fattori di crescita e modulatori 


Fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte 
Growth Factor, HGF) 


Fattore di crescita di derivazione piastrinica 
(Platelet-Derived Growth Factor, PDGF) 


Fattore di crescita insulino-simile (Insulin-like 
Growth Factor-1, IGF-1) e suoi analoghi 


Fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular- 
Endothelial Growth Factor, VEGF) 


Fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast 
Growth Factors, FGFs) 


Fattori di crescita meccanici (Mechano Growth 
Factors, MGFs) 


Timosina-R4 e derivati (TB-500) 


Eritropoietine (EPO)e agenti che influenzano 
l’eritropoiesi 


Agonisti del recettore dell'EPO non-eritropoietica 


Asialo EPO 
EPO carbamilata (CEPO) 


Agonisti del recettore dell'Eritropoietina 


CNTO 530 (vedi “Peptidi EPO-mimetici”) 
Darbepoetina (dEPO) 

EPO-Fc 

Epoetina alfa (eritropoietina alfa) 
Epoetina beta (eritropoietina beta) 
Epoetina delta (eritropoietina delta) 
Epoetina gamma (eritropoietina gamma) 
Epoetina omega (eritropoietina omega) 
Epoetina teta (eritropoietina teta) 
Epoetina zeta (eritropoietina zeta) 
Eritropoietine (EPO) 
Metossipolietilenglicol-Epoetina B (CERA) 
Peginesatide (vedi “Peptidi EPO-mimetici”) 
Peptidi EPO-mimetici (EMP) 


GATA inibitori 
K-11706 


Attivatori del fattore ipossia-inducibile (HIF) 


Argon 

Cobalto 

Molidustat 
Roxadustat (FG-4592) 
Xenon 


TGF-beta (TGF-B) inibitori 


Luspatercept 


Sotatercept 


Serie generale - n. 128 


Proibiti in e fuori gara 


S3 


B-2-AGONISTI 


Altri agenti anabolizzanti — agonisti selettivi 
dei recettori B 2 adrenergici, singoli e in 
associazione 


Bambuterolo 
Bitolterolo 
Clenbuterolo 
Esoprenalina 
Fenoterolo 


Formoterolo 
(Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine 
superiori a 40 ng/ml) 
Higenamina 
Indacaterolo 
Isoetarina 
Olodaterolo 
Pirbuterolo 
Procaterolo 
Reproterolo 
Rimiterolo 


Ritodrina 


Salbutamolo 

(Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine 
superiori a 1000 ng/ml) 

Salmeterolo 

Terbutalina 

Tretochinolo 


Tulobuterolo 


Vilanterolo 


Proibiti in e fuori gara 
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MODULATORI ORMONALI 
E METABOLICI 


Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni 
(SERM) 


Bazedoxifene 
Ospemifene 
Raloxifene 
Tamoxifene 


Toremifene 
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Serie generale - n. 128 


PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE 


Modulatori metabolici 


Attivatori della protein chinasi AMP-attivata 
(AMPK) (ad es. AICAR, SR9009) 


Agonisti del recettore 6 attivato dal proliferatore del 
perossisoma (PPARÈ) (ad es. 2-(2-metil-4-((4-metil- 
2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazol-5-il)metiltio)fenossi) 
acido acetico (GW 1516, GW501516)) 


Insulina e insulino-mimetici 
Meldonio 
Trimetazidina 

Inibitori della aromatasi 
4-androstene-3,6,17 trione (6-0x0) 
Aminoglutetimide 
Anastrozolo 


Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione 
(androstatrienedione) 


Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane) 
Exemestano 


Formestano 


Letrozolo 
Testolattone 
Vorozolo 
Altre sostanze ad attività antiestrogenica 
Cetrorelix 
Ciclofenil 
Clomifene 
Fulvestrant 
Ganirelix 


Agenti modificanti l'attività della miostatina 


Altre sostanze che modificano la funzione della 
miostatina 


Inibitori della miostatina 


Proibiti in e fuori gara 
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DIURETICI E 
AGENTI MASCHERANTI 


Vasopressina e analoghi 


Argipressina 
Desmopressina 


Felipressina 


Lipressina 
Ornipressina 
Terlipressina 

Tiazidi 
Bendroflumetiazide 
Benzotiazide 
Butizide 
Ciclopentiazide 
Ciclotiazide 
Clorotiazide 
Idroclorotiazide 
(Anche effetto mascherante) 
Idroflumetazide 
Mebutizide 
Meticlotiazide 
Metilclortiazide 
Politiazide 
Triclormetiazide 

Sulfonamidi 
Bumetanide 
Chinetazone/Quinetazone 
Clofenamide 
Clopamide 
Cloroxolone 
Clortalidone 
(Anche effetto mascherante) 
Fenquizone 
Furosemide 


(Anche effetto mascherante) 


Indapamide 
(Anche effetto mascherante) 


Mefruside 
Mersalile 
Meticrane 


Metolazone 
(Anche effetto mascherante) 


Piretanide 
(Anche effetto mascherante) 


Torasemide 
(Anche effetto mascherante) 


Xipamide 
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Preparati favorenti l'escrezione di acido urico 


Probenecid 


Plasma expanders 


Albumina 
Amido idrossietilico (etamido — HES) 


Destrano 

(È vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per 
l'immissione in commercio, sia per schema posologico che per via di 
somministrazione) 


Mannitolo 


Inibitori dell'anidrasi carbonica 


Acetazolamide 
Brinzolamide 
Diclofenamide 


Dorzolamide 


Diuretici risparmiatori di potassio, singoli 
e in associazione 


Amiloride 


Triamterene 


Derivati dell'acido arilossacetico 


Acido etacrinico 
(Anche effetto mascherante) 


Antagonisti dell'aldosterone 


Canrenone 
(Anche effetto mascherante) 


Eplerenone 
(Anche effetto mascherante) 


Potassio canrenoato 
(Anche effetto mascherante) 


Spironolattone 
(Anche effetto mascherante) 


Antagonisti della vasopressina 


Conivaptan 


Tolvaptan 


Altri diuretici ad azione diuretica maggiore 


Etozolina 


Proibiti solo in gara 
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STIMOLANTI 


Simpaticomimetici, singoli e in associazione 


Nafazolina 


Oximetazolina 


Tetrizolina 


Tramazolina 
Tuaminoeptano 
Xilometazolina 


Inibitori della monoaminoossidasi di tipo b 


Selegilina 
Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione 
1,3-dimetilbutilamina 
4-metilexan-2-amina (metilexaneamina) 
Adrafinil 
a-pirrolidinovalerofenone 
Amfepramone 
Amfetamina 
Amfetaminil 
Amifenazolo 
Amineptina 
Benfluorex 
Benzfetamina 
Benzilpiperazina 
Bromantan 


Catina 

(Positività ai test per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 
5 mcg/ml) 

Catinone 
Ciclazodone 
Clobenzorex 
Cocaina 
Cropropamide 
Crotetamide 
Dimetilamfetamina 
Eptaminolo 
Etamivan 
Etilamfetamina 
Famprofazone 
Fenbutrazato 


Fencamfamina 


Fencamina 


Fendimetrazina 

Fenetilamina 

Fenetillina 

Fenfluramina 

Fenmetrazina 

Fenprometamina 

Fenproporex 

Fentermina 

Foledrina 

Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)] 
Furfenorex 

Idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina) 
Isometeptene 

Levometamfetamina 


Lisdexamfetamina 


Meclofenossato 

Mefedrone 

Mefenorex 

Mefentermina 

Mesocarbo 

Metamfetamina (d-) 
Metedrone 
Metilendiossimetamfetamina 
Metilexaneamina (dimetilpentilamina) 
Metilfenidato 
Metossifenamina 

Modafinil 

Nichetamide 

Norfenefrina 
Norfenfluramina 
Octopamina 

Ortetamina 


Oxilofrina (metilsinefrina) 


p-Metilamfetamina 


Parametilamfetamina 

Pemolina 

Pentetrazolo 

Prenilamina 

Prolintano 

Propilesedrina 

Sibutramina 

Stricnina 

Tenamfetamina (metilendiossiamfetamina) 


Tranilcipromina 


Agonisti dei recettori a e p adrenergici, 
singoli e in associazione 


Efedrina 
(Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori 
a 10mcg/ml) 


Metilefedrina 
(Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori 
a 10mcg/ml) 


Pseudoefedrina 
(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 mcg/ml) 


Adrenergici e dopaminergici 


Dimetofrina 
Dobutamina 
Dopamina 

Epinefrina (adrenalina) 
Etilefrina 

Fenoldopam 
lbopamina 
Isoprenalina 
Midodrina 


Noradrenalina 


Proibiti solo in gara 
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NARCOTICI 


Alfentanile 
Buprenorfina 
Butorfanolo 
Destromoramide 


Diamorfina (Eroina) 
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Eroina (vedi "Diamorfina") 


Fentanil 


Idromorfone 


Metadone 


Morfina 


Nicomorfina 


Ossicodone 


Ossimorfone 


Pentazocina 


Petidina 


Remifentanil 


Sufentanil 


Proibiti solo in gara 


S8 
CANNABINOIDI 


Cannabinoidi naturali, cannabis e prodotti 
derivati dalla cannabis (es. marijuana, hashish) 


Cannabinoidi sintetici (es. A9- 
tetraidrocannabinolo (THC) di sintesi) e altri 
cannabinomimetici 


Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) e 
cannabidiolo (CBD) 


Dronabinolo 


Nabilone 


Proibiti solo in gara 
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GLUCOCORTICOSTEROIDI 


Beclometasone 


Betametasone 


Budesonide 


Ciclesonide 


Clobetasone 


Cloprednolo 


Cortisone 


Cortivazolo 


Deflazacort 


Desametasone 


Desonide 


Desossicortone 
Fludrocortisone 
Flunisolide 
Fluocinolone 
Fluocortolone 
Fluorometolone 
Fluprednisone 
Fluticasone 
Formocortal 
Idrocortisone 
Meprednisone 
Metilprednisolone 
Mometasone 
Parametasone 
Prednilidene 
Prednisolone 
Prednisone 
Rimexolone 


Triamcinolone 


Proibiti solo in particolari sport 


P1 


BETABLOCCANTI 


Vietati nei seguenti sport: 

*__Tiroconl'arco (WA) (vietati anche fuori gara) 

= Automobilismo (FIA) 

* Biliardo (tutte le discipline) (WCBS) 

* Freccette (WDF) 

* Golf(IGF) 

* Tiro (ISSE IPC) (vietati anche fuori gara) 

*  Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle 
esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e 
halfpipe/big air dello snowboard 

* Sport subacquei (CMAS): apnea in assetto 
costante, con e senza pinne; apnea in assetto 
dinamico, con e senza pinne; apnea libera; Jump 
Blue in apnea; pesca subacquea; apnea statica; 
tiro al bersaglio subacqueo; apnea in assetto 
variabile. 


Acebutololo 


Alprenololo 


Atenololo 
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Befunololo Epanololo Oxprenololo 
Betassololo Esmololo Penbutololo 
Bevantololo ndenololo Pindololo 
Bisoprololo Labetalolo Practololo 
Bopindololo Landiololo Propranololo 
Bunololo Levobunololo Sotalolo 
Bupranololo epindololo Talinilolo 
Carteololo Metipranololo Tertatololo 
Carvedilolo Metoprololo Timololo 
Celiprololo Nadololo 

Cloranololo Nebivololo 
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AGENTI ANABOLIZZANTI 


Steroidi anabolizzanti androgeni 


19-Nortestosterone (nandrolone 17beta- 
idrossi-estr-4-ene-3-one) 


>  DECA DURABOLIN 
ASPEN PHARMA TRADING LIMITED 


*_ 25 mg/1 ml sol iniett per uso im 1 fiala da 1 ml 


Clostebol + Neomicina 


>. TROFODERMIN 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT 
SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
* 0,59+0,5gcrematubo 10g 
* 0,59+0,5g crema tubo 30g 
* 0,59+0,5g crema tubo 50g 


* 5% + 5% spray cutaneo, sospensione flacone 30 ml 


Danazolo 
>  DANATROL 
SANOFI S.P.A. 


* 200 mg capsule rigide 30 capsule 
* 50 mg capsule rigide 30 capsule 


Mesterolone (1alfa-metil-17beta-idrossi-5alfa- 
androstan-3-one) 


>  PROVIRON 
BAYER S.P.A. 


* 50 mg compresse20 compresse 


Testosterone (17beta-idrossi-androst-4-ene- 
3-one) 
>. ANDRIOL 
MSD ITALIA S.R.L. 
* 40 mg capsule molli 60 capsule 


* 40 mg capsule molli 30 capsule 


> NEBID 
BAYER S.P.A. 
* 1000 mg/4 ml sol iniett uso im 1 fiala di vetro da 4 ml 


* 1000 mg/4 ml sol iniett uso im 1 flaconcino in vetro da 4 ml 


> SUSTANON 
ASPEN PHARMA TRADING LIMITED 


* 250 mg/ml sol iniett per uso im 1 fiala da 1 ml 


>. TESTIM 
FERRING S.P.A. 
* 50 mg gel 14 tubi monodose da 5 g 
* 50 mg gel 30 tubi monodose da 5g 
* 50 mg gel 7 tubi monodose da 5g 
* 50 mg gel 90 tubi monodose da 5g 


> TESTO ENANT 
GEYMONAT S.P.A. 
* 250 mg/2 ml sol iniett per uso im 1 fiala da 2 ml 


* im 1f1ml100mg 


> TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
*_1 bustina di gel da 25 mg 
* 1 bustina di gel da 50 mg 
* 10 bustine di gel da 25 mg 
* 10 bustine di gel da 50 mg 
* 100 bustine di gel da 25 mg 
* 100 bustine di gel da 50 mg 
* 14 bustine di gel da 25 mg 
* 14 bustine di gel da 50 mg 
* 2 bustine di gel da 25 mg 
* 2 bustine di gel da 50 mg 
* 28 bustine di gel da 25 mg 


Sezione 3 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


« 28 bustine di gel da 50 mg 
«30 bustine di gel da 25 mg 
«30 bustine di gel da 50 mg 
*« 50 bustine di gel da 25 mg 
«50 bustine di gel da 50 mg 
«60 bustine di gel da 25 mg 
«60 bustine di gel da 50 mg 
*_7 bustine di gel da 25 mg 

* 7 bustine di gel da 50 mg 

«90 bustine di gel da 25 mg 
«90 bustine di gel da 50 mg 


> TESTOVIRON 
BAYER S.P.A. 


«250 mg/mi sol iniett a rilascio prolungato per uso im1 
fiala 1 ml 


> TESTOVIS 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 


* 100 mg/2 ml sol iniett per uso im 2 fiale da 2 ml 


> TOSTREX 
KYOWA KIRIN LTD 


* 2% gel 1 contenitore multidose da 60 g con pompa 
dosatrice 


« 2% gel 2 contenitori multidose da 60 g con pompa 
dosatrice 


«2% gel 3 contenitori multidose da 60 g con pompa 
dosatrice 


Altri agenti anabolizzanti 


Clenbuterolo 


>  MONORES 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
* 0,1 mg/100 ml sciroppo flacone da 120 ml 
». 0,4 mg/100 ml sciroppo flacone da 120 ml 
* 10 mcg compresse 30.compresse 


* 20 mcg compresse 30 compresse 


Tibolone 


> LIVIAL 
MSD ITALIA S.R.L. 


* 2,5 mg compresse 30 compresse 


> SHYLA 
GEDEON RICHTER PLC 
«2,5 mg compresse 1x30 compresse in blister pvc-al 
«2,5 mg compresse 1x28 compresse in blister pvc-al 
«2,5 mg compresse 3x28 compresse in blister pvc-al 
«2,5 mg compresse 3x30 compresse in blister pvc-al 
«2,5 mg compresse 6x28 compresse in blister pvc-al 


«2,5 mg compresse 6x30 compresse in blister pvc-al 


> TIBOCINA 
SANDOZ S.P.A. 
* 2,5 mg compresse 1x28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
= 2,5 mg compresse 1x30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


= 2,5 mg compresse 3x28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


> TIBOLONE MITHRA 
GEDEON RICHTER PLC 
«2,5 mg compresse 1x28 compresse in blister pvc-al 
«2,5 mg compresse 1x30 compresse in blister pvc-al 
«2,5 mg compresse 3x28 compresse in blister pvc-al 
«2,5 mg compresse 3x30 compresse in blister pvc-al 
«2,5 mg compresse 6x28 compresse in blister pvc-al 


«2,5 mg compresse 6x30 compresse in blister pvc-al 


Proibiti in e fuori gara 
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ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI 
CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE 
E MIMETICHE 


Ormoni peptidici e modulatori ormonali 


Corticotropine e fattori di rilascio 


Tetracosactide (ACTH) 
> SYNACTHEN 
ALFASIGMA S.P.A 
* 0,25 mg/1 ml sol iniett 1 fiala 


*» 1 mg/ml sospensione iniett a rilascio prolungato per uso 
intramuscolare1 fiala 1 ml 


Gonadotropina corionica (CG), ormone luteinizzante 
(LH) e fattori di rilascio 


Alfa coriogonadotropina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 
> OVITRELLE 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
* 250 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita - 1 
penna preriempita 
* 250 mcg/0.5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
— 1 siringa preriempita 


Buserelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 
>» SUPREFACT 
SANOFI S.P.A. 
* 0,1 mg/erogazione spray nasale, sol 1 flacone da 109 + 
erogatore 
* 1 mg/ml sol iniett 1 flacone da 5,5 ml 


* 6,3 mg impianto a rilascio prolungato 1 sir preriemp 
monouso 


»  depot 9,45 mg impianto impianto con 1 sir preriemp 


Corifollitropina alfa 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 
> ELONVA 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
* 100 mcg - sol iniett - uso sottocutaneo - sir preriemp(vetro) 
-0,5 ml 1 sir preriempita + 1 ago 


* 150 mcg - sol iniett - uso sottocutaneo - sir preriemp(vetro) 
-0,5 ml 1 sir preriempita + 1 ago 


Degarelix 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


>. FIRMAGON 
FERRING PHARMACEUTICALS A/S 


* 120 mg- polvere e solvente per soluzione iniettabile- uso 
sottocutaneo- polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa 
pre-riempita (vetro)- flaconcino polvere: 120 mg- siringa 
pre-riempita solvente: 3 ml 2 flaconcini+2 siringhe pre- 
riempite+2 stantuffi+2 adattatori per flaconcino+2 aghi 

* 80 mg- polvere e solvente per soluzione iniettabile- uso 
sottocutaneo- polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa 
pre-riempita (vetro)- flaconcino polvere: 80 mg- siringa 
pre-riempita solvente: 4,2 ml 1 flaconcino+1 siringa pre- 
riempita+1 stantuffo+1 adattatore per flaconcino + 1 ago 


* 80 mg- polvere e solvente per soluzione iniettabile- uso 
sottocutaneo- polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa 
pre-riempita (vetro)- flaconcino polvere: 80 mg- siringa 
pre-riempita solvente: 4,2 ml 3 x (1 flaconcino+1 siringa 
pre-riempita+1 stantuffo+1 adattatore per flaconcino+1 
ago) (confezione multipla) 
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Follitropina alfa 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


>» BEMFOLA 
FINOX BIOTECH AG 


* 150 ui/0,25 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: 
cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo (gomma di 
alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con 
interno in gomma- 1 confezione (penna preriempita + ago 
+ batuffolo imbevuto di alcool) 


225 ui/0,375 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: 
cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo (gomma di 
alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con 
interno in gomma- 1 confezione (penna preriempita + ago 
+ batuffolo imbevuto di alcool) 


300 ui/0,50 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: 
cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo (gomma di 
alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con 
interno in gomma- 1 confezione (penna preriempita + ago 
+ batuffolo imbevuto di alcool) 


450ui/0,75 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: 
cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo (gomma di 
alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con 
interno in gomma- 1 confezione (penna preriempita + ago 
+ batuffolo imbevuto di alcool) 


75 ui/0,125 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: 
cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo (gomma di 
alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con 
interno in gomma- 1 confezione (penna preriempita + ago 
+ batuffolo imbevuto di alcool) 


> GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 


75 ui (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 
- 1 flac. polvere +1 flac. solvente 


1050 ui/1,75 ml (77 mcg/1,75 ml) polvere e solvente 
per soluzione iniettabile — 1 flac. polvere + 1 siringa 
preriempita solvente + 15 siringhe monouso 


75 ui (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 
- 1 flac. polvere + 1 siringa preriempita solvente 


75 ui (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 
-5 flac. polvere + 5 siringhe preriempite solvente 


75 ui (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 
-10 flac. polvere + 10 siringhe preriempite solvente 


450 ui/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) polvere e solvente 
per soluzione iniettabile — 1 flac. polvere + 1 siringa 
preriempita solvente + 6 siringhe monouso 


300 ui/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) polvere e solvente 
per soluzione iniettabile — 1 flac. polvere + 1 siringa 
preriempita solvente + 4 siringhe monouso 


300 ui/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) soluzione iniettabile in 
penna preriempita - 1 penna + 8 aghi 

450 ui/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) soluzione iniettabile in 
penna preriempita - 1 penna + 12 aghi 


900 ui/1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) soluzione iniettabile in 
penna preriempita - 1 penna + 20 aghi 


>» OVALEAP 
TEVA PHARMA B.V. 
* 300ui/0,5ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 


cartuccia (vetro tipo i) ovaleap pen- 1 cartuccia e 10 aghi 
per iniezione 


450ui/0,75 ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro tipo i) overleap pen- 1 cartuccia e 10 aghi 
per iniezione 


900ui/1,5 ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro tipo i) overleap pen- 1 cartuccia e 20 aghi 
per iniezione 


Follitropina alfa + Lutropina alfa 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


>  PERGOVERIS 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 


* 150 ui r-hfsh (11mcr)/75 ui r-hlh(3mcr) polvere esolv per 
soluz. iniett.-uso sottocutaneo] ml 10 flaconcino(vetro)+10 
flaconcino 


150 ui r-hfsh (11mcr)/75 ui r-hlh(3mcr) polvere esolv per 
soluz. iniett-uso sottocutaneo1 ml 3 flaconcino(vetro)+3 
flaconcino 


150 ul r-hfsh(11mcr)/75 ui-r-hlh (mcr) polvere e solv per 
soluz. iniett-uso sottocutaneo 1 ml 1flaconcino(vetro)+ 
1 flaconcino 


(300 ui + 150 ui)/0,48 ml soluzione iniettabile in penna 
preriempita - 1 penna + 5 aghi 


* (450 ui + 225 ui)/0,72 ml soluzione iniettabile in penna 
preriempita - 1 penna + 7 aghi 

* (900 ui + 450 ui)/1,44 ml soluzione iniettabile in penna 
preriempita - 1 penna + 14 aghi 


Follitropina beta 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


> PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 


* 1 cartuccia 900 ui/1,08 ml 
* 100 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 


100 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 


100 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 


150 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 


150 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 


150 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 


200 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 


200 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 


200 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 


225 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 


225 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 


225 ui/0,5 ml sol iniettabili 5 flaconcini uso im/sc 


250 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 


250 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 


250 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 


300 ui/0,362 ml sol iniett 1 cartuccia uso sottocutaneo 


50 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 


50 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 


50 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 


600 ui/0,72 ml sol iniett 1 cartuccia uso sottocutaneo 


75 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 


75 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 


75 ui/05 ml sol iniett 1.flaconcino uso im/sc 


* imsc1 fiala 100 ui fsh + sol 
imsc1 fiala 150 ui fsh + sol 


im sc 1 fiala 50 ui fsh + solv 


#«îm sc 1 flac.75 ui fsh + solv. 

« îm sc 10fiale 100 ui fsh+solv 
* imsc 10 fiale 150 ui fsh+solv, 
* im sc 10 fiale 50 ui fsh + solv 
* im sc 10f1.75 ui fsh + solv. 

* im sc 3 fiale 100 ui fsh + sol 

* im sc 3 fiale 150 ui fsh + sol 

* im sc 3 fiale 50 ui fsh + solv 

* imsc 3 flac.75 ui fsh + solv. 

* imsc5 fiale 100 ui fsh + sol 
im sc 5 fiale 150 ui fsh + sol 


* imscs5 fiale 50 ui fsh + solv 


im sc 5 flac.75 ui fsh + solv. 


Follitropina delta 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


> REKOVELLE 
FERRING PHARMACEUTICALS A/S 
* 72 mcg/2,16 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) - 1 cartuccia + 9 aghi per iniezione 
« 36 mcg/1,08 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) - 1 cartuccia + 6 aghi per iniezione 


» 12 mcg/0,36 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) - 1 cartuccia + 3 aghi per iniezione 


Gonadorelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


> KRYPTOCUR 
SANOFI S.P.A. 


* 0,2 mg/dose spray nasale, sol 2 flaconi 10 g + 2 erogatori 


>» LUTRELEF 
FERRING S.P.A. 


« 0,8 mg/10 ml polvere e solv per sol iniett flacone polvere + 
flacone solv 10 ml 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


Gonadotropina corionica (hCG) 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


> 


GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 


10.000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett per uso im o 
sottocutaneo 1 flaconcino + 1 fiala solv da 1 ml 


1000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini 
polvere + 3 sir preriemp di solv con 2 aghi ciascuna 


2000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini 
polvere + 3 sir preriemp di solv con 2 aghi ciascuna 


250 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini polvere 
+ 3 sir preriemp di solv con 2 aghi ciascuna 


5000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino 
polvere + 1 sir preriemp di solv con 2 aghi 


250 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
flaconcino polvere+1 siringa preriempita di solvente con 
2 aghi 

1000 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 
1 flaconcino polvere+1 siringa preriempita di solvente 
con 2 aghi 


2000 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 
1 flaconcino polvere+1 siringa preriempita di solvente 
con 2 aghi 


PREGNYL 
N.V. ORGANON 


* 5000 iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso intramuscolare 3 flaconcini polvere da 5000 ui +3 
flaconcini solvente da 1 ml 


* 5000 iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per 


uso intramuscolare 1 flaconcino polvere da 5000 ui +1 
flaconcino solvente da 1 ml 


Goserelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


D) 


NOVIMP 

ACINO AG 

* 3,6 mg impianto 1 sir pre-riempita con applicatore 
* 3,6 mg impianto 3 sir pre-riempite con applicatore 


* 3,6 mg impianto 6 sir pre-riempite con applicatore 


ZOLADEX 
ASTRAZENECA S.P.A. 


* 10,8 mg impianto a rilascio prolungato per uso 
sottocutaneo 1 sir preriemp 

* 3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso 
sottocutaneo 1 sir preriemp 


Leuprorelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


> 


ELIGARD 
ASTELLAS PHARMA S.P.A. 


22,5 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir preriemp 
polvere +1 sir preriemp solv in vaschetta termoformata 


45 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir 
preriemepita polvere + 1 sir preriemp solv in vaschetta 
termoformata 


7,5 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir preriemp 
polvere + 1 sir preriemp solv in vaschetta termoformata 


ENANTONE 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 


* 11,25 mg/ml polvere e solv per sosp iniett 1 sir pre- 
riempita a doppia camera con polvere e solv 


* 3,75 mg/ml polvere e solv per sosp iniett 1 sir pre-riempita 
a doppia camera con polvere e solv 


* die 1 mg/0,2 ml sol iniett per uso sottocutaneo1 flacone da 
14 dosi + 14 sir monouso 


LEPTOPROL 

SANDOZ S.P.A. 

* 3,6 mg impianto 1 impianto in sir preriemp con ago 

* 3,6 mg impianto 2 x 1 impianto in sir preriemp con ago 
* 3,6 mg impianto 3 x 1 impianto in sir preriemp con ago 
* 3,6 mg impianto 5 x 1 impianto in sir preriemp con ago 
* 5 mg impianto 1 impianto in sir preriemp con ago 

* 5 mg impianto 2x1 impianto in sir preriemp con ago 


* 5 mg impianto 3x1 impianto in sir preriemp con ago 


* 5 mg impianto 5x1 impianto in sir preriemp con ago 


5-6-2018 


>» POLITRATE 
GP-PHARM S.A. 


22,5 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile 
a rilascio prolungato 1 flaconcino in vetro + solvente 
in siringa preriempita da 2 ml +1 adattatore + 1 ago 
sterilascioe 


3,75 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 
flaconcino polvere + 1 siringa preriempita 2ml solvente +1 
adattatore + 1 ago sterilascioe 20g 


Lutropina alfa 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


> LUVERIS 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 


75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 fiala 
uso sottocutaneo 


75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino +1 
flaconcino uso sottocutaneo 


75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 fiale 
uso sottocutaneo 


75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini +10 
flaconcini uso sottocutaneo 


75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini + 3 fiale 
uso sottocutaneo 


75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini +3 
flaconcini uso sottocutaneo 


Menotropina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


>  MERIOFERT 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 


75iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso sottocutaneo e intramuscolare 1flac.no polvere in 
vetro+1siringa preriempita solvente+2aghi 


75iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso sottocutaneo e intramuscolare Sflac.ni polvere 
invetro+Ssiringhe preriempitesolvente+10aghi 


75iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso sottocutaneo e intramuscolare 10flac.nipolvere 
invetro+10siringhepreriempitesolvente+20aghi 


150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile per 
uso sottocutaneo e intramuscolare 1flac.no polvere 
invetro+1siringa preriempita solvente+2 aghi 


150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile 
per uso sottocutaneo e intramuscolare 5flac.ni 
polvereinvetro+Ssiringh preriempite solvente+10 aghi 


150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile 
per uso sottocutaneo e intramuscolare 10flac. 
nipolvereinvetro+10siringh preriempitesolvente+20 aghi 


>  MEROPUR 
FERRING S.P.A. 
* 600 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere+1 


sir preriemp 1 ml solv+ago+9 tamponi alcool+9sir 
monouso 


1200 ui polvere e solv per sol iniett 1 
flaconcinopolvere+2sir preriemp1 ml solvtago+18 
tamponi alcool+18sirmonouso 


75 ui fsh + 75 ui Ih polvere e solv per sol iniett 5 fiale 
polvere + 5 fiale solv 


75 ui fsh + 75 ui Ihpolvere e solv per sol iniett 10 fiale 
polvere + 10 fiale solv 


Triptorelina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


>» DECAPEPTYL 
IPSEN S.PA 


* 22,5 mg/ 2 ml polvere e solv per sosp inietta rilascio 
prolungato 1 flaconcino polvere + 1 fiala solv + sir e 2 aghi 


* 0,1 mg/ml polvere e solv per sol iniett 7 flaconcini di 
polvere + 7 fiale solv 


* 11,25 mg/2 ml polvere e solv per sosp iniett a rilascio 
prolungato 1 flaconcino polvere + 1 fiala solv + 1 sir 


* 3,75 mg/2 ml polvere e solv per sosp inietta rilascioscio 
prolungato 1 flacone polvere +1 fiala solv + 1 sir 


> FERTIPEPTIL 
FERRING S.P.A. 


* 0,1 mg/1 ml sol iniett 28 sir preriemp 


* 0,1 mg/1 ml sol iniett 7 sir preriemp 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


>»  GONAPEPTYL DEPOT 
FERRING S.P.A. 


* 1 sir preriemp di polvere + 1 sir preriempita di 1 ml di solv 
da 3,75 mg 

* 3 sir preriemp di polvere + 3 sir preriempite di 1 ml di solv 
da 3,75 mg 


Urofollitropina 
(Uso vietato nei soggetti di sesso maschile) 


>  FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 


* 150 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino +1 fiala 


* 150 ui polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 fiale 


150 ui polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale 


75 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 fiala 


75 ui polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 fiale 


75 ui polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale 


150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 1 flaconcino +1 
siringa preriempita con 2 aghi 


150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 10 flaconcini + 
10 siringhe preriempite con 20 aghi 


150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 5 flaconcini + 5 
siringhe preriempite con 10 aghi 


225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso intramuscolare e sottocutaneo 1 flaconcino +1 siringa 
preriempita con n.2 aghi 


225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 
per uso intramuscolare e sottocutaneo 10 flaconcini +10 
siringhe preriempite con n.20 aghi 


225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso intramuscolare e sottocutaneo 5 flaconcini + 5 siringhe 
preriempite con n.10 aghi 


300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per 
uso intramuscolare e sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa 
preriempita con n.2 aghi 


300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 
per uso intramuscolare e sottocutaneo 10 flaconcini +10 
siringhe preriempite con n.20 aghi 


300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 
per uso intramuscolare e sottocutaneo 5 flaconcino +5 
siringhe preriempite con n.10/aghi 


75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
flaconcino + 1 siringa preriempita con 2 aghi associati 


75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 
flaconcini + 10 siringhe preriempite con 20 aghi 


75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 
flaconcini + 5 siringhe preriempite con 10 aghi 


Ormone della crescita (GH), derivati e fattori di rilascio 


Mecasermina 
> INCRELEX 
IPSEN PHARMA 
* 10 mg/ml sol iniett - uso sottocutaneo fiala (vetro) 1 fiala 
4ml 
Somatorelina 
> GHRHFERRING 
FERRING S.P.A. 
* 50 mcg/ml polvere e solv per sol iniett 1 fiala + 1 fiala solv 
da 1ml 
Somatropina (hGH) 


>  GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA S.R.L. 


* 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
cartuccia da 36 ui (12 mg) 


12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 
cartucce da 36 ui (12 mg) 


5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
cartuccia da 16 iu (5,3 mg) 


goquick 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 
1 penna pre-riempita con cartuccia doppia camera 


goquick 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 
5 penne pre-riempite con cartuccia doppia camera 


goquick 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 
1 penna pre-riempita con cartuccia doppia camera 


goquick 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 
5 penna pre-riempita con cartuccia doppia camera 


miniquick 0,2 mg polvere e solvente per soluzione 
iniettabile 7 cartcce da 0,6 ui (0,2 mg) in 7 siringhe 
mononose + 7 aghi 


miniquick 0,4 mg polvere e solvente per soluzione 
iniettabile 7 cartucce da 1,2 ui (0,4 m g) in 7 siringhe 
mononose + 7 aghi 


miniquick 0,6 mg polvere e solvente per soluzione 
iniettabile 7 cartucce da 1,8 ui (0,6 mg) in 7 siringhe 
mononose + 7 aghi 


miniquick 0,8 mg polvere e solvente per soluzione 
iniettabile 7 cartucce da 2,4 ui (0,8 mg) in 7 siringhe 
mononose + 7 aghi 


miniquick 1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 
7 cartucce da 3 ui (1 mg) in 7 siringhe mononose + 7 aghi 


miniquick 1,2 mg polvere e solvente per soluzione 
iniettabile 4 cartucce da 3,6 ui (1,2 mg) in 4 siringhe 
mononose + 4 aghi 


miniquick 1,4 mg polvere e solvente per soluzione 
iniettabile 4 cartucce da 4,2 ui (1,4 mg) in 4 siringhe 
monodose +4 aghi 


miniquick 1,6 mg polvere e solvente per soluzione 
iniettabile 4 cartucce da 4,8 ui (1,6 mg) in 4 siringhe 
monodose + 4 aghi 


miniquick 1,8 mg polvere e solvente per soluzione 
iniettabile 4 cartucce da 5,4 ui (1,8 mg) in 4 siringhe 
monodose + 4 aghi 


miniquick 2 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 
4 cartucce da 6 ui (2 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi 


HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 


* 12 mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 
12 mg di polvere + 1 sir preriempita da 3,15 ml di solv 


* 24mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 
24 mg di polvere + 1 sir preriempita da 3,15 ml di solv 


» 6 mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 6 
mg di polvere + 1 sir preriempita da 3,17 ml di solv 


* 1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente 
* 1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) +1 flac.2 ml 


NORDITROPIN 

NOVO NORDISK A/S 

* 10 mg/1,5 ml sol iniett 10 penne preriempite 
* 10 mg/1,5 ml sol iniett 5 penne preriempite 
* 15 mg/1,5 ml sol iniett 10 penne preriempite 
«15 mg/1,5 ml sol iniett 5 penne preriempite 
* 5 mg/1,5 ml sol iniett 10 penne preriempite 


* 5 mg/1,5 ml sol iniett 5 penne preriempite 


nordiflex 10 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita 
multidose di vetro da 1.5 ml 


nordiflex 15 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita 
multidose di vetro da 1.5 ml 


*_ nordiflex 5 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita 
multidose di vetro da 1.5 ml 


» simplex sol iniett 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna 
dosatrice 


* simplex sol iniett 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna 
dosatrice 


*_ simplex sol iniett 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna 
dosatrice 


NUTROPINAQ 

IPSEN PHARMA 

* 1 flaconcino da 2 ml 

* 10mg/2 ml 1 cartuccia da 2 ml 
* 10 mg/2 ml 3 cartucce da 2 ml 
* 10 mg/2 ml 6 cartucce da 2 ml 


* 6 flaconcini da 2 ml 


OMNITROPE 

SANDOZ GMBH 

* 10 mg/1,5 ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - 
cartuccia (vetro) 1,5 ml 1 cartuccia 

* 10 mg/1,5 ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - 
cartuccia (vetro) 1,5 ml 10 cartucce 

* 10 mg/1,5 ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - 
cartuccia (vetro) 1,5 ml 5 cartucce 

*_15 mg/1,5 ml- sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo 
- cartuccia (vetro) per surepal 15 - 1.5 ml 1 cartuccia 


*_ 15 mg/1,5 ml- sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo 
- cartuccia (vetro)per surepal 15 - 1.5 ml - 5 cartucce 
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MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 5mg/1,5 ml sol iniett in cartuccia (vetri) - uso sottocutaneo 
10 cartucce - 1,5 ml 


5 mg/1,5 ml sol iniett in cartuccia (vetro) - uso 
sottocutaneo 1 cartuccia - 1,5 ml 


5 mg/1,5 ml sol iniett in cartuccia (vetro) - uso 
sottocutaneo 5 cartucce - 1,5 ml 


1,3 mg/ml polvere e solv per sol per iniezione uso 
sottocutaneo polvere 1 fiala da 1,5 mg ++1 fiala da 1,13 ml 


15 mg/1,5 ml - sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo 
- cartuccia (vetro) per surepal 15 1.5 ml - 10 cartucce 


5 mg/ml polvere e solv per sol per iniezione uso 
sottocutaneo polvere 1 fiala da 5,8 mg + 1 cartuccia da 
14m 


5 mg/ml polvere e solv per sol per iniezione uso 
sottocutaneo polvere 5 fiale da 1,5 mg + 5 cartucce da 
1,14ml 


5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml - 1 cartuccia 


5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml - 5 cartucce 


5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml - 10 cartucce 


10 mg/ 1,5ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5 ml - 1 cartuccia 


10 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5 ml - 5 cartucce 


10 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5 ml - 10 cartucce 


>» SAIZEN 
MERCK SERONO S.P.A. 


5,83 mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 6 mg/1,03 ml sol 


5,83 mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 6 mg/1,03 ml sol 


8 mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 12 mg/1,5 ml sol 


8 mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 20 mg/2,5 ml sol 


8 mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 12 mg/1,5 ml sol 


8 mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 20 mg/2,5 ml sol 


1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un 
dispositivo per la ricostituzione 


1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solv 


1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solv 


1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solv 


3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solv 


5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un 
dispositivo per la ricostituzione 


8mg-1 flacone liofilizzato + 1 flacone solv 


8 mg-5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solv 


> SOMATROPIN BIOPARTNERS 
BIOPARTNERS GMBH 


10 mg polvere e solv per sospensione iniett a rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 10 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 1 flaconcino + 1 
flaconcino 


10 mg polvere e solv per sospensione iniett a rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 10 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini +4 
flaconcini 


2 mg polvere e solv per sospensione inietta rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo polvere 2 mg:flaconcino 
(vetro) solv 1,5 ml:flaconcin 


20 mg polvere e solv per sospensione iniett a rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 20 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 1 flaconcino + 1 
flaconcino 


20 mg polvere e solv per sospensione iniett a rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 20 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini +4 
flaconcini 


4 mg polvere e solv per sospensione iniett a rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 4 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini +4 
flaconcini 


7 mg polvere e solv per sospensione inietta rilascio 
prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 7 mg flaconcino 
(vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini +4 
flaconcini 


> ZOMACTON 
FERRING S.P.A. 
* 10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 1 


flaconcino 10 mg polvere+1 siringa solv+adattatore per 
flaconcino 


10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 
1 flaconcino 10 mg polvere+1 siringa solv+connettore 
ditrasferimento 


10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 
3 flaconcini 10 mg polvere+3 sir solv+adattatore per 
flaconcino 


10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 
3 flaconcini 10 mg polvere+3 sir solv+connettore 
ditrasferiment 


10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 
5 flaconcini 10 mg polvere+5 sir solv+adattatore per 
flaconcino 


10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 
5 flaconcini 10 mg polvere+5 sir solv+connettore 
ditrasferiment 


* 1 flac. liof. 4 mg +1 fiala solv. 3,5 ml 


Eritropoietine (EPO)e agenti che influenzano 
l'eritropoiesi 


Agonisti del recettore dell'Eritropoietina 


Darbepoetina 


> ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 


10 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(25 mceg/ 
ml) 4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


100 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(200 meg/ 
ml)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


100 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(200 meg/ 
mi)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


130 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,65 ml(200 
mcg/ml)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


15 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,375 ml(40 meg/ 
ml) 1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


15 mcg- sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,375 ml(40 meg/ 
ml) 4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


150 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(500 mceg/ 
ml)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


150 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo 0 ev-0;3 ml(500 meg/ 
mI)4sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


20 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 mI(40 mcg/ 
ml) 1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


20 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 mI(40 mcg/ 
ml)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


30 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(100 meg/ 
ml)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


30 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(100 meg/ 
ml)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


300 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,6 ml(500 mcg/ 
ml)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


300 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,6 mI(500 meg/ 
ml)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


40 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(100 mcg/ 
ml)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


50 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(100 meg/ 
ml)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


50 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(100 meg/ 
ml)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


500 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-1 ml(500 meg/ 
ml)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


500 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-1 ml(500 mcg/ 
ml)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


60 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(200 meg/ 
ml)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


60 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(200 meg/ 
ml)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


80 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(200 meg/ 
ml)1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


80 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(200 meg/ 
ml)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


10 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(25 mceg/ 
ml) 1 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


40 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(100 mcg/ 
ml)4 sir preriemp in vetro con protezione dell' ago 


10 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 


10 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 


10 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,4 ml (25 mcg/ml) 1 sir preriempita 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


100 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 


100 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 


100 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,5 ml (200 mcg/ml) 1 sir preriempita 


15 meg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev 


15 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,375 ml uso sottocutaneo 
eev 


15 meg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 


15 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,375 ml uso sottocutaneo 
eev 

15 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,375 ml (40 mcg/ml) 1 sir preriempita 

150 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
eev 


150 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
eev 


150 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,3 ml (500 mcg/ml) 1 sir preriempita 

20 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 


20 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 

20 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,5 ml (40 mcg/ml) 1 sir preriempita 


25 meg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev 


25 meg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 


30 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
eev 


30 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
eev 


30 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,3 ml (100 mcg/mi) 1 sir preriempita 


300 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,6 ml uso sottocutaneo 
eev 


300 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,6 ml uso sottocutaneo 
eev 


300 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,6 ml (500 mcg/ml) 1 sir preriempita 


40 meg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev 


40 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 


40 meg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 


40 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 


40 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,4 ml (100 mcg/ml) 1 sir preriempita 


50 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 


50 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo 
eev 


50 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,5 ml (100 mcg/ml) 1 sir preriempita 


500 mcg sol iniett 1 sir preriemp 1 ml uso sottocutaneo 
eev 


500 mcg sol iniett 4 sir preriemp 1 ml uso sottocutaneo 
eev 


500 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 1 ml (500 mcg/ml) 1 sir preriempita 


60 mcg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev 


60 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
eev 


60 mcg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 


60 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo 
eev 

60 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,3 ml (200 mcg/mi) 1 sir preriempita 

80 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 


80 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo 
eev 

80 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) 
(sureclick) 0,4 ml (200 mcg/ml) 1 sir preriempita 


130 mcg - soluzione iniettabile-uso sottocutaneo o 
endovenoso-0,65 ml(200 mcg/ml) 1 siringhe preriempite 
in vetro con protezione dell'ago 


5-6-2018 


Epoetina alfa (eritropoietina alfa) 


>  ABSEAMED 
MEDICE 


1000 ui//0.5 ml soluz inettabile in sir preriemp -uso 
sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 0,5 ml (2000 ui/ 
mi) 6 sir 


10000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo 
o ev-sir preriempita (vetro) 1,0 ml(10000 ui/ml) 1 sir 


10000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo 
o ev-sir preriempita (vetro) 1,0 mI(10000 ui/ml) 6 sir 


2000 ui/1,0 ml soluz inettabile in sir preriemp -uso 
sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 1,0 ml (2000 ui/ 
ml) 1 sir 


2000 ui/1,0 ml soluz inettabile in sir preriemp -uso 
sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 1,0 ml (2000 ui/ 
ml) 6 sir 


3000 ui/0,3 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,3 mI(10000 ui/ml) 6 sir 


3000 ui/0,3 ml soluz inettabile in sir preriemp -uso 
sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 0,3 ml (10000 ui/ 
ml) 1 sir 


4000 ui/0,4 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sîr preriempita (vetro)0,4 ml(10000 ui/ml) 1 sir 


4000 ui/0,4 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,4 mI(10000 ui/ml) 6 sir 


5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,5 mI(10000 ui/ml) 1 sir 


5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sîr preriempita (vetro)0,5 ml(10000 ui/ml) 6 sir 


6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sîr preriempita (vetro)0,6 ml(10000 ui/ml) 1 sir 


6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,6 mI(10000 ui/ml) 6 sir 


8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sir preriempita (vetro)0,8 mI(10000 ui/ml) 1 sir 


8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o 
ev-sîr preriempita (vetro)0,8 ml(10000 ui/ml) 6 sir 


1000 ui/0,5 ml soluz. iniett in sir preriemp uso sottocutaneo 
o ev- sir preriempita (vetro) 0,5 ml (2000ui/ml) - 1 sir 


20000 ui/0,5 ml - soluzione iniettabile in siringa 
preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa 
preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe 
preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago 


30000 ui/0,75 ml - soluzione iniettabile in siringa 
preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa 
preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe 
preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago 


40000 ui/1,0 ml - soluzione iniettabile in siringa 
preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa 
preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe 
preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago 


> BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 


20000 ui/0,5 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso 
sottocutaneo o ev-0,5 ml(40000ui/ml)6 sir preriemp 


30000 ui/0,75 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso 
sottocutaneo o ev-0,75 ml(40000ui/ml)1 sir preriempita 


30000 ui/0,75 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso 
sottocutaneo o ev-0,75 ml(40000ui/ml)6 sir preriemp 


1000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,5 ml (2000 ui/ml) 6 sir preriemp 


1000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro)- uso 
sottocutaneo o ev - 0,5 ml (2000 ui/ml) 1 sir preriempita 


10000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 1,0 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 


10000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 1,0 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


10000 ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-1 ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. da 1 ml con 
disp.sicur per ago 


10000 ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-1 ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 1 ml con 
disp.sicur per ago 


1000ui/0,5 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,5 ml (2000ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 


1000ui/0,5 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,5 ml (2000ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 


2000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 1,0 ml (2000 ui/ml) 1 sir preriempita 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


2000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 1,0 ml (2000 ui/ml) 6 sir preriemp 


20000 ui/0,5 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso 
sottocutaneo o ev-0,5 ml(40000ui/ml)1 sir preriempita 


20000 ui/0,5 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,5 mI(40000 ui/ml)-1sir.preriem.da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 


20000 ui/0,5 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,5 ml(40000 ui/ml)-6 sir.preriem.da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 


2000ui/1 ml soluz.iniett.in sirpreriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-1 ml(2000ui/ml)-1sir.preriem. da 1 ml con 
disp.sicur per ago 

2000ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-1 ml(2000ui/ml)-6 sir.preriem. da 1 ml con 
disp.sicur per ago 

3000 ui/3,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,3 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 


3000 ui/3,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,3 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


30000ui/0,75 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,75 ml(40000 ui/ml)-1sir.preriem.da 0,75 ml 
con disp.sicur per ago 


30000ui/0,75 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,75 ml(40000 ui/ml)-6sir.preriem.da 0,75 ml 
con disp.sicur per ago 


3000ui/0,3 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,3 ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,3 ml 
con disp.sicur per ago 


3000ui/0,3 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,3 mI(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,3 ml 
con disp.sicur per ago 


4000 ui/0,4 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,4 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 


4000 ui/0,4 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,4 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


4000 ui/0,4 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,4 ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,4 ml 
con disp.sicur per ago 


4000 ui/0,4 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,4 mlI(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,4 ml 
con disp.sicur per ago 


40000 ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-1 ml(40000 ui/ml)-1 sir.preriem.da 1 ml con 
disp.sicur per ago 

40000 ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-1 ml(40000 ui/ml)-6 sir.preriem.da 1 ml con 
disp.sicur per ago 

40000 ui/1,0 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso 
sottocutaneo o ev-1,0 ml(40000ui)1 sir preriempita 


40000 ui/1,0 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso 
sottocutaneo o ev-1,0 ml(40000ui/ml)6 sir preriemp 
5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,5 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 
5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,5 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 
5000 ui/0,5 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,5 ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 

5000 ui/0,5 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,5 ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,5 ml 
con disp.sicur per ago 

6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,6 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 


6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,6 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


6000 ui/0,6 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,6 mI(10000 ui/ml)-1sir.preriem. da 0,6 ml 
con disp.sicur per ago 

6000 ui/0,6 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,6 mI(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,6 ml 
con disp.sicur per ago 

7000 ui/0,7 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,7 mI(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,7 ml 
con disp.sicur per ago 

7000 ui/0,7 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,7 ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,7 ml 
con disp.sicur per ago 

7000ui/0,7 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o 
endoven-sir preriempita(vetro) 0,7 ml (10000ui/ml) 1 sir 
preriempita 

7000ui/0,7 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o 
endoven-sir preriempita(vetro) 0,7 ml (10000ui/ml) 6 sir 
preriempit 


* 8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,8 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 


* 8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso 
sottocutaneo o ev- 0,8 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


* 8000 ui/0,8 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,8 mI(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,8 ml 
con disp.sicur per ago 


* 8000 ui/0,8 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,8 mI(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,8 ml 
con disp.sicur per ago 


* 9000 ui/0,9 ml soluz. iniett in sir preriemp-uso 
sottocutaneo o endov-sir preriempita(vetro)0,9 ml(100000 
ui/ml)6 sir preriemp 

» 9000 ui/0,9 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,9 ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. da 0,9 ml 
con disp.sicur per ago 


* 9000 ui/0,9 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso 
sottocut.o ev-0,9 ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. da 0,9 ml 
con disp.sicur per ago 


* 9000ui/0,9 ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o 
endoven-sir preriempita(vetro) 0,9 ml (10000ui/ml) 1 sir 
preriempita 

* 20000 ui/0,5 ml-soluzione iniettabile in siringa preriempita- 
uso sottocutaneo o endovenoso -siringa preriempita 
(vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml)-4 siringhe preriempite con 
dispositivo di sicurezza per l'ago 

+ 30000 ui/0,75 ml-soluzione iniettabile in siringa 
preriempita-uso sottocutaneo o endovenoso -siringa 
preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml)-4 siringhe 
preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago 


40000 ui/1,0 ml-soluzione iniettabile in siringa preriempita- 
uso sottocutaneo o endovenoso -siringa preriempita 
(vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml)-4 siringhe preriempite con 
dispositivo di sicurezza per l'ago 


EPREX 

JANSSEN CILAG S.P.A. 

* 30.000 ui/0,75 ml sol iniett 1 sir preriemp con 0,75 ml 
* 30.000 ui/0,75 ml sol iniett 4 sir preriemp con 0,75 ml 
* 30.000 ui/0,75 ml sol iniett 6 sir preriemp con 0,75 ml 
* 40000 ui sol iniett 1 sir preriemp da 20000 ui/0,5 ml 

* 40000 ui sol iniett 1 sir preriemp da 40000 ui/1 ml 

* 40000 ui sol iniett 4 sir preriemp da 20000 ui/0,5 ml 

* 40000 ui sol iniett 4 sir preriemp da 40000 ui/1 ml 

* 40000 ui sol iniett 6 sir preriemp da 20000 ui/0,5 ml 

* 40000 ui sol iniett 6 sir preriemp da 40000 ui/1 ml 

* 1 sir preriemp da 5000 ui/0.5 ml 

* 1 sir preriemp da 6000 ui/0.6 ml 

* 1 sir preriemp da 8000 ui/0.8 ml 

* 1 sir tamp fosf 10000ui/1 ml 

* 1 sir tamp fosf 1000ui/0,5 ml 

* 1 sir tamp fosf 2000ui/0,5 ml 

* 1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml 

* 1 sir tamp fosf 4000ui/0,4 ml 


Epoetina beta (eritropoietina beta) 


> 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
* 1 sir preriemp da 30.000 ui 


* 1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 
flacone solv sc-iv 


* 1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 
flaconi solv sc-iv 


* 1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale10 fiale e 10 
flaconi solv sc-iv 


10000 iu/0,6 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 


10000 iu/0,6 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 


* 10000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 
flacone solv sc-iv 


* 10000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 
flaconi solv sc-iv 


* 2000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
* 2000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 


* 2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 
flacone solv sc-iv 


* 2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 10 fiale e 10 
flaconi solv sc-iv 


* 2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 
flaconi solv sc-iv 


20000 iu/0,6 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
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MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


20000 iu/0,6 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 


3000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 


3000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 


4 sir preriemp da 30.000 ui 


4000 ui sol per iniezione 1 sir preriemp di vetro uso ev/sc 


4000 ui sol per iniezione 6 sir preriemp di vetro uso ev/sc 


500 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 


500 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 


500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 
flacone solv sc-iv 


500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 10 fiale e 10 
flaconi solv sc-iv 


500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi 
solv sc-iv 


5000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 


5000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 


5000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 
flacone solv sc-iv 


5000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 
flaconi solv sc-iv 


50000 ui multidose polvere iniett+solv uso parenterale 1 
fiala e 1 flacone solv sc-iv 


6000 ui sol per iniezione 1 sir preriemp di vetro uso ev/sc 


6000 ui sol per iniezione 6 sir preriemp di vetro uso ev/sc 


Epoetina teta (eritropoietina teta) 


>  EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 


1000 ui /0,5 ml- sol iniett-uso sottocutaneo o ev-sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur-0,5 ml 6 sir preriemp 


1000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 1 sir preriemp 


10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 4 sir preriemp 


10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 6 sir preriemp 


10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 1 sir preriemp 


10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 4 sir preriemp 


10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 6 sir preriemp 


2000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


2000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 1 sir preriemp 


20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 4 sir preriemp 


20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 6 sir preriemp 


20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 1 sir preriemp 


20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 4 sir preriemp 


20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 6 sir preriemp 


3000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


3000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 6 sir preriemp 


30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 1 sir preriemp 


30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 4 sir preriemp 


30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 6 sir preriemp 


30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 1 sir preriemp 


30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 4 sir preriemp 


4000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


4000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


5000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


5000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer 
(vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir preriemp 


2000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
con ago di sicurezza — 6 siringhe preriempite 


4000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
con ago di sicurezza — 6 siringhe preriempite 


1000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
con ago di sicurezza - 6 siringhe preriempite 


10.000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa 
preriempita con ago di sicurezza - 1 siringa preriempita 


20.000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa 
preriempita con ago di sicurezza - 1 siringa preriempita 


3000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
con ago di sicurezza- 6 siringhe preriempite 


5000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
con ago di sicurezza- 6 siringhe preriempite 


30.000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa 
preriempita con ago di sicurezza- 1 siringa preriempita 


10000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
con ago di sicurezza- 4 siringhe preriempite 


10000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
con ago di sicurezza- 6 siringhe preriempite 


20000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
con ago di sicurezza- 4 siringhe preriempite 


20000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
con ago di sicurezza- 6 siringhe preriempite 


30000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
con ago di sicurezza- 4 siringhe preriempite 


30000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 
con ago di sicurezza- 6 siringhe preriempite 


Epoetina zeta (eritropoietina zeta) 


> RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 


1000 ui/0,3 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml (3333 ui/ml) 6 sir preriemp 


1000 ui/0,3 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml(3333ui/ml) 1 sir preriempita 


10000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 1,0 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 


10000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 1,0 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


2000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,6 ml (3333 ui/ml) 1 sir preriempita 


2000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,6 ml (3333 ui/ml) 6 sir preriemp 


20000 ui/0,5 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir 
preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 4 sir preriemp 


20000 ui/0,5 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir 
preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 6 sir preriemp 


20000 ui/0,5 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 1 sir preriempita 


3000 ui/0,9 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,9 ml (3333 ui/ml) 1 sir preriempita 


3000 ui/0,9 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,9 ml (3333 ui/ml) 6 sir preriemp 


30000 ui/0,75 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir 
preriemp (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) 4 sir preriemp 


30000 ui/0,75 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir 
preriemp (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) 6 sir preriemp 


30000 ui/0,75 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) 1 sir preriempita 


4000 ui/0,4 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,4 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 


4000 ui/0,4 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,4 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


40000 ui/1,0 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir 
preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 4 sir preriemp 


40000 ui/1,0 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir 
preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 6 sir preriemp 


40000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 1 sir preriempita 


5000 ui/0,5 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,5 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 


5000 ui/0,5 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,5 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


6000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,6 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 


6000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,6 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


* 8000 ui/0,8 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,8 ml (10000 ui/ml) 1 sir preriempita 


* 8000 ui/0,8 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,8 ml (10000 ui/ml) 6 sir preriemp 


Metossipolietilenglicole-Epoetina Beta (CERA) 


Db) 


MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 


* 100 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (100 mcg/ml) 


100 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (333 mcg/ml) 


1000 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (1000 mcg/ml) 


120 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml (400 mcg/ml) 1 sir preriempita 


150 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (500 mcg/ml) 


200 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (200 mcg/mi) 


200 meg sol iniett- uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (667 mcg/ml) 


250 meg sol iniett- uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (833 mcg/ml) 


30 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml (100 mcg/ml) 1 sir preriempita 


300 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (300 mcg/ml) 


360 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,6 ml (600 mcg/ml) 1 sir preriempita 


40 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml (133 mcg/ml) 1 sir preriempita 


400 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (400 mcg/mi) 


400 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,6 ml (667 mcg/ml) 


50 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (50 mcg/ml 


50 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (167 mcg/ml) 


60 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir 
preriemp (vetro) 0,3 ml (200 mcg/ml) 1 sir preriempita 


600 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino 
(vetro) 1 ml (600 mcg/ml) 


600 mcg sol iniett- uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,6 ml (1000 mcg/mi) 


75 meg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,3 ml (250 mcg/ml) 


800 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp 
(vetro) 0,6 ml (1333 meg/mi) 


Attivatori del fattore ipossia-inducibile (HIF) 


Xenon 


> 


LENOXE 
AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) 


* 100% gas medicinale liquefatto 1 bombola al da 101 
* 100% gas medicinale liquefatto 1 bombola al da 21 
* 100% gas medicinale liquefatto 1 bombola al da 51 


Proibiti in e fuori gara 


S3 


BETA-2-AGONISTI 


Altri agenti anabolizzanti — agonisti selettivi dei 
recettori beta 2 adrenergici, singoli e in associazione 


Clenbuterolo 


>} 


MONORES 

VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
* 0,1 mg/100 ml sciroppo flacone da 120 ml 

* 0,4mg/100 ml sciroppo flacone da 120 ml 


* 10 mcg compresse 30 compresse 


* 20 mcg compresse 30 compresse 


5-6-2018 


Fenoterolo 


>  DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
« 1mg/ml sol orale o da nebulizzareflacone 20 ml 


* 100 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sottopressione 10 ml 


Fenoterolo + Ipratropio bromuro 


> DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
* 0,5 mg/4 ml + 1,25 mg/4 ml sol per nebulizzatore 20 
contenitori monodose 4 ml 
* 20 mcg + 50 mcg/erogazione sol pressurizzata per 
inalazione contenitore sotto pressione da 10 ml 


* 250 mcg/ml + 500 mcg/ml sol per nebulizzatoreflacone 
20m 


Formoterolo 
(Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine 
superiori a 40 ng/ml) 


> ATIMOS 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 


* 12 mcg polvere per inalazione inalatore 100 erogazioni 


* 12 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione 100 erogazioni 


12 mcg polvere per inalazione inalatore 60 erogazioni 


12 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione 120 erogazioni 


6 mcg/erogazione sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione 100 erogazioni 


6 mcg/erogazione sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione 120 erogazioni 


>  EVERVENT 
ROTTAPHARM S.P.A. 
* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 100 capsule 
+ erogatore 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 60 capsule 
+ erogatore 


>». FORADIL 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
* 12 meg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto 
pressione 100 inalazioni 


* 12 mcg polvere per inalazione capsule rigide 60 capsule 
+erogatore 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 30 capsule 
+ erogatore 


>  FORMOTEROLO EG 
EGS.PA. 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide. flacone da 
100 capsule ed un erogatore. 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide. flacone da 
60 capsule ed un erogatore 


>  FORMOTEROLO VIATRIS 
MEDA PHARMA S.P.A. 


* 6mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi + 1 
inalatore 


12 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi 
(ricarica) 


12 mcg polvere per inalazione 1 inalatore + 1 cartuccia 
da 60 dosi 


12 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori + 10x1 
cartucce da 60 dosi 


12 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 60 dosi 
(ricarica) 


12 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi 
(ricarica) 


6 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi 
(ricarica) 


6 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori + 10x1 
cartucce da 60 dosi 


6 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 60 dosi 
(ricarica) 


6 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi 
(ricarica) 
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MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


> FOROTAN 
BENEDETTI & CO. S. 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 100 capsule 
+1 erogatore 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 60 capsule 
+1 erogatore 


>» FORTASINT 
S.F GROUP S.R.L. 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide confezione 
da 100 capsule + erogatore 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide confezione 
da 60 capsule + erogatore 


> KUROVENT 
ITALCHIMICI S.P.A. 
* 12 mcg capsule rigide 50 capsule in blister pvc/pvdc 
« 12 mcg capsule rigide 60 capsule in blister pvc/pvdc 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 10 capsule in 
blister pvc/pvdc +1 inalatore 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 100 capsule 
in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 100 capsule 
in blister pvc/pvdc + 2 inalatori 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 120 capsule 
in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 180 capsule 
in blister pvc/pvdc +1 inalatore 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 20 capsule in 
blister pvc/pvdc +1 inalatore 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 200 capsule 
in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 200 capsule 
in blister pvc/pvdc + 4 inalatori 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 30 capsule in 
blister pvc/pvdc +1 inalatore 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 50 capsule in 
blister pvc/pvdc + 1 inalatore 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 500 capsule 
in blister pvc/pvdc + 50 inalatore 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 56 capsule in 
blister pvc/pvdc +1 inalatore 


12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 60 capsule in 
blister pvc/pvdc + l'inalatore 


>  LEVOVENT 
GENETIC S.P.A. 


* 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 100 capsule 
+ erogatore 


*« 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 60 capsule 
+ erogatore 


>» LIFEROL 
MASTER PHARMA S.R.L. 
* 12 mcg polvere per inalazione inalatore 100 erogazioni 
* 12 mcg polvere per inalazione inalatore 60 erogazioni 


* 12 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione 100 erogazioni 


12 meg/erogazioni sol pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione 120 erogazioni 


6 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto 
pressione 100 erogazioni 


6 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto 
pressione 120 erogazioni 


> OXIS 
ASTRAZENECA S.P.A. 
* turbohaler 4,5 3 inalatori 60 dosi/inalatore 
* turbohaler 4,5 60 dosi 4,5 mcg/dose 
* turbohaler 9 3 inalatori 60 dosi/inalatore 
*  turbohaler 9 60 dosi 9 mcg/dose 


Formoterolo + Aclidinio Bromuro 
(Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine 
superiori a 40 ng/ml) 


>  BRIMICA GENUAIR 
ASTRAZENECA AB 


* 340 mcg/12 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio 
- inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 
30 dosi 


DUAKLIR GENUAIR 
ASTRAZENECA AB 


* 340 mcg/12 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio 
- inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 
30 dosi 


* 340 mcg/12 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio 
- inalatore (plastica/acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 
60 dosi 


Formoterolo + Beclometasone 
(Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine 
superiori a 40 ng/ml) 


D) 


ALABASTER 
MASTER PHARMA S.R.L. 


* 100 mcg/6 mcg erogazione soluzione pressurizzata per 
inalazione 1 contenitore da 120 erogazioni 

* 100 mcg/6 mcg erogazione soluzione pressurizzata per 
inalazione 1 contenitore da 180 erogazioni 

* 100 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 120 
erogazioni 

* 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 1 inalatore in abs/ 
pp da 120 dosi 

* 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 

* 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 

* 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 180 
erogazioni 

* 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 2 contenitori sotto pressione in al da 120 
erogazioni ciascuno 

* 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 3 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 

* 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 1 
inalatore in abs/pp da 120 erogazioni 

* 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 2 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 

* 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 120 
erogazioni 


FORMODUAL 
PROMEDICA S.R.L. 


* 100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 1 contenitore da 120 erogazioni 

* 100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 1 contenitore da 180 erogazioni 

* 100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 120 
erogazioni 

» 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 1 inalatore in abs/ 
pp da 120 dosi 

* 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 

* 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 


* 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 120 
erogazioni 

* 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 180 
erogazioni 


* 200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 2 contenitori sotto pressione in al da 120 
erogazioni ciascuno 


* 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 1 
inalatore in abs/pp da 120 erogazioni 

* 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 2 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 


* 200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 3 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
* 100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 


inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 120 
erogazioni 


* 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 1 inalatore in abs/ 
pp da 120 dosi 


» 100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 
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100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 


100mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 


100mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 


200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 120 
erogazioni 


200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 180 
erogazioni 


200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 2 contenitori sotto pressione in al da 120 
erogazioni ciascuno 


200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 1 
inalatore in abs/pp da 120 erogazioni 


200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 2 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 


200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 3 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 


> INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 


100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 120 
erogazioni 


100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 1 inalatore in abs/ 
pp da 120 dosi 


100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 


100 mcg/6 mcg polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp 
da 120 dosi ciascuno 


100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 


100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per 
inalazione 


200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 120 
erogazioni 


200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 1 contenitore sotto pressione in al da 180 
erogazioni 


200 mcg/6 mcg per erogazione soluzione pressurizzata 
per inalazione 2 contenitori sotto pressione in al da 120 
erogazioni ciascuno 


200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 1 
inalatore in abs/pp da 120 erogazioni 


200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 2 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 


200 mcg/6 mcg per inalazione polvere per inalazione 3 
inalatori in abs/pp da 120 erogazioni ciascuno 


Formoterolo + Beclometasone + Bromuro di 
Glicopirronio 

(Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine 
superiori a 40 ng/ml) 


>. TRIMBOW 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 


* 87 mcg/5 mcg/9 mcg - soluzione pressurizzata per 
inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 
60 erogazioni 


87 mcg/5 mcg/9 mcg - soluzione pressurizzata per 
inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 
180 erogazioni 


87 mcg/5 mcg/9 mcg - soluzione pressurizzata per 
inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - confezione 
multipla: 240 erogazioni (2 inalatori per 120 erogazioni 
ciascuna) 


87 mcg/5 mcg/9 mcg - soluzione pressurizzata per 
inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - confezione 
multipla: 360 erogazioni (3 inalatori per 120 erogazioni 
ciascuna) 


87 mcg/5 mcg/9 mcg - soluzione pressurizzata per 
inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per 
120 erogazioni 


Formoterolo + Budesonide 
(Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine 
superiori a 40 ng/ml) 


> ASSIEME 
SIMESA S.P.A. 


* turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 meg 


*  turbohaler 10 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
turbohaler 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 
turbohaler 2 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
turbohaler 3 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
turbohaler1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler1 inalatore 60 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler10 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler10 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg 
turbohaler18 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler18 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg 
turbohaler2 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 
turbohaler2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler3 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg 


ASSIEME MITE 
SIMESA S.P.A. 


turbohaler1 inalatore 120 dosi 80/4.5 meg 
turbohaler1 inalatore 60 dosi 80/4.5 mcg 
turbohaler10 inalatori 120 dosi 80/4.5 meg 
turbohaler10 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg 
turbohaler18 inalatori 120 dosi 80/4.5 meg 
turbohaler18 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg 
turbohaler2 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg 
turbohaler2 inalatori 60 dosi 80/4.5 meg 
turbohaler3 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg 
turbohaler3 inalatori 60 dosi 80/4.5 meg 


FOBULER 
ORION CORPORATION 


* 160 mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi 


160mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 3 
inalatori da 60 dosi pari a 180 dosi 


160mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi 


160mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi con custodia protettiva 


160mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 


160mcg/4,5 mcg/inlazione, polvere per inalazione 3 
inalatori da 120 dosi pari a 360 dosi 


320mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi 


320mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 


320mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 3 
inalatori da 60 dosi pari a 180 dosi 


GIBITER 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 


* 160 mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi 


* 160 mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi con custodia protettiva 


160 mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi 


160 mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 


160 mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 3 
inalatori da 120 dosi cadauno pari a 360 dosi 


160 mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 3 
inalatori da 60 dosi cadauno pari a 180 dosi 


320 mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi 


320 mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 


320 mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori 
da 60 dosi cadauno con pari a 180 dosi 


80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi 


80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 120 dosi con custodia protettiva 


80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi 


80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 1 
inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 


80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori 
da 120 dosi 
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* 80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori 
da 60 dosi 


PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 


100/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 1 inalatore con 60 strip al/al + 1 contenitore 
con 60 strip al/al (120 dosi) 


100/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 2x1 inalatore con 60 strip al/al (120 dosi) 


100/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 6x1 inalatore con 60 strip al/al (360 dosi) 


200/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 1 inalatore con 60 strip al/al (60 dosi) 


200/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 1 inalatore con 60 strip al/al+1 contenitore 
con 60 strip al/al (120 dosi) 


200/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 2x1 inalatore con 60 strip al/al (120 dosi) 


200/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 3x1 inalatore con 60 strip al/al (180 dosi) 


200/6 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 6x1 inalatore con 60 strip al/al (360 dosi) 


400/12 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 1 inalatore con 60 strip al/al (60 dosi) 


400/12 mcg polvere per inalazione in contenitore 
monodose 3x1 inalatore con 60 strip al/al (180 dosi) 


SINESTIC 
ASTRAZENECA S.P.A. 


turbohaler 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 meg 
turbohaler 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg 
turbohaler 10 inalatore 60 dosi 320/9 meg 
turbohaler 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 
turbohaler 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler 18 inalatore 60 dosi 320/9 meg 
turbohaler 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 
turbohaler 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler 2 inalatore 60 dosi 320/9 mcg 
turbohaler 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler 3 inalatore 60 dosi 320/9 mcg 
turbohaler 3 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg 
turbohaler 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA S.P.A. 


* turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg 

* turbohaler 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 
turbohaler 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 
turbohaler 2 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
turbohaler 3 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
turbohaler 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg 
turbohaler 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg 
turbohaler 1 inalatore 60 dosi 160/4,5 mcg 
turbohaler 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 meg 
turbohaler 10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg 
turbohaler 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg 
turbohaler 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg 
turbohaler 2 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg 
turbohaler 3 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg 
turbohaler 3 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg 


160 mcg/4,5 mcg/erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione 1 inalatore da 120 erogazioni 


SYMBICORTMITE 

ASTRAZENECA S.P.A. 

* 1 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
* 1 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 

* 10 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
* 10 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 

* 18 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
* 18 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 

* 2 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
+ 2 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 

* 3 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
* 3 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 
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Formoterolo + Fluticasone 
(Positività ai test per concentrazioni di formoterolo nelle urine 
superiori a 40 ng/ml) 


> ABRIFF 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 


125 mcg/5 mcg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


250 mcg/10 mcg per erogazione, sospensione 
pressurizzata per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


50 mcg/5 mcg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


> AFFERA 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 


125 mcg/5 mcg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


250 mcg/10 mcg per erogazione, sospensione 
pressurizzata per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


50 mcg/5 mcg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione 120 erogazioni per inalatore 


>» FLUTIFORMO 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 


125 mcg/5 mcg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione n. 1 inalatore da 120 erogazioni 


125 mcg/5 mcg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione n. 3 inalatori da 120 erogazioni ciascuno 


250 mcg/10 mcg per erogazione, sospensione 
pressurizzata per inalazione n. 1 inalatore da 120 
erogazioni 


250 mcg/10 mcg per erogazione, sospensione 
pressurizzata per inalazione n. 3 inalatori da 120 erogazioni 
ciascuno 


50 mcg/5 mcg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione n. 1 inalatore da 120 erogazioni 


50 mcg/5 mcg per erogazione, sospensione pressurizzata 
per inalazione n. 3 inalatori da 120 erogazioni ciascuno 


Indacaterolo 
>  HIROBRIZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 


150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 10 capsule +1 inalatore 


150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 2 x (30 capsule +1 inalatore) 


150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 capsule +1 inalatore) 


150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 capsule +1 inalatore 


150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 x (10 capsule +1 inalatore) 


300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 10 capsule +1 inalatore 


300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 2 x (30 capsule +1 inalatore) 


300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 capsule +1 inalatore) 


300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 capsule +1 inalatore 


300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso 
inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 x (10 capsule +1 inalatore) 


>  ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 


* 150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 10 capsule+ 1 inalatore 


150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 2x (30 capsule+1 inalatore) 


150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 capsule+1 inalatore) 


150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 capsule+1 inalatore 


150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 x (10 capsule+1 
inalatore) 


300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 10 capsule + 1 inalatore 


300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 2 x (30 capsule +1 
inalatore) 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


» 300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 capsule + 1 
inalatore) 


300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 capsule + 1 inalatore 


300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso 
inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 x (10 capsule +1 
inalatore) 


>  XOTERNA BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 10x1 capsule (dose 
unitaria) + 1 inalatore 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 150 (15x 10 x 1) capsule 
(dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- 
uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 12x1 capsule +1 
inalatore 


* 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 150 (25 confezioni di 
6x1) capsule + 25 inalatori 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- 
uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 30x1 capsule +1 
inalatore 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 90 (3 confezioni di 30x1) 
capsule + 3 inalatori 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 96 (4 confezioni di 24x1) 
capsule + 4 inalatori 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- 
uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 6x1 capsule +1 
inalatore 


Indacaterolo + Glicopirronio 


>  ULTIBRO BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 10x1 capsule (dose 
unitaria) + 1 inalatore 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 150 (15x 10x 1) capsule 
(dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 


* 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- 
uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 12x1 capsule +1 
inalatore 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 150 (25 confezioni di 
6x1) capsule + 25 inalatori 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- 
uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 30x1 capsule +1 
inalatore 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 90 (3 confezioni di 30x1) 
capsule + 3 inalatori 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 96 (4 confezioni di 24x1) 
capsule + 4 inalatori 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 6x1 capsule + 1 inalatore 


>  ULUNAR BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 10x1 capsule (dose 
unitaria) + 1 inalatore 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 150 (15x 10x 1) capsule 
(dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- 
uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 12x1 capsule +1 
inalatore 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 150 (25 confezioni di 
6x1) capsule + 25 inalatori 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- 
uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 30x1 capsule +1 
inalatore 


85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 90 (3 confezioni di 30x1) 
capsule + 3 inalatori 


* 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 96 (4 confezioni di 24x1) 
capsule + 4 inalatori 

* 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso 
inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 6x1 capsule + 1 inalatore 


Olodaterolo 


> STRIVERDI RESPIMAT 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 

* 2,5 mcg soluzione per inalazione 1 inalatore respimat con 
cartuccia in pe/pp da 30 dosi 

» 2,5 meg soluzione per inalazione 2 inalatori respimat con 2 
cartucce in pe/pp da 30 dosi 

+ 2,5 meg soluzione per inalazione 3 inalatori respimat con 3 
cartucce in pe/pp da 30 dosi 


* 2,5 meg soluzione per inalazione 8 inalatori respimat con 8 
cartucce in pe/pp da 30 dosi 


Olodaterolo + Tiotropio bromuro 


>  SPIOLTO RESPIMAT 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
* 2,5 mcg/2,5 mcg, soluzione per inalazione 1 inalatore 
respimat + 1 cartuccia pe/pp da 60 erogazioni 


* 2,5 mcg/2,5 mcg soluzione per inalazione 2 inalatori 
respimat + 2 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 


* 2,5 mcg/2,5 mcg soluzione per inalazione 3 inalatori 
respimat + 3 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 


* 2,5 mcg/2,5 mcg soluzione per inalazione 8 inalatori 
respimat + 8 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 


> YANIMO RESPIMAT 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 


* 2,5 mcg/2,5 meg soluzione per inalazione 1 inalatore 
respimat + 1 cartuccia pe/pp da 60 erogazioni 


* 2,5 mcg/2,5 mcg soluzione per inalazione 2 inalatori 
respimat + 2 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 

* 2,5 mcg/2,5 mcg soluzione per inalazione 3 inalatori 
respimat + 3 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 


* 2,5 mcg/2,5 mcg soluzione per inalazione 8 inalatori 
respimat + 8 cartucce pe/pp da 60 erogazioni 


Ritodrina 
>» MIOLENE 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 


*» 50 mg/5 ml soluzione per infusione 3 fiale 5 ml 


* 10 mg/2 ml sol iniettabile per uso intramuscolare 6 fiale 
da2ml 


Salbutamolo 
(Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine 
superiori a 1000 ng/ml) 


>  BRONCOVALEAS 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
* 0,5% sol da nebulizzare flacone da 15 ml 


* 100 mcg/ spruzzo sosp pressurizzata per inalazione 
contenitore sotto pressione per 200 spruzzi 


» 2mg/5 ml sciroppo flacone da 120 ml 


* 25 compresse 2 mg 


>  SALBUTAMOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


* 100 mcg/dose sosp pressurizzata per inalazione 200 
erogazioni in contenitore al 


* 100 mcg/dose sosp pressurizzata per inalazione 2x200 
erogazioni in contenitore al 


* 100 mcg/dose sosp pressurizzata per inalazione 3x200 
erogazioni in contenitore al 


>  SALBUTAMOLO SPECIAL PRODUCT'S LINE 
SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A. 


* 0,5% soluzione da nebulizzare 1 flacone da 15 ml 


>  TUBERLOT 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA'DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


* 0,5% soluzione da nebulizzare 1 flacone da 15 ml 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


> VENTMAX 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
* 2,5 mg/2 ml sol da nebulizzare 20 contenitori monodose 


* 200 mcg polvere per inalazione 1 erogatore pulvinal da 
100 erogazioni 


* 5 mg/2 ml sol da nebulizzare 20 contenitori monodose 


>. VENTOLIN 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 


« 100 mcg sosp pressurizzata per inalazione1 contenitore 
sotto pressione 200 erogazioni 

* 100 mcg/S ml sol iniett10 fiale da 5 ml 

* 2mg/10 ml sciroppoflacone 200 ml 

* 500 mcg/1 ml sol iniett10 fiale da 1 ml 


Salbutamolo + Beclometasone 
(Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine 
superiori a 1000 ng/ml) 


>  CLENIL COMPOSITUM 
PROMEDICA S.R.L. 


* 0,8 mg + 1,6 mg sosp da nebulizzare 20 contenitori 
monodose da 2 ml 

* 0,8 mg + 1,6 mg sosp da nebulizzare 10 contenitori 
monodose 2 ml 

» 250 mcg + 100 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore 
standard + erogatore jet 

» 50 mcg + 100 meg sosp pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore 
jet 

» 50 mcg + 100 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore 
standard 


Salbutamolo + Flunisolide 
(Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine 
superiori a 1000 ng/ml) 


> BIRESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA B.V. 
* 160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 1 inalatore (120 dosi) 


* 160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 2 inalatori (2x120 dosi) 


* 160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 3 inalatori (3x120 dosi) 


* 320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 1 inalatore (60 dosi) 


+ 320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 2 inalatori (2x60 dosi) 


* 320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 3 inalatori (3x60 dosi) 


>»  DUORESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA B.V. 
* 160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 1 inalatore (120 dosi) 


* 160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 2 inalatori (2x120 dosi) 


* 60 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 3 inalatori (3x120 dosi) 


* 320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 1 inalatore (60 dosi) 


* 320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 2 inalatori (2x60 dosi) 


* 320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore- 3 inalatori (3x60 dosi) 


> PLENAER 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
+ 0,5 mg+ 0,5 mg sol da nebulizzare 20 flaconi da 0,5 mg+20 
flaconi da 0,5 mg 
* 25 mg +10 mg sosp pressurizzata per inalazione flacone 
da 100 erogazioni 


Salbutamolo + Ipratropio bromuro 
(Positività ai test per concentrazioni di salbutamolo nelle urine 
superiori a 1000 ng/ml) 


> ALMEIDA 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 


* 0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale flacone 
da 15ml 


«1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per 
uso orale 30 contenitori monodose da 0,5 ml 


> BIWIND 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 


* 0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale flacone 
da 15ml 


* 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per 
uso orale 30 contenitori monodose da 0,5 ml 


> BREVA 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
* aerosol dosato 200 inalazioni 


* sol os aerosol 15 ml 


>  BUTAPRAL 
GENETIC S.P.A. 


* 0,5 mg + 2,5 mg/2,5 ml soluzione da nebulizzare 30 
contenitori monodose in Idpe da 2,5 ml 


> INASAL 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO 
PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


*_0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 
flacone da 15 ml 


> IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO 
CIPLA 
CIPLA EUROPE NV 
* 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 10 fiale da 2,5 
ml in ldpe 


* 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 20 fiale da 2,5 
ml in ldpe 


+ 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 80 fiale da 2,5 
ml in ldpe 


* 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 100 fiale da 
2,5 ml in Idpe 


« 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 40 fiale da 2,5 
ml in ldpe 


* 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 60 fiale da 2,5 
ml in ldpe 


> IPRAMOL 
TEVA ITALIA S.R.L. 


* 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 10 fiale 
steri-neb 


* 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 15 fiale 
steri-neb 


* 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 20 fiale 
steri-neb 


* 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 25 fiale 
steri-neb 


* 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 30 fiale 
steri-neb 


* 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 40 fiale 
steri-neb 


* 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 5 fiale 
steri-neb 


* 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 50 fiale 
steri-neb 


* 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 60 fiale 
steri-neb 


« 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore 2 x 30 
fiale steri-neb 


>»  MENYELES 
GENETIC S.P.A. 


* 0,5 mg + 2,5 mg/2,5 ml soluzione da nebulizzare 30 
contenitori monodose in Idpe da 2,5 ml 


> _NAOS 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 


* 0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale flacone 
da 15ml 

«1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per 
uso orale 30 contenitori monodose da 0,5 ml 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


SALBUTAMOLO E IPRATROPIO BROMURO 
EG 
EGS.PA. 


*_0,375% +0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 
flacone da 15 ml 


SOSARIA 
CIPROS S.R.L. 


*_0,375%+0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 
flacone da 15 ml 


Salmeterolo 


> 


ARIAL 

DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. 

* 25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione da 120 erogazioni 


* 50 mcg polvere per inalazioni in inalatore diskus da 60 dosi 


SALMETEDUR 

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 

* 25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sottopressione da 120 erogazioni 


» 50 mcg polvere per inalazione 1 inalatore diskus da 60 dosi 


SALMETEROLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


*» 50 mcg/500 mcg/dose polvere per inalazione 1 inalatore 
pulmojet multidose in pp/pe/abs/pbt/te/si da 60 
erogazioni 

* 25 mcg erogazione sospensione pressurizzata per 
inalazione 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni 

* 25 mcg erogazione sospensione pressurizzata per 
inalazione 2 contenitori sotto pressione da 120 erogazioni 
ciascuno 

* 25 mcg erogazione sospensione pressurizzata per 
inalazione 3 contenitori sotto pressione da 120 erogazioni 
ciascuno 

* 25 mcg erogazione sospensione pressurizzata per 
inalazione 4 contenitori sotto pressione da 120 erogazioni 
ciascuno 

* 25 mcg erogazione sospensione pressurizzata per 
inalazione 5 contenitori sotto pressione da 120 erogazioni 
ciascuno 


SEREVENT 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 


*» 25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione] 
contenitore sotto pressione 120 erogazioni 


» 50 mcg polvere per inalazione inalatore da 60 dosi 


Salmeterolo + Fluticasone 


> 


AERIVIO SPIROMAX 
TEVA BV. 


* 50 mcg/500 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - 
inalatore (abs/pe/pp) - 1 inalatore (60 dosi) 


* 50 mcg /500 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - 
inalatore (abs/pe/pp) - 3 inalatori (3 x 60 dosi) 


AIREXAR SPIROMAX 
TEVA BV. 


* 50 mcg /500 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore (abs/pe/pp)- 1 inalatore (60 dosi) 


*» 50 mcg / 500 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- 
inalatore (abs/pe/pp)- 3 inalatori (3 x 60 dosi) 


AIRFLUSAL FORSPIRO 
SANDOZ S.P.A. 


* 50 mcg/500 mcg/dose polvere per inalazione in 
contenitore monodose 60 blister monodose in opa/al/pvc/ 
al con inalatore 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURG S.A. 


* 25/125 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 

* 25/250 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 


* 25/50 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 


5-6-2018 


* diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 
mcg + 100 meg 


* diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 
mcg + 100 meg 


* diskus 50/100 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 
mcg + 100 meg 


* diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 
mcg + 250 meg 


*  diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 
mcg + 250 meg 


* diskus 50/250 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 
mcg + 250 meg 


*  diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 
mcg + 500 meg 


* diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 
mcg + 500 meg 


*  diskus 50/500 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 
mcg + 500 meg 


>» FLUSALIO 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
* 50 mcg/250 mcg/dose polvere per inalazione in 
contenitore monodose 60 dosi in blister al/al monodose 


* 50 mcg/500 mcg/dose polvere per inalazione in 
contenitore monodose 60 dosi in blister al/al monodose 


>»  ROLENIUM 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
* 50 mcg/250mcg dose di polvere per inalazione in 
contenitore monodose 60 strisce in doppio blister alu-alu 


* 50 mcg/500mcg dose di polvere per inalazione in 
contenitore monodose 60 strisce in doppio blister alu-alu 


> — SALMETEROLO E FLUTICASONE DOC 
CIPLA EUROPE NV 


* 25 mcg+125 mcg/dose sospensione pressurizzata per 
inalazione 1 inalatore da 120 dosi 


* 25 mcg+250 mcg/dose sospensione pressurizzata per 
inalazione 1 inalatore da 120 dosi 


> SERETIDE 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 


* 25/125 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 


* 25/250 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 


* 25/50 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore 
da 120 dosi 


* diskus 50/100 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz 
* diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
* diskus 50/100 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 
*  diskus 50/250 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz 
* diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
*  diskus 50/250 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 
*  diskus 50/500 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz 
*  diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
*  diskus 50/500 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 


> SERZYL 
MYLAN S.P.A. 
* 25 mcg/250 mcg per dose predeterminata, sospensione 
pressurizzata per inalazione 120 dosi predeterminate 


* 25 mcg/125 mcg per dose predeterminata, sospensione 
pressurizzata per inalazione 120 dosi predeterminate 


Vilanterolo + umeclidinio 


> ANORO 
GLAXO GROUP LIMITED 
* 55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore (30 dosi) 


* 55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 3 inalatori (3x30 dosi) (confezione 
multipla) 


* 55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore (7 dosi) 


>»  LAVENTAIR 
GLAXO GROUP LIMITED 


» 55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore (30 dosi) 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


» 55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 3 inalatori (3x30 dosi) (confezione 
multipla) 

* 55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore (7 dosi) 


Vilanterolo + fluticasone 


> RELVARELLIPTA 
GLAXO GROUP LIMITED 
* 184 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore x 14 dosi 


* 184 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore x 30 dosi 


* 184 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 3 inalatori x 30 dosi 


* 92 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore x 30 dosi 


* 92 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 3 inalatori x 30 dosi 


* 92 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore x 14 dosi 


> REVINTY ELLIPTA 
GLAXO GROUP LIMITED 
* 184 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore x 14 dosi 


* 184 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore x 30 dosi 


* 184 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 3 inalatori x 30 dosi 


* 92 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore x 30 dosi 


* 92 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)- 3 inalatori x 30 dosi 


* 92 mcg/22 mcg- polvere per inalazione, pre-dosata- uso 
inalatorio- blister (alu)= 1 inalatore x 14 dosi 


Proibiti in e fuori gara 


S4 


MODULATORI ORMONALI 
E METABOLICI 


Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni 
(SERM) 


Bazedoxifene 


>»  CONBRIZA 
PFIZER LIMITED 
* 20 mg - compressa film-rivestita - uso orale - blister(pvc/ 
aclar) 28 compresse 


* 20 mg - compressa film-rivestita - uso orale - blister(pvc/ 
aclar) 84 compresse 


Ospemifene 
>. SENSHIO 
SHIONOGI LIMITED 
» 60 mg compresse rivestite con film, blister 7 compresse 
* 60 mg compresse rivestite con film, blister 28 compresse 


» 60 mg compresse rivestite con film, blister 84 compresse 


Raloxifene 


>» EVISTA 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
» 60 mg compresse laccate blister 14 compresse uso orale 
» 60 mg compresse laccate blister 28 compresse uso orale 
» 60 mg compresse laccate blister 84 compresse uso orale 


» 60 mg compresse laccate flacone vetro 100 compresse 
uso orale 


>  OPTRUMA 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
* 60 mg compresse laccate blister 14 compresse 
» 60 mg compresse laccate blister 28 compresse 
» 60 mg compresse laccate blister 84 compresse 


» 60 mg compresse laccate flacone 100 compresse 


RALOXIFENE SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 

* 60 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

» 60 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

» 60 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

* 60 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 

* 60 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


Tamoxifene 


» 


KESSAR 
ORION CORPORATION 


* 10 mg compresse 30 compresse 


* 20 mg compresse 30 compresse 


NOLVADEX 
ASTRAZENECA S.P.A. 


» 10 mg compresse rivestite con film30 compresse 


* 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 


NOMAFEN 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 


* 10 mg compresse rivestite 30 compresse 


* 20 mg compresse rivestite 20 compresse 


TAMOXENE 

LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO 
LISAPHARMA S.P.A. 

* 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


* 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
TAMOXIFENE EG 
EGS.P.A. 


* 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


* 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
TAMOXIFENE GB PHARMA 
GB PHARMA S.R.L. 


* 10 mg compresse 30 compresse 


* 20 mg compresse 20 compresse 


TAMOXIFENE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 


* 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 


Toremifene 


D) 


FARESTON 
ORION CORPORATION 


* 100 compresse 60 mg 


* 30 compresse 60 mg 


Modulatori metabolici 


Insulina 


>» 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 


* 100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 
sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 1 cartuccia 


100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 
sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 10 (2x5) cartucce 
(confezione multipla) 


100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 
sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 2 cartucce 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 
sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 5 cartucce 


* 100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 
sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) (kwikpen) 3 ml-1 
penna pre-riempita 

100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 
sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) (kwikpen) 3 ml- 
10 (2x5) penne pre-riempite (confezione multipla) 


* 100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 
sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) (kwikpen) 3 ml- 2 
penne pre-riempite 
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Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione 
sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) (kwikpen) 3 ml-5 
penne pre-riempite 


100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) 3 ml- 10 cartucce 


100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
penna preriempita (vetro) (kwikpen iniezione da 1 a 80 
unita') 3 ml- 1 penna preriempite 

100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
penna preriempita (vetro) (kwikpen iniezione da 1 a 80 
unita) 3 ml- 10 (2x5) penne preriempite 


100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
penna preriempita (vetro) (kwikpen iniezione da 1 a 80 
unita) 3 ml- 2 penne preriempite 


100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
penna preriempita (vetro) (kwikpen iniezione da 1 a 80 
unita) 3 ml- 5 penne preriempite 


>  ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


10 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


10 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso 
sottocutaneo 


10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


20 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


20 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso 
sottocutaneo 


20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


30 100 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso 
sottocutaneo 


30 100 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso 
sottocutaneo 


30 40 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 


30 40 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 


30 flexpen 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


30 flexpen 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


30 flexpen 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


30 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


30 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso 
sottocutaneo 


30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


40 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


40 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso 
sottocutaneo 


40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


50 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


50 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


* 50 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso 
sottocutaneo 


« 50 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


* 50 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S 


100 iu/ml sol iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 
eev 


100 iu/ml sol iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 
eev 


40 iu/ml sol iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo e ev 


40 iu/ml sol iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo e ev 


flexpen 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia in penne preriemp 3 
ml uso sottocutaneo 


flexpen 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


flexpen 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 
ml uso sottocutaneo 


innolet 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia in penne preriemp 3 
ml uso sottocutaneo 


innolet 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


innolet 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 
ml uso sottocutaneo 


novolet 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


novolet 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 
ml uso sottocutaneo 


penfill 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia 3 ml uso 
sottocutaneo 


penfill 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


penfill 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 


APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
(vetro)(solostar) 3,ml 1 penna preriemp. 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
(vetro)(solostar) 3 ml10 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
(vetro)(solostar) 3 ml 3 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
(vetro)(solostar) 3 ml 4 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
(vetro)(solostar) 3 ml 5 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
(vetro)(solostar) 3 ml 6 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
(vetro)(solostar) 3 ml 8 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita 
(vetro)(solostar) 3 ml 9 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro per 
opticlick 3 ml 1 cartuccia 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 1 cartuccia 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 10 cartucce 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 3 cartucce 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 4 cartucce 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 5 cartucce 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 6 cartucce 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 8 cartucce 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 
ml 9 cartucce 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 
ml 1 flaconcino 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 
ml 2 flaconcini 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 
ml 4 flaconcini 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 
ml 5 flaconcini 


Serie generale - n. 128 


FIASP 
NOVO NORDISK A/S 


* 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) (flextouch) - 3 
ml-1 penna preriempita 

* 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) (flextouch) - 3 ml 
- 1 penna preriempita + 7 aghi novofine plus 

* 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) (flextouch) - 3 
ml -1 penna preriempita + 7 aghi novofine 

* 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) (flextouch) - 3 
ml-1 penna preriempita +7 aghi novotwist 

* 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) (flextouch) - 3 
ml -5 penne preriempite 

* 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) (flextouch) - 3 
ml- 10 penne preriempite (2 confezioni da 5) (confezione 
multipla) 

* 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml - 1 flaconcino 

* 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml - 5 flaconcini 

* 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml - 5 flaconcini (5 
confezioni da 1) (confezione multipla) 

* 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) (penfill) - 3 ml - 5 cartucce 


* 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) (penfill) - 3 ml - 10 cartucce 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


* 40 u/ml sol iniett 1 flacone 10 ml 

* 100 u/ml sol iniett 1 flacone 10 ml 

* 100 u/ml sol iniett 5 cartucce 1,5 ml 

* 100 u/ml soluz. iniett 5 cartucce 3 ml im iv 

* 200 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita kwikpen 3 ml -5 
penne preriempite 

* basal 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 cartucce 


* basal 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) 5 cartucce 


* basal kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo 
- cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 5 
penne 


* basal kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml 
(3,5 mg/ml) 2x5 penne 

* basal pen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 
penne 

* basal pen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) in penna 
preriempita 5 penne 


» humaject 3 ml 100u/ml sol per uso iniett 5 cartucce in 
iniettore monouso uso im e sc 


*  kwikpen 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - 
cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 
penne 

*. kwikpen 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - 
cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 5 
penne 

*  kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml 
(3,5 mg/ml) 2x5 penne 

* mix 25 100 u/ml humaject sospensione iniettabile 5 
cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 

* mix 25 100 u/ml pen sospensione iniettabile 5 cartucce in 
penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 

* mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 
ml uso sc 

* mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml 
uso sc 

* mix 25 kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo 
- cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 5 
penne 


* mix 25 kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml 
(3,5 mg/ml) 2x5 penne 
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Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


mix 50 100 u/ml humaiect sospensione iniettabile 5 
cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 


mix 50 100 u/ml pen sospensione iniettabile 5 cartucce in 
penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 


mix 50 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml 
uso sc 


mix 50 kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 
penne 


mix 50 kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml 
(3,5 mg/ml) 5 penne 


mix50 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 
ml uso sc 


npl 100 u/ml humaject sosp iniett 5 cartucce in penna non 
riutilizzabile 3 ml uso sc 


npl 100 u/ml pen sosp iniett 5 cartucce in penna non 
riutilizzabile 3 ml uso sc 


npl 100 u/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sc 


npl 100 u/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sc 


npl kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 mg/ml) 5 
penne 


pen 100 u/ml sol iniett 5 penne preriemp 3 ml 


HUMULIN 

ELI LILLY ITALIA S.P.A. 

10/90 5 cartucce ml 100 u/ml 

10/90 cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml 
10/90 flacone 10 ml 100 u/ml 


10/90-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 
20/80 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 
20/80 flacone 10 ml 100 u/ml 


20/80-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 
30/70 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 
30/70 flacone 10 ml 100 u/ml 


30/70-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 
40/60 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 

40/60 cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml 

40/60 flacone 10 ml 100 u/ml 


40/60-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 
50/50 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml 
50/50 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 


50/50-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 


i 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 


i flacone 10 ml 100 u/ml 


i-jet 5 penne monouso preriemp 3 ml 100 u/ml 
| flacone 10 ml 100 u/ml 
r1 flac. 10 ml 100 u/ml 


r5 cartucce 3 ml 100 u/ml 


r-jet 5 penne monouso preriemp 3 ml 100 u/ml 


u flacone 10 ml 100 u/ml 
50/50 1 flac. 10 ml 100ui/ml 


INSULINA LISPRO SANOFI 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 


100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml (3,5 mg/ml)-1 
flaconcino 


100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 3 ml (3,5 mg/ml) - 5 
cartucce 


100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(solostar) - 3 ml (3,5 mg/ml) - 1 penna preriempita 


100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(solostar) - 3 ml (3,5 mg/ml) - 3 penne preriempite 


100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(solostar) - 3 ml (3,5 mg/ml) - 10 penne preriempite 


100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 3 ml (3,5 mg/ml)- 10 
cartucce 


100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml (3,5 mg/ml) - 5 
flaconcini 


100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(solostar) - 3 ml (3,5 mg/ml) - 5 penne preriempite 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-10 cartucce 


comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-3 cartucce 


comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-4 cartucce 


comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-5 cartucce 


comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-6 cartucce 


comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia 
(vetro)-3 ml-9 cartucce 


comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo 
-flaconcino (vetro)-5 ml- 1 flaconcino 


comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo 
-flaconcino (vetro)-S ml- 5 flaconcini 


comb 25 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 5 fiale da 10 ml 


basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 10 penne 
preriemp 


basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 3 penne 
preriemp 


basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 4 penne 
preriemp 


basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 penne 
preriemp 


basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 6 penne 
preriemp 


basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 9 penne 
preriemp 


basal - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso ime 
sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 


basal - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - usoime 
sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 


basal 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 


basal 100 ui/ml sosp iniettin fiala - uso im e sottocutaneo 
1 fiala da 5ml 


basal 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 
5 fiale da 5 ml 


basal 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 
1 fiala da 10 ml 


basal 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 
5 fiale da 10 ml 


basal- 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 1 flaconcino 


basal- 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 10 
penne preriemp 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 3 
penne preriemp 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 4 
penne preriemp 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 
penne preriemp 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 6 
penne preriemp 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3ml 9 
penne preriemp 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - usoime 
sottocutaneo 1 fiala da 5 ml 


comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso ime 
sottocutaneo 5 fiale da 5 ml 


comb 15 - 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 1 fiala da 10 ml 


comb 15 - 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 5 fiale da 10 ml 


comb 25 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 


comb 25 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 10 
penne preriemp 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 3 
penne preriemp 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 4 
penne preriemp 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 
penne preriemp 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 6 
penne preriemp 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 9 
penne preriemp 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 1 fiala da 5 ml 


comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 5 fiale da 5 ml 


comb 25 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 


comb 25 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso ime 
sottocutaneo 1 fiala da 10 ml 


comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) - 3 ml 10 
penne pre-riempite 

comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) - 3 ml 6 
penne pre-riempite 

comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) - 3 ml 9 
penne pre-riempite 

comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 1 laconcino 


comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini 


comb 30 - 100 ui/ml-sosp iniett-uso sottocutaneo- 
cartuccia(vetro)in penna preriemp(solostar)-3 ml 5 penne 
preriemp 


comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso imo 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 10 
iniettori 3 ml 


comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso imo 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 3 
iniettori 3 ml 


comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 4 
iniettori 3 ml 


comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso imo 
sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore monouso 5 
iniettori 3 ml 


comb 50 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 


comb 50 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 10 
penne preriemp 

comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 3 
penne preriemp 

comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 4 
penne preriemp 

comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 
penne preriemp 

comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 6 
penne preriemp 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 9 
penne preriemp 
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Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 1 fiala da 5 ml 


comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 5 fiale da 5 ml 


comb 50 - 40ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 1 fiala da 10 ml 


comb 50 - 40ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 5 fiale da 10 ml 


infusat - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 5 cartucce da 3,15 ml 


infusat - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e 
sottocutaneo 3 fiale da 10 ml 


rapid - 100 ui/ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 1 flaconcino 

rapid - 100 ui/ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev - 
flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini 

rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 10 penne 
preriemp 

rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 3 penne 
preriemp 

rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 4 penne 
preriemp 

rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 penne 
preriemp 

rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 6 penne 
preriemp 

rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 9 penne 
preriemp 

rapid - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 


rapid - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 


rapid 100 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo - 1 
fiala da 5 ml 


rapid 100 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 
fiale da 5 ml 


rapid 100ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e 
sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 


rapid 40 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 
fiala da 10 ml 


rapid 40 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 
fiale da 10 ml 


basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 
(vetro) 3 ml 3 cartucce 

basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 6 cartucce 

basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 9 cartucce 

comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 3 cartucce 

comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 6 cartucce 

comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 9 cartucce 

comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 3 cartucce 

comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 6 cartucce 

comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 9 cartucce 

comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 3 cartucce 

comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 6 cartucce 

comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia 
(vetro) 3 ml 9 cartucce 

rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) 3 ml 3 cartucce 

rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) 3 ml 6 cartucce 


rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia 
(vetro) 3 ml 9 cartucce 


LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 iu/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 3 ml 5 
cartucce 


100 iu/ml sol iniett - uso sottocutaneo - flaconcino 10 ml 
1 flaconcino 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in 
penna pre-riempita (solostar)3 ml 1 penna preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in 
penna pre-riempita (solostar)3 ml 10 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in 
penna pre-riempita (solostar)3 ml 3 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in 
penna pre-riempita (solostar)3 ml 4 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in 
penna pre-riempita (solostar)3 ml 6 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in 
penna pre-riempita (solostar)3 ml 8 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in 
penna pre-riempita (solostar)3 ml 9 penne preriemp 


100 iu/ml sol iniett 1 flaconcino 5 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett 10 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett 2 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett 4 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 


100 iu/ml sol iniett 5 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo 


LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro 
(penfill) 3 ml 1 cartuccia 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro 
(penfill) 3 ml 10 cartucce 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro 
(penfill) 3 ml 5 cartucce 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (flexpen) 3 ml 1 penna preriempita 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (flexpen) 3 ml.10 penne preriemp 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (flexpen) 3ml 5 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (innolet) 3 ml 1 penna preriempita 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (innolet) 3 ml 10 penne preriemp 


100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in 
penna preriemp (innolet) 3 ml 5 penne preriemp 


LUSDUNA 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 


* 100 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (Nexvue) - 3 ml -1 
penna pre-riempita 

100 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (nexvue) - 3 ml - 5 
penne pre-riempite 


100 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (nexvue) - 3 ml - 10 
(2x5) penne pre-riempite (confezione multipla). 


NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S 


50/50 100 u/ml - penfill sosp iniett - uso sottocutaneo 3,0 
ml 1 cartuccia vetro 


50/50 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 1 penna 
preriempita 


50/50 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 10 penne 
preriemp 


50/50 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 5 penne 
preriemp 


50/50 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) 10 cartucce 


50/50 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) 5 cartucce 


70/30 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 1 penna 
preriempita 


* 70/30 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 10 penne 
preriemp 

* 70/30 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) in penna preriemp 5 penne 
preriemp 

* 70/30 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) 1 cartuccia 

* 70/30 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) 10 cartuccia 

* 70/30 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 
3,0 ml cartuccia (vetro) 5 cartucce 

* flexpen 100 u/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 


* innolet 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo ed ev 
cartuccia (vetro) in penna preriemp 3.0 ml 5 penne 
preriemp 


* 100 u/ml sol iniett 1 fiala 10 ml uso sottocutaneo 


* flexpen 100 u/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 
ml uso sottocutaneo 


novolet 100 u/ml sol iniett 5 sir preriemp 1,5 ml uso 
sottocutaneo 


novolet 100 u/ml sol iniett 5 sir preriemp 3 ml uso 
sottocutaneo 


penfill 100 u/ml sol iniett 5 cartucce 1,5 ml uso 
sottocutaneo 


penfill 100 u/ml sol iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 


*  pumpcart- 100 u/ml- soluzione iniettabile- uso 
sottocutaneo o endovenoso- cartuccia (vetro)- 1.6 ml- 5 
cartucce 


» pumpcart - 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso 
sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) 1,6 ml - 25 
(5 x 5) cartucce 


PROTAPHANE 

NOVO NORDISK A/S 

* 100 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 
* 100 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 
* 40 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 

* 40 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 


* flexpen 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 

* flexpen 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


* flexpen 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


innolet 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


innolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


innolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne 
preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 
3 ml uso sottocutaneo 


penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso 
sottocutaneo 


penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso 
sottocutaneo 


SULIQUA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 


* 100 u/ml / 50 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 
ml - 3 penne preriempite 

* 100 u/ml / 50 mcg/mil - soluzione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 
ml -5 penne pre-riempite 


100 u/ml / 33 mcg/mil - soluzione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 
ml- 3 penne pre-riempite 


100 u/ml / 33 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso 
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 
ml -5 penne pre-riempite 
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TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 ui/ml- soluzione iniettabile in cartuccia- uso 
sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 10 cartucce 


100 ui/ml- soluzione iniettabile in cartuccia- uso 
sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 4 cartucce 


100 ui/ml- soluzione iniettabile in cartuccia- uso 
sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 5 cartucce 


100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso 
sottocutaneo- flaconcino (vetro) 10 ml- 1 flaconcino 


100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso 
sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5 ml- 10 flaconcini 


100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso 
sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5 ml- 2 flaconcini 


100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso 
sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5 ml- 5 flaconcini 

100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml- 1 
penna preriempita 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml- 10 
penne preriempite 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml-3 
penne preriempite 

100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml- 4 
penne preriempite 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml- 5 
penne preriempite 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml- 6 
penne preriempite 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml- 8 
penne preriempite 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (optiset)- 3 ml-9 
penne preriempite 

100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml-1 
penna preriempita 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml- 10 
penne preriempite 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml- 3 
penne preriempite 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml-4 
penne preriempite 

100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml- 5 
penne preriempite 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml-6 
penne preriempite 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml- 8 
penne preriempite 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) in penna preriempita (solostar)- 3 ml-9 
penne preriempite 

100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 1 cartuccia 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 10 cartucce 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 3 cartucce 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 4 cartucce 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 5 cartucce 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 6 cartucce 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 8 cartucce 


100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- 
cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 9 cartucce 


100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso 
sottocutaneo- flaconcino (vetro) Sml- 1 flaconcino 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


300 unità/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 
cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) - 1.5 ml 
- 10 penne pre-riempite 


300 unità/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - 
uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 
1,5 ml - 1 penna preriempita 


300 unità/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - 
uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 
1,5 ml - 3 penne preriempite 


300 unità/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - 
uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 
1,5 ml - 5 penne preriempite 


> TRESIBA 
NOVO NORDISK A/S 


100 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-cartuccia 
(vetro)(penfill)- 3 ml- 10 penfill 


100 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-cartuccia 
(vetro)(penfill)- 3 ml- 5 penfill 


100 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna 
pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 5 penne preriempite 


100u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna 
pre-riempita (vetro) (flextouch)-3 ml- 1 penna pre-riempita 


100u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna 
pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 10 (2 confezioni da 5) 
penne preriempite (conf. multipla) 


200 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna 
pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 1 penna pre-riempita 


200 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna 
pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 2 penne pre-riempite 


200 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna 
pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 3 penne pre-riempite 


200 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna 
pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 6 (2 conf da 3) penne 
pre-riempite (conf multipla) 


Insulina + Liraglutide 


> XULTOPHY 
NOVO NORDISK A/S 
* 100 unit/ml+3,6 mg/ml soluzione iniettabile- uso 
sottocutaneo- penna prerimpita (pp)- 1 penna preriempita 


» 100 unit/ml+3,6 mg/ml soluzione iniettabile- uso 
sottocutaneo- penna prerimpita (pp)- 10 (2 confezioni da 
5) penne preriempite 


100 unit/ml+3,6 mg/ml soluzione iniettabile- uso 
sottocutaneo- penna prerimpita (pp)- 3 penne preriempite 


100 unit/ml+3,6 mg/ml soluzione iniettabile- uso 
sottocutaneo- penna prerimpita (pp)- 5 penne preriempite 


Trimetazidina 
> VASTAREL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 


* 20 mg compresse rivestite 60 compresse 


Inibitori della aromatasi 


Anastrozolo 
> ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 


*»_ 1mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


ANASTROZOLO ALTER 

LABORATORI ALTER S.R.L. 

* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


ANASTROZOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


* 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 


» 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 


* 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 


» 1 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 


* 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 


» 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 


ANASTROZOLO BLUEFISH 

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 

» 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/al 


ANASTROZOLO CRINOS 

EGS.P.A. 

» 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/al 
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MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


>  ANASTROZOLO DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
* _1mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


>  ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. 


* 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


1 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


>  ANASTROZOLO PROFESSIONALCARE 
PROFESSIONALCARE S.R.L. 


* 1mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


>  ANASTROZOLO SANDOZ 


SANDOZ S.P.A. 

*_1mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone 
hdpe 

* 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pve/al 

* _1mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 

*_1mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/al 

* 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone 
hdpe 

*« 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 

* _1mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone 
hdpe 

*_1mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 

» 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone 
hdpe 

* 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/al 


1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone 
hdpe 


*» 1mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/al 


1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone 
hdpe 

1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/al 


1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in flacone 
hdpe 

1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/al 


1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone 
hdpe 

1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/al 


1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone 
hdpe 


ANASTROZOLO SUN 

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 

*«_1mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/al 


*« _1mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


*»_1mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


*_1mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/al 


ANASTROZOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


* 1mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 


1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 28 compresse'in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 30 (3x10) compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 


1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 


1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


ANASTROZOLO ZENTIVA 


ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


«1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


* 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


* 1 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


* 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


* 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 


ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 
* 100 compresse 1 mg 

* 20 compresse 1 mg 

* 28 compresse 1 mg 

* 30 compresse 1 mg 

* 300 compresse 1 mg 


» 84 compresse 1 mg 


ERISTROL 
JUST PHARMA S.R.L. 


» 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


EXTROPLEX 
FARMA GROUP S.R.L. 


* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


* 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


GRISET 
GENETIC S.P.A. 


* 1 mg compresse rivestite 28 compresse 


RAOLOZ 
GENETIC S.P.A. 


» 1 mg compresse rivestite 28 compresse 


RENAZOLE 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO 
LISAPHARMA S.P.A. 


» 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe con chiusura a prova di bambino 

* 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


Exemestane 


>} 


AROMASIN 
PFIZER ITALIA S.R.L. 


* 25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister 
* 25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister 
* 25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister 
* 25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister 
» 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister 


» 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister 
AXELTA 

GENETIC S.P.A. 

» 25 mg compresse rivestite 30 compresse 
EXEGEN 

GENETIC S.P.A. 

» 25 mg compresse rivestite 30 compresse 


EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 


» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 
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Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


» 25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE AUROBINDO 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

» 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pvc/ 


» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvc/ 


* 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pvc/ 


» 25 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister 
al/pvc/ 


» 25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/pvc/ 


» 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pvc/ 


EXEMESTANE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


* 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE EG 

EG S.P.A. 

* 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 

* 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE PFIZER 

PFIZER ITALIA S.R.L. 

* 25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister al- 
pvdc/pvc-pvdc 


* 25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister al- 
pvdc/pvc-pvdc 

* 25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister al-pvdc/ 
pvce-pvdc 

* 25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister al-pvdc/ 
pvc-pvdc 

* 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister al-pvdc/ 
pvc-pvdc 

* 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister al-pvdc/ 
pvc-pvdc 


EXEMESTANE PHAROS GENERICS 

PHAROS GENERICS LIMITED 

» 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


>  EXEMESTANE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc-alu 


» 25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pvdc-alu 


» 25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister 
pvc/pvdc-alu 


» 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc-alu 


» 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc-alu 


* 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc-alu 


» 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc-alu 


» 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pvdc-alu 


>» EXEMESTANETEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
» 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


>  EXEMESTANE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 30 (30x1) compresse 
monodose in blister pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


>»  MESTANE 
PH&T S.P.A. 
* 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister al-pvdc/ 
pve-pvde 
* 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister al-pvdc/ 
pve-pvdce 


Letrozolo 


>» CALANTHA 

BENEDETTI & CO. S.P.A. 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pvdc/pvc/pe/pvdc 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pvdc/pvc/pe/pvdc 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/pvdc/pvc/pe/pvdc 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/pvdc/pvc/pe/pvdc 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pvdc/pvc/pe/pvdc 


FEMARA 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 


* 30 compresse 2,5 mg 


FEMARA 
MEDIFARM S.R.L. 


* 30 compresse 2,5 mg 


FEMARA 

NOVARTIS EUROPHARM LTD 
* 100 compresse 2,5 mg 

* 30 compresse 2,5 mg 


«2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


FEMARA 
PRICETAG SPA 


* 30 compresse 2,5 mg 


GOSURAN 
GENETIC S.P.A. 


* 2,5 mg compressa rivestita con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


LETRIX 

FARMA GROUP S.R.L. 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pvdc/pvc/pe/pvdc 


LETROZOLO AUROBINDO 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore hdpe 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/al 


LETROZOLO AHCL 

ACCORD HEALTHCARE LIMITED 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 

«2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvc/pvdc 

«2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 

* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


«2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


LETROZOLO BLUEFISH 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in pvc/ 
pe/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in pvc/ 
pe/pvdc/al 


LETROZOLO CRINOS 
EGS.PA. 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


LETROZOLO DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRL 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pvc 

LETROZOLO FIDIA 

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pve/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pve/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve/al 


LETROZOLO GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvc/pvdc 


2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
al/pvc/pvdc 


LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. 


2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
flacone hdpe 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 180 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 180 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 200 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 200 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone 
hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hdpe 


LETROZOLO PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


LETROZOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister da 10 x10 pvc/pe/pvdc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


LETROZOLO SUN 

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 

«2,5 mg compresse rivestite con film, 30 compresse in 
blister pvc/al 


«2,5 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in 
blister pvc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film, 84 compresse in 
blister pvc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film, 100 compresse in 
blister pvc/al 


LETROZOLO TECNIGEN 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pvdc/pvc/pe/pvdc 


LETROZOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

«2,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister 
pvc/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


«2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 


» 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


LETROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


ZOLTRON 
GENETIC S.P.A. 


* 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse 


Altre sostanze ad attività antiestrogenica 


Cetrorelix 


D) 


CETROTIDE 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 


* 0,25 mg 1 flacone polvere + 1 sir preriemp solv per 
preparazioni iniettabili 


* 0,25 mg7 flaconi polvere + 7 sir preriemp solv per 
preparazioni iniettabili 


Serie generale - n. 128 
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Clomifene 


D) 


CLOMID 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 


* 50 mg compresse 10 compresse 


Fulvestrant 


b) 


FASLODEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 


» 250 mg/5 ml sol iniett- uso im - sir preriemp (vetro) - 5 ml 2 
sir preriemp + 2 aghi di sicur 


* 250 mg/5 ml sol iniett 1 sir preriemp 5 ml +1 ago usoim 
FULVESTRANT SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


* 250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 
siringa preriempita in vetro da 5 ml con ago sterilascioe 


250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 2 
siringhe preriempite in vetro da 5 ml con ago sterilascioe 


FULVESTRANT TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

* 250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 
siringa da 5 ml con ago di sicurezza 


* 250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 2 
siringhe da 5 ml con ago di sicurezza 


Ganirelix 


> 


FYREMADEL 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 


* 0,25 mg/0,5 ml sol iniett in sir preriemp 1 sir preriempita 


* 0,25 mg/0,5 ml sol iniett in sir preriemp 5 sir preriemp 


ORGALUTRAN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 


* 0,25 mg/0,5 ml sol iniett 1 sir preriemp in vetro 0,5 ml uso 
sottocutaneo 


* 0,25 mg/0,5 ml sol iniett 5 sir preriemp in vetro 0,5 ml uso 
sottocutaneo 


Proibiti in e fuori gara 


S5 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 


Vasopressina e analoghi 


Desmopressina 


D) 


DESMOPRESSINA PH&T 
PH&TS.PA. 


* 0,1 mg compresse. 30 compresse 


* 0,2 mg compresse. 30 compresse 


EMOSINT 
KEDRION S.P.A. 


* 20 mcg/1 ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
* 4mcg/0,5 ml sol iniett10 fiale 0,5 ml 


ENUPRESOL 
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 


* 360 mcg/ml soluzione orale 1 flacone da 15 ml in Idpe con 
siringa graduata 


MINIRIN/DDAVP 

FERRING S.P.A. 

* 120 mcg compresse sublinguali 10 compresse 
* 120 mcg compresse sublinguali 100 compresse 
* 120 mcg compresse sublinguali 30 compresse 


» 240 mcg compresse sublinguali 10 compresse 


240 mcg compresse sublinguali 100 compresse 


240 mcg compresse sublinguali 30 compresse 


60 mcg compresse sublinguali 10 compresse 


60 mcg compresse sublinguali 100 compresse 


60 mcg compresse sublinguali 30 compresse 


0,1 mg/ml gocce nasali, soluzioniflacone 2,5 ml 


4 mcg/ml sol iniett10 fiale 


50 mcg/ml spray nasale, solflacone nebulizzatore 2,5 ml 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


NICTUR 
GP-PHARM S.A. 


* 360 mcg/ml soluzione orale 1 flacone da 15 ml in Idpe con 
siringa graduata 

PRESINEX 

PH&T S.P.A. 


» 10 meg spray nasale, sol flacone 6 ml 


Terlipressina 


Di 


GLIPRESSINA 
FERRING S.P.A. 


* 0,1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 8,5 ml 


* 0,2 mg/ml polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale 
solv 5 ml 


STEMFLOVA 
IS PHARMACEUTICALS LIMITED 


* 0,2 mg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro da 5 ml 


TERLIPRESSINA SUN 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 


* 0,1 mg/ml sol iniett 5 fiale in vetro da 8.5 ml 


VARIQUEL 

IS PHARMACEUTICALS LIMITED 

* _1mg polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino da 1 mg 
polvere + 1 fiala da 5 ml solv 


* 1mg polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini da 1 mg 
polvere + 5 fiale da 5 ml solv 


Tiazidi 


Idroclorotiazide 
(Anche effetto mascherante) 


D) 


ESIDREX 
NOVARTIS FARMA S.P.A. 


*_25 mg compresse 20 compresse 


Idroclorotiazide + Benazepril 
(Anche effetto mascherante) 


D) 


BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 

* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in contenitore pp 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pp 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/al 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in contenitore pp 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pp 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pp 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in blister al/al 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in contenitore pp 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/al 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in contenitore pp 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in contenitore pp 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pp 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in contenitore pp 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister al/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore pp 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in contenitore pp 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pp 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pp 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in blister al/al 


*» 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in contenitore pp 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in contenitore pp 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in contenitore pp 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pp 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 

EGS.P.A. 

* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in contenitore pp 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pp 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pp 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in contenitore pp 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pp 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pp 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in contenitore pp 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in contenitore pp 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in contenitore pp 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE 
SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


* 10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister aclar/pvc/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister aclar/pvc/al 


10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 42 
compresse in blister aclar/pvc/al 

10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister aclar/pvc/al 

10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister aclar/pvc/al 

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister aclar/pvc/al 

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister aclar/pvc/al 

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in blister aclar/pvc/al 

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister aclar/pvc/al 

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister aclar/pvc/al 


CIBADREX 
MEDA PHARMA S.P.A. 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film14 
compresse 


10 mg +12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film14 compresse 


5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film14 compresse 


TENSADIUR 
MEDA PHARMA S.P.A. 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film14 
compresse 


10 mg + 12,5 mg compresse con film 28 compresse 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


ZINADIUR 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


Idroclorotiazide + Bisoprololo 
(Anche effetto mascherante) 
BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE 


MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. 


D) 


10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 

5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. 


10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/al 

10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 

10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 

10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 

10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/al 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 

2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 

5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/al 


* 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 


100 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 


100 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


100 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 


30 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 


30 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


30 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 


50 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 


50 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


50 compresse rivestite con film da,5 mg/6,25 mg 


60 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 


60 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


60 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 


90 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 


90 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


90 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 


Idroclorotiazide + Candesartan 
(Anche effetto mascherante) 


DI 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 


32 mg /12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


32.,mg/25,mg compresse 100 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


100 compresse in blister 


14 compresse in blister 


16/12.5 mg 100 compresse in blister (al) 


16/12.5 mg 14 compresse in blister (al) 


16/12.5 mg 20 compresse in blister (al) 


16/12.5 mg 28 compresse in blister (al) 


16/12.5 mg 300 compresse in blister (al) 


16/12.5 mg 50 compresse in blister (al) 


16/12.5 mg 56 compresse in blister (al) 


16/12.5 mg 7 compresse in blister (al) 


16/12.5 mg 98 compresse in blister (al) 


20 compresse in blister 


28 compresse in blister 


300 compresse in blister 


50 compresse in blister 


56 compresse in blister 


7 compresse in blister 


98 compresse in blister 


98x1 compresse in blister 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ALTER 

LABORATORI ALTER S.R.L. 

* 16 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse 


* 32 mg + 12,5 mg compressa 7 compresse 


32 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse 


32 mg + 25 mg compressa 7 compresse 


32 mg + 25 mg compressa 14 compresse 


16 mg + 12,5 mg compressa 7 compresse 


* 16 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse 
* 32 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse 


* 32 mg + 25 mg compressa 28 compresse 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

AUROBINDO 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

*_ 16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*» 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*» 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


* 16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«16 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 8 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


»_ 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*» 8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRL 

*_ 16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 

*_ 16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


*» 16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


«16 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/ 
al 


8 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 


32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 


32 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 


32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/25 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 


32 mg/25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 


32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/25 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. 

* 16 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister 
pvc-pvdc/al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 112 compresse in blister 
pvc-pvdc/al 

* 16 mg/12,5 mg compresse 126 compresse in blister 
pvc-pvdc/al 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 140 compresse in blister 
pvc-pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 154 compresse in blister 
pvc-pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 168 compresse in blister 
pvc-pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 182 compresse in blister 
pvc-pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 196 compresse in blister 
pvc-pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/ 
al 


8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 


EUROGENERICI 
EGS.PA. 


16 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 50 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 56 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/12,5 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/12,5 mg compresse 50 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/12,5 mg compresse 56 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 50 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 56 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

32 mg/25 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

8 mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


>  CANDESARTANE IDROCLOROTIAZIDE 
HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 14 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 14 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 15 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 15 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 28 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 28 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 30 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 30 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 56 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 56 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 60 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 60 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 84 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 84 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 90 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 90 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 98 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 98 compresse in pvc/pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN 
MYLAN S.PA. 


32mg/12,5mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


32mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


32mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


32mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 


32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 


32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
confezione calendario 


32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
confezione calendario 


32mg/12,5mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 


32mg/12,5mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 


32mg/12,5mg compresse 90 compresse in flacone hdpe 


32mg/25mg compresse 10 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


32mg/25mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


32mg/25mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


32mg/25mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


Serie generale - n. 128 


» 32mg/25mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


*» 32mg/25mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
* 32mg/25mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
* 32mg/25mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


*» 32mg/25mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
confezione calendario 


* 32mg/25mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
confezione calendario 


* 32mg/25mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
confezione calendario 


* 32mg/25mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
* 32mg/25mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
* 32mg/25mg compresse 90 compresse in flacone hdpe 
* 32mg/12,5mg compresse 15 compresse in blister pvc/al 
* 32mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


» 32mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
confezione calendario 


* 32mg/12,5mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 
* 32mg/25mg compresse 15 compresse in blister pvc/al 
* 32mg/25mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


* 32mg/25mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 

*_ 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


* 8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


* 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 


*_ 8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN PHARMA 
MYLAN S.PA. 


* 16 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 16 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*» 8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
PENSA 

PENSA PHARMA S.P.A. 

*» 32 mg/25 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 

» 32 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 


* 16 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 

* 16 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

* 16 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

* 16 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
* 16 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

*_ 16 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

*_ 16 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in blister al/al 

* 16 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in flacone hdpe 

*_ 16 mg/12.5 mg compresse 250 compresse in flacone hdpe 
*_ 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

» 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 


«16 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


* 16 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


16 mg/12.5 mg compresse 50 x1 compresse in blister al/ 
al monodose 


16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 


16 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


16 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


16 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 


16 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in flacone hdpe 


16 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 


16 mg/12.5 mg compresse14 compresse in flacone hdpe 


16 mg/12.5 mg compresse7compresse in flacone hdpe 


8 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 


8 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 


8 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in flacone hdpe 


8 mg/12.5 mg compresse 250 compresse in flacone hdpe 


8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 


8 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 50 x 1 compresse in blister al/ 
al monodose 


8 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 


8 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in flacone hdpe 


8 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in flacone hdpe 


8 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


8 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 


32 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 


32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 


32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


* 32 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
* 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


* 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


* 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 


32 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
* 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


* 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 


TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


16/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


16/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


16/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 


16/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


16/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


16/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


16/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


16/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


16/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


16/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


16/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


16/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


16/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


16/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


16/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


32/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


32/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


32/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 


32/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


32/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


32/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


32/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


32/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


32/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


32/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


32/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


32/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


32/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


32/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


32/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister 
monodose al/al - confezione ospedaliera 


32/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 15 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 28x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


32/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 50x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


32/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 56x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


32/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


32/25 mg compresse 98x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


8/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


8/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


8/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


8/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


8/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister monodose 
al/al- confezione ospedaliera 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
VI.REL PHARMA 

VI.REL PHARMA S.A.S. DI CARLETTO LORELLA E C. 

*« 16 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 
* 32 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 


* 32 mg/25 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

«16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


»_ 16 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*»_ 8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


»_ 8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*» 8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA ITALIA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

*_32/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pve-al 

* 32/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pvc-al 

» 32/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pvc-al 

* 32/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pve-al 

*_ 32/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ 
pve-al 

* 32/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 

* 32/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 

* 32/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 


* 32/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 


FORUS 

S.F. GROUP S.R.L. 

* 16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«16 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


»_ 16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 


pvdc/al 


IDROTENS 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETÀ DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA 
FARMACEUTICA ED AFFINI 


» 16 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 16 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 8 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


>. KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 14 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 14 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 15 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 15 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 28 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 28 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 30 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 30 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 56 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 56 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 60 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 60 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 84 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 84 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 90 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 90 compresse in pvc/pvdc-al 


32 mg/25 mg compresse 98 compresse in opa/al/pvc-al 


32 mg/25 mg compresse 98 compresse in pvc/pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc-al 


8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc-al 


RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. 


16/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 


16/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


16/12,5 mg compresse 98 x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


16/12,5 mg compresse7 compresse in blister pvc/pvdc/al 


32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 


32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvde 


32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvde 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


» 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


*» 32 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


*_ 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


* 32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


»_ 32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


» 32 mg/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


* 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


* 32 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


» 32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc 


*» 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


* 32 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


» 32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


* 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc 
* 32 mg/25 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc 
* 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 


*» 32 mg/25 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


* 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc 


* 32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister pvc/ 
pvdc 


* 32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc 


* 32 mg/25 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


» 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc 


* 32 mg/25 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


» 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc 
*» 32 mg/25 mg compresse 98compresse in blister pvc/pvdc 


* 32 mg/25 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc (dose unitaria) 


*_ 8/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 

*_ 8/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 8/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 

*_ 8/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 8/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 8/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 8/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 8/12,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 8/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
»_ 8/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 8/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


»_8/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


Idroclorotiazide + Captopril 
(Anche effetto mascherante) 


> 


ACEDIUR 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 


* 50mg+ 15 mg compresse 12 compresse 


+ 50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 

ACEPLUS 

BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 

+ 50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 
CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 


* 50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 


CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 


GENERICS 
MYLAN S.PA. 


* 50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 


CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


* 50 mg + 25 mg compresse 12 compresse 


5-6-2018 


>  CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
* 50 mg+25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
* 50 mg+25 mg compresse 100 compresse in flacone ppe 
* 50 mg+25 mg compresse 20 compresse in flacone ppe 
* 50 mg+25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
» 50 mg+25 mg compresse 50 compresse in flacone ppe 
* 50 mg+25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 
» 50 mg+25 mg compresse 60 compresse in flacone ppe 
* 50 mg+25 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
* 50 mg+25 mg compresse 12 compresse in blister pvc/al 
» 50 mg+25 mg compresse 12 compresse in flacone ppe 
* 50 mg+25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 
* 50 mg+25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
* 50 mg+25 mg compresse 28 compresse in flacone ppe 
* 50 mg+25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 


* 50 mg+25 mg compresse 30 compresse in flacone ppe 


Idroclorotiazide + Cilazapril 
(Anche effetto mascherante) 


> INIBACE PLUS 

ROCHE S.P.A. 

* 5 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
> INITISS PLUS 

TEOFARMA S.R.L. 


* 5 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


Idroclorotiazide + Enalapril 
(Anche effetto mascherante) 


>». ACESISTEM 
ALFASIGMA S.P.A 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


* 20 mg + 12,5 mg compresse blister 14 compresse 


>  CONDIUREN 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


*_ 20 mg+12,5 mg compresse 14 compresse 


>» ELEKTRA 
CRINOS S.P.A. 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/pvc 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/ 
pvc 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 200 compresse in blister al/ 
pvc 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 250 compresse in blister al/ 
pvc 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


>  ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


>  ENALAPRILE IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 


* 20 mg + 12, 5 mg compresse 14 compresse 


> ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - 
ACRAF SPA 
* 20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 

MYLAN S.P.A. 

+ 20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 10.compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


«20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pe/al confezione calendario 


* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
aclar/al confezione calendario 


* 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
aclar 


* 20 mg/12,5 mg compresse 30 x 1 compresse in blister pvc/ 
aclar/al conezione monodose 


* 20 mg/12,5 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/ 
al/pe/al confezione monodose 


* 20 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 

«20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 

+ 20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pe/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 

GENERICS 

MYLAN S.P.A. 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/ 
opa-al-pve 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/ 
opa-al-pve 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/ 
opa-al-pvc 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/ 
opa-al-pvc 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/ 
opa-al-pve 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
RANBAXY 
RANBAKXY ITALIA S.P.A. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
ALFASIGMA 

ALFASIGMA S.P.A 

* 20 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 


+ 20 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
*» 20 mg + 12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
+ 20 mg + 12,5 mg compresse 120 compresse in blister al/pvc 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 200 compresse in blister al/pvc 


+ 20 mg+ 12,5 mg compresse 250 compresse in blister al/pvc 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 

HEXAL S.P.A. 

* 20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

*» 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


> ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
AG 
HEXAL AG 


* 20 mg +6 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

* 20 mg +6 mg compresse 100x1 compresse in blister al/al 
* 20 mg +6 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

* 20 mg +6 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

* 20 mg +6 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

* 20 mg +6 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

* 20 mg +6 mg compresse 49 compresse in blister al/al 

* 20 mg +6 mg compresse 49x1 compresse in blister al/al 
* 20 mg +6 mg compresse 50 compresse in blister al/al 

* 20 mg +6 mg compresse 50x1 compresse in blister al/al 


* 20 mg + 6 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


>. ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/ 
pa/al/pvc 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pa/al/pvc 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/ 
pa/al/pvc 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 84 compresse in blister al/ 
pa/al/pvc 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/ 
pa/al/pvc 


>  ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
* 20 mg +6 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
* 20 mg +6 mg compresse 100x1 compresse in blister al/al 
* 20 mg +6 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
* 20 mg + 6 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
* 20 mg +6 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
* 20 mg + 6 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
* 20 mg +6 mg compresse 49 compresse in blister al/al 
* 20 mg +6 mg compresse 49x1 compresse in blister al/al 
* 20 mg +6 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
* 20 mg +6 mg compresse 50x1 compresse in blister al/al 


* 20 mg +6 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


>  ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
GMBH 
SANDOZ GMBH 
* 20 mg/12.5 compresse 50x1 compresse in blister al/pa/ 
al/pvc 


* 20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/pa/ 
al/pvc 


* 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/ 
pa/al/pvc 


* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/pa/ 
al/pvc 


* 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/pa/ 
al/pvc 


* 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/pa/ 
al/pvc 


* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/pa/ 
al/pvc 


* 20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister al/pa/ 
al/pvc 


* 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/pa/ 
al/pvc 


* 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/pa/ 
al/pvc 


* 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/pa/ 
al/pvc 


>  ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 
EUROGENERICI 
EGS.PA. 
* 20 mg/6 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 20 mg/6 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 


* 20 mg/6 mg compresse 1000 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 1000 compresse in contenitore pp 


* 20 mg/6 mg compresse 112 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 200 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 200 compresse in contenitore pp 


* 20 mg/6 mg compresse 250 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 250 compresse in contenitore pp 


* 20 mg/6 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 40 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


«20 mg/6 mg compresse 500 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 500 compresse in contenitore pp 


* 20 mg/6 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 70 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 80 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 20 mg/6 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


ENEFIN 

S.F. GROUP S.R.L. 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
GENTIPRESS 

NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 

* 14 compresse 20 mg+,6 mg 

LANETIK 


SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
SINERTEC 

MSD ITALIA S.R.L. 

* 14 compresse 20 mg +6 mg 
VASORETIC 

BB FARMA S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (bul) 


* 20mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse (spa) 
VASORETIC 

FARMA 1000 S.R.L. 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
VASORETIC 

FARMAROC S.R.L. 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
VASORETIC 

FARMAVOX S.R.L. 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
VASORETIC 

FARMED S.R.L. 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
VASORETIC 

GEKOFAR S.R.L. 

*_ 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
VASORETIC 

GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 


«20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


Serie generale - n. 128 


> VASORETIC 
GMM FARMA S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
> VASORETIC 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
> VASORETIC 
NEW PHARMASHOP S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
> VASORETIC 

PRICETAG SPA 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
> VASORETIC 

PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (spa) 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (ung) 


Idroclorotiazide + Eprosartan 
(Anche effetto mascherante) 


> TIARTAN 
BGP PRODUCTS S.R.L. 
»_600/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opaco pvc/aclar/al 


» 600/12,5 mg compresse rivestite con film 280 (28x10) 
compresse in blister opaco pvc/aclar/al 


*_600/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opaco pvc/aclar/al 


*_600/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opaco pvc/aclar/al 


>  EPROSARTANE IDROCLOROTIAZIDE 

MYLAN 

MYLAN S.P.A. 

» 600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister aclar/pvc/al 

*» 600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister aclar/pvc/al 

* 600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister aclar/pvc/al con calendario 

* 600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister aclar/pvc/al con calendario 


Idroclorotiazide + Fosinopril 
(Anche effetto mascherante) 


>» FOSICOMBI 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


>  FOSINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
* 20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
* 20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 1000 compresse in flacone 
hdpe 

* 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
* 20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


>  FOSINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE 
DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


* 20 mg+ 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


* 20 mg+ 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. 


20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE 
TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 200(20x10) compresse in blister 
al/al (confezione ospedaliera) 


20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al a 
dose singola (confezione ospedaliera) 


TENSOZIDE 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


Idroclorotiazide + Irbesartan 
(Anche effetto mascherante) 


D) 


ASSICO 
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE 
DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L. 


300 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


300 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


COABESART 
MEBEL S.R.L. 


* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


COAPROVEL 
SANOFI CLIR SNC 


300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 


300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 


300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 


300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 56 x 1 


300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 84 compresse 


300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 


150 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 


150 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 


150 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 


300 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 


300 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 


300 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 


ELSEDREN 
A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL 


* 300 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


« 150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


* 300 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


* 150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 28 compresse 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 30 compresse 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 14 compresse 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 56 compresse 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 56 x 1 compresse 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 84 compresse 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 90 compresse 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 98 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 14 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 28 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 30 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 56 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 56 x 1 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 84 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 90 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 98 compresse 


300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 28 compresse 


+ 300 mg/25 mg compressa rivestita con film « uso orale= 
blister (opa/all/pvc//all) 30 compresse 


300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 56 compresse 


300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 56 x 1 compresse 


300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 84 compresse 


300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 90 compresse 


300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/all/pvc//all) 98 compresse 


300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (opa/alu/pvc//alu) 14 compresse 


IRBEDIUR 
BENEDETTI & CO. S.P.A. 


* 150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg +25 mg compressa rivestita con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 


* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

AUROBINDO 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

*_ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 
in blister pa/al/pvc/al 


* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


» 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


*_ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


*» 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 


*_ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


*»_ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


*_ 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 


* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 
in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


*» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 


* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


*» 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 


* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


*» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in 
blister pa/al/pvc/al 


*» 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in flacone hdpe 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 

GENERICI 

DOC GENERICI SRL 

* 150 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 

* 150 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 

* 150 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


* 150 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 
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300 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


300 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


300 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


300 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


300 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


300 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister pvc- 
pe-pvdc-al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. 


* 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
MACLEODS PHARMA 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED 


* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/al-pvdc 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/al-pvdc 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/al-pvdc 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN 
MYLAN S.PA. 


* 150 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


150 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


150 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


150 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al confezione calendario 


150 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


150 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone 
hdpe 


150 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


150 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister 
monodose ambra/aclar/pvc-al 


150 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


150 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


300 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


300 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


300 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


300 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al confezione calendario 


300 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


300 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone 
hdpe 


300 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


300 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister 
monodose ambra/aclar/pve-al 


300 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


300 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister 
ambra/aclar/pvc-al 


300 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al 


300 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al 


300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al 


300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al confezione calendario 


300 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al 


300 mg/25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 


300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al 


300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister 
monodose ambra/aclar/pvc-al 


300 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al 


300 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister ambra/ 
aclar/pvc-al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 


MYLAN GENERICS 
MYLANS.P. 


* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/aclar/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvdc/pvc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in flacone hdpe 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/aclar/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvdc/pvc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister pvc/aclar/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/aclar/al 

150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in flacone hdpe 

150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/aclar/al 

150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister pvc/aclar/al 

150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/aclar/al 

150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in flacone hdpe 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/aclar/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in flacone hdpe 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/aclar/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister pvc/aclar/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/aclar/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in flacone hdpe 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/aclar/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister pvc/aclar/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/aclar/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in flacone hdpe 

300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in flacone hdpe 

300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister pvc/aclar/al 

300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 

300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in flacone hdpe 

300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister pvc/aclar/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister pvdc/pvc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in flacone hdpe 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN PHARMA 
MYLAN S.PA. 


* 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 80 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 80 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 80 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


* 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in flacone hdpe 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film. 84 
compresse in blister al/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister al/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/al 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 49 
compresse in blister al/al 


300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 49 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister al/al 


* 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/al 


* 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


*» 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister al/al 


*» 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/al 


* 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


*» 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister al/al 


*» 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister al/al 


* 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


*» 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/al 


*» 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister al/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in flacone hdpe 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse 
in flacone hdpe 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister al/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
TECNIGEN 
TECNIGEN S.R.L. 


*» 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pctfe/pe/pvc/al 

* 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pctfe/pe/pvc/al 


* 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pctfe/pe/pvc/al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


> IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE 
ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 


* 150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 


150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 28 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 56 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 56x1 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 98 compresse 


150 mg/12,5 mg-compressa-uso orale-blister (pvc/pvdc/ 
all) -14 


150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 84 compresse 


150 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 


300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 14 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 28 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 56 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 56x1 compresse 


300 mg/25 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 


300 mg/25 mg - compressa rivestita con film-uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 84 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 


300 mg/12,5 mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/ 
all) - 98 compresse 


300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 


300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 


300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 


300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 


300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 84 compresse 


300 mg/25 mg- compressa rivestita con film -uso orale- 
blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 


> IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. 
* 150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 100 compresse 


* 150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 14 compresse 

* 150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 15 compresse 


* 150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 20 compresse 


150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 28 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 30 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 50 x 1 compresse (dose unitaria) 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 56 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 60 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 7 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 90 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 98 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 100 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 30 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 50 x 1 compresse (dose unitaria) 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 7 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse 

150 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 100 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 14 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 15 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 20 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 28 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 30 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 50 x 1 compresse (dose unitaria) 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 56 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 60 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 7 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 90 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 98 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 100 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 30 compresse 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 50 x 1 compresse (dose unitaria) 

300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 


300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse 


Serie generale - n. 128 


* 300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 7 compresse 


* 300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse 


* 300 mg/12.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 100 compresse 


*» 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 14 compresse 


*» 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 15 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 20 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 28 compresse 


» 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 30 compresse 


*» 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 50 x 1 compresse (dose unitaria) 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 56 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 60 compresse 


*» 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 7 compresse 


» 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 90 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (alu/alu) 98 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 100 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 


*» 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 30 compresse 


*» 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 50 x 1 compresse (dose unitaria) 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse 


* 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 7 compresse 


*» 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse 


» 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - 
blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 


*_ 150 mg/12.5 mg- compressa rivestita con film- uso orale- 
blister calendario (pvc/pvdc/alu)- 28 compresse 


* 300 mg/12.5 mg- compressa rivestita con film- uso orale- 
blister calendario (pvc/pvdc/alu)- 28 compresse 


* 300 mg/25 mg- compressa rivestita con film- uso orale- 
blister calendario (pvc/pvdc/alu)- 28 compresse 


KARVEZIDE 

SANOFI-AVENTIS GROUPE 

» 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister pvc/pvdc alluminio 56x 1 


* 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister pvc/pvdc alluminio 14 compresse 


* 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister pvc/pvdc alluminio 28 compresse 


* 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister pvc/pvdc alluminio 56 compresse 


* 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister pvc/pvdc alluminio 84 compresse 


* 300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale 
blister pvc/pvdc alluminio 98 compresse 


* 150 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
* 150 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
* 150 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
* 300 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
* 300 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 


*» 300 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 


* 300 mg/25 mg 30 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio 
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* 300 mg/12,5 mg 90 compresse in blister pvc/pvdc/ 
alluminio 


* 300 mg/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 
* 300 mg/12,5 mg 56 x 1 compresse in blister uso orale 
* 150 mg/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 


* 150 mg/12,5 mg 56 x 1 compresse in blister uso orale 


>» KLUGEN 
GENETIC S.P.A. 
* 150 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 300 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


*» 300 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


>». RATIPRED 

GENETIC S.P.A. 

* 150 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 

» 300 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 

» 300 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


Idroclorotiazide + Lisinopril 
(Anche effetto mascherante) 


> CLORISIP 
EPIFARMA S.R.L 


* 20mg+ 12,5 mg 14 compresse 


>. DILIS 
BENEDETTI & CO. S.P.A. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


>» ENSOR 
S.FE GROUP S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


> LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 
* 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 


* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


>. LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
* 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 


* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


> LISINOPRILE IDROCLOROTIAZIDE 

GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 

* 20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 

* 20 mg/12.5 mg compresse 100x1 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IG 
FARMACEUTICI 
1.6. FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO 
PHARMA 
IPSO PHARMA S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
* 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


«20 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister al/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
PHARMEG 
PHARMEG S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

«20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 


* 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 

EGS.PA. 

* 20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 1000 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 200 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 250 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 40 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 400 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

+ 20 mg/12,5 mg compresse 80 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
GENERICS 

MYLAN S.P.A. 

* 20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
* 20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
* 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
* 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
*» 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
* 20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 

* 20 mg + 12.5 mg compresse 100 compresse in blister 
pvc/al 

«20 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 

* 20 mg + 12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 

* 20 mg + 12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 


* 20 mg + 12.5 mg compresse 400 compresse in blister 
pvc/al 


+20 mg + 12.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
* 20 mg + 12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 


* 20 mg + 12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

* 20 mg + 12.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg + 12.5 mg compresse 100x1 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


* 20 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg + 12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg + 12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 20 mg + 12.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


+ 20 mg + 12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 

* 20 mg + 12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


NALAPRES 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse14 compresse 
PRINZIDE 

MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 

* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
TENSIVOPRIL 


SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO 
PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
ZESTORETIC 
ASTRAZENECA S.P.A. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 
* 20 mg + 12,5 mg compresse 42 compresse 


* 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


Idroclorotiazide + Losartan 
(Anche effetto mascherante) 


> 


FORZAAR 

MSD ITALIA S.R.L. 

* 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


+ 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


HIZAAR 

MSD ITALIA S.R.L. 

* 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


» 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 50 + 12,5 mg compresse rivestite 28 compresse 


* 50 mg+ 12,5 mg compresse rivestite 14 compresse 
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Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


IPERSART 
S.F GROUP S.R.L. 


50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


100mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc-pvdc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/aclar/al 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/aclar/al 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in flacone hdpe 

100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/aclar/al 

100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/aclar/al 

100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/aclar/al 

100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/aclar/al 

100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pvc/aclar/al 

100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in flacone hdpe 

100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/aclar/al 

100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/aclar/al 

100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/aclar/al 

100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in flacone hdpe 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in flacone hdpe 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
inblister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in flacone hdpe 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in flacone hdpe 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 

50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 

GENERICI 

DOC GENERICI SRL 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore hdpe 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore hdpe 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore hdpe 


* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


»_50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


»_50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore hdpe 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EGS.P.A. 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


*» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 112 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 126 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


»_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 154 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 196 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


*_50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


*_50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


*»_50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 

KRKA D.D. NOVO MESTO 

* 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

* _100mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

*_100mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 

*_100mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


* 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


*_100mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


100mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


100mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


100mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


100mg/25mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


100mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc-pvdc/al 


100mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc-pvdc/al 


50mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


100mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister al/pvc/pvdc 


100mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister al/pvc/pvdc 


100mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister al/pvc/pvdc 


100mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister al/pvc/pvdc 


50mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


100mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc-pvdc/al 


100mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc-pvdc/al 


100mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pvc-pvdc/al 


100mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc-pvdc/al 


100mg/25mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


50mg/12,5mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister al/pvc/pvdc 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
LABORATORI ALTER 

LABORATORI ALTER S.R.L. 

«100 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.PA. 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


* 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
RANBAXY 
RANBAKXY ITALIA S.P.A. 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
TECNIGEN 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/al 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/al 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/al 


100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
inblister pvc/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/al 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


» 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister alu/alu 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister alu/alu 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister alu/alu 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister alu/alu 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 280(10x28) 
compresse in blister alu/alu 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister alu/alu 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister alu/alu 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in flacone hdpe 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister alu/alu 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister alu/alu 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister alu/alu 


» 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister alu/alu 


» 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister alu/alu 


* 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister alu/alu 


* 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister alu/alu 


» 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 


» 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister alu/alu 


* 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister alu/alu 


* 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 280(10x28) 
compresse in blister alu/alu 


» 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister alu/alu 


» 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 


* 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister alu/alu 


* 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in flacone hdpe 


» 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister alu/alu 


» 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister alu/alu 


* 50 mg+12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister alu/alu 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 

ALMUS S.R.L. 

* 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


»_ 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


*_ 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


*_ 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


»_ 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALTER 

LABORATORI ALTER S.R.L. 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


»_50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE 


ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO — 


ACRAF SPA 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister aclar/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in flacone hdpe 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister al/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 


GENERICS 
MYLAN S.PA. 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc confezione calendario 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc confezione calendario 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
inblister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc confezione calendario 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc confezione calendario 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in flacone hdpe 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse 
in flacone hdpe 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister aclar/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister aclar/al 


*» 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister aclar/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister aclar/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister aclar/al 


»_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


»_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister aclar/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 


*» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister aclar/al 


*»_50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in flacone hdpe 


* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister aclar/al 


»_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister aclar/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister aclar/al 


*» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/al 


»_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister aclar/al 


*_50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister al/al 


«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister aclar/al 


* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


»_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister aclar/al 


»_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister aclar/al 


*_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister al/al 


*»_ 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister aclar/al 


» 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister al/al 


* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister aclar/al 


«50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


* 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister aclar/al 


»_50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in 
blister pvc/aclar/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in 
blister pvc/pvdc/pe/al 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 


* 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al confezione calendario 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al confezione calendario 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) 
compresse in blister pvc/aclar/al confezione ospedaliera 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 

(10x28) compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
ospedaliera 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pvc/aclar/al confezione ospedaliera 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
ospedaliera 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/aclar/al confezione calendario 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/pe/al confezione calendario 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al confezione calendario 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al confezione calendario 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) 
compresse in blister pvc/aclar/al confezione ospedaliera 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 


(10x28) compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
ospedaliera 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pvc/aclar/al confezione ospedaliera 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
ospedaliera 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/pe/al 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in contenitore hdpe 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore hdpe 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore hdpe 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore hdpe 


LOSAZID 
ALFASIGMA S.P.A 


» 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER 


L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


» 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


NEO-LOTAN PLUS 
NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 


* 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


* 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


»_ 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


* 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


PRECTIAZIDE 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 


* 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


*_ 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


Idroclorotiazide + Moexipril 
(Anche effetto mascherante) 


>) 


ENULID 
MEDA PHARMA S.P.A. 


*_ 14 compresse filmrivestite 15 mg 


FEMIPRES PLUS 
UCB PHARMA S.P.A. 


*_ 15 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister 


Idroclorotiazide + Nebivololo 
(Anche effetto mascherante) 


>} 


ALONEB 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 

LUXEMBOURG S.A. 

»_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


»_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


*_5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


*_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


»_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


*_ 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


KLORALATA 

SIGILLATA LIMITED 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


»_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


LOBIDIUR 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 

LUXEMBOURG S.A. 

»_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

»_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

*_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

*_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

»_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

»_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE 


DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRL 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


* 5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


*» 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


» 5mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


» 5mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


* 5mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


* 5mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


NEFNIKLEFI 

SIGILLATA LIMITED 

»_ 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


»_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


NOBIZIDE 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 

LUXEMBOURG S.A. 

»_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


in blister pp/coc/pp/al 


»_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


*_5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


*_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


»_ 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


»_5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


»_5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


»_5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


NIVOLONCOMBO 

MYLAN S.P.A. 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

*_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

*_5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

»_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

»_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

=» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

*_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

*_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


Idroclorotiazide + Olmesartan 
(Anche effetto mascherante) 


> 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x1 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
inblister pa/al/pvc/al monodose 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1000 
compresse in flacone hdpe 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in flacone hdpe 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pa/al/pvc/almonodose 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pvc/al monodose 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in flacone hdpe 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse 
in flacone hdpe 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse 
in flacone hdpe 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pvc/al monodose 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al monodose 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al monodose 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1000 
compresse in flacone hdpe 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in flacone hdpe 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pa/al/pvc/al monodose 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pvc/al monodose 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in flacone hdpe 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse 
in flacone hdpe 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse 
in flacone hdpe 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 300 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pvc/al monodose 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al monodose 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
DOC GENERICI SRL 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc-al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc-al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc-al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc-al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc-al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc-al 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 156 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 112 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 168 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 156 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 168 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 168 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 156 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 168 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 156 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 112 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 

20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 

20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 

40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 

40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister al/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
TECNIGEN 
TECNIGEN S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister opa-al-pvc/al 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa-al-pvc/al 


40 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister opa-al-pvc/al 


40 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa-al-pvc/al 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


OLMESARTAN MEDOXOMIL 


E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
inblister pa/al/pvc-al 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


40 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


40 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


40 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


40 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


40 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


OLMESARTAN MEDOXOMIL 

E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

* 20 mg/12,mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc-al 


* 20 mg/12,mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


* 20 mg/12,mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


* 20 mg/12,mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


* 20 mg/12,mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


*» 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc-al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc-al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc-al 


* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


OLMESARTAN MEDOXOMIL 

E IDROCLOROTIAZIDE HCS 

HCS BVBA 

* 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister opa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

» 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister opa/al/pvc/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


OLMESARTAN MEDOXOMIL 


E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED 


20mg/25mg compresse rivestite con film 280 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40mg/12,5mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40mg/25mg compresse rivestite con film 280 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


OLMESARTAN MEDOXOMIL 
E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P. 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al con calendario 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al con calendario 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al con calendario 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al con calendario 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


OLMESARTAN MEDOXOMIL 
E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28x1 
compresse in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister al/al 


20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


* 20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


* 20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


* 20mg/25mg compresse rivestite con film 28x1 compresse 
in blister al/al 


* 20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


* 20mg/25mg compresse rivestite con film 30x1 compresse 
in blister al/al 


* 20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


*  20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


* 20mg/25mg compresse rivestite con film 90x1 compresse 
in blister al/al 


* 20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


» 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


* 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


* 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28x1 
compresse in blister al/al 


* 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


» 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in blister al/al 


* 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


* 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


» 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90x1 
compresse in blister al/al 


» 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


* 40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


* 40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


* 40mg/25mg compresse rivestite con film 28x1 compresse 
in blister al/al 


*» 40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


*» 40mg/25mg compresse rivestite con film 30x1 compresse 
in blister al/al 


* 40mg/25mg compresse rivestite con film 56compresse in 
blister al/al 


* 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


» 40mg/25mg compresse rivestite con film 90x1 compresse 
in blister al/al 


*» 40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


OLPREZIDE 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 

LUXEMBOURG S.A. 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

*» 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


* 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x1 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURG S.A. 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
inblister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x1 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse 
in blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 

40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


SEVITREX 

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 

* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 

*_ 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*»_ 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 

*_ 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 

*_ 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 

*_ 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*» 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 

*_ 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

» 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 

* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 

* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 

* 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 

*_ 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 

* 40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 
compresse in flacone hdpe 

* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 
compresse in blister pa/al/pvc/al 

*_ 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 

*_ 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 
compresse in flacone hdpe 

* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 

* 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 

* 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


* 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


* 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


5-6-2018 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 


40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 
compresse in flacone hdpe 


40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 


40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 


40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 


40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 


40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 


40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 300 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 


40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pa/al/pvc/al confezione monodose 


40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 7 
compresse in flacone hdpe 


40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 300 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 10x1 
compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 


40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 7 
compresse in flacone hdpe 


20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pa/al/pvc/al 


Idroclorotiazide + Quinapril 
(Anche effetto mascherante) 


> ACCURETIC 
PFIZER ITALIA S.R.L. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 

* 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


ACEQUIDE 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


20 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


NORAQUIN 
BENEDETTI & CO. S. 


* 20 mg+ 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
GENERICS 
MYLAN S.PA. 


* 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pa/pvc 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pa/pvc 


10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pa/pvc 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE 
AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 156 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


10/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


20/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


20/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


20/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


20/12.5 mg compresse rivestite con film 156 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


20/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


20/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


20/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/12.5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 156 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pa/al/pv/al 

20/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


20/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pa/al/pv/al 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pa/al 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in contenitore pp 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 
compresse in blister pvc/pa/al 

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/pa/al 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500 (5x100) 
compresse in blister pvc/pa/al 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pa/al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


* 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pa/al 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in contenitore pp 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500(5x100) 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/pa/pvc 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


* 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister al/pa/pvc 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/pa/pvc 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/pa/pvc 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister al/pa/pvc 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in contenitore pp 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/pa/pvc 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/pa/pvc 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 
compresse in blister al/pa/pvc 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister al/pa/pvc 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister al/pa/pvc 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/pa/pvc 


10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in contenitore pp 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/pa/pvc 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 250 
compresse in contenitore pp 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 500x1 
compresse in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/pa/pvc 


20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/pa/pvc 


> QUINAZIDE 
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 


* 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse 


20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


20 mg + 6,25 mg compresse rivestite 14 compresse 


Idroclorotiazide + Ramipril 
(Anche effetto mascherante) 


>» AVEDAR 
CSO PHARMITALIA CONTRACT SALES 


ORGANIZATION S.P.A. 
* 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


» 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


>»  HERZAPLUS 
EPIFARMA S.R.L 
* 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


» 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


> IDROQUARK 
POLIFARMA S.P.A. 


* 2,5 mg+12,5 mg compresse 14 compresse 


* 5 mg+25 mg compresse 14 compresse 


> IVREX 
S.F. GROUP S.R.L. 
* 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


» 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


>» KRUPLUS 
FARTO S.R.L.- FARMACO BIOCHIMICO TOSCANO 
* 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


« 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


> NORAZIDE 
ITALIAN DEVICES SRL 
* 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


» 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


>  RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
* 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


» 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


> RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC 


GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


* 2.5 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pctfe/al 


« 2.5 mg + 12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pctfe/al 

+ 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pctfe/al 


+ 5 mg + 25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pctfe/al 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
EPIFARMA 
EPIFARMA S.R.L 


* 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


* 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.PA. 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

*_ 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore 
pp 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 
» 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 

» 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore 
pp 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore 
pp 
«2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore 
pp 

«2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister al/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore 
pp 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


*_ 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore 
PP 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore 
pp 

» 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

* 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 

* 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

* 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 

*_ 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

* 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 

* 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

» 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 

» 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

» 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 

» 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

» 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 

*_ 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister al/al 

* 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 

*_ 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 

* 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 

*_5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


* 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO 
PHARMA 
IPSO PHARMA S.R.L. 


* 2,5mg+ 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


» 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 

KRKA D.D. NOVO MESTO 

» 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 

* 2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2,5 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2,5 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

»_2,5 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 2,5 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


» 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 5mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
GENERICS 
MYLAN S.PA. 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore 
pp 


2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 


2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 

2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore 
pp 

2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore 
pp 

2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore 
pp 

2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore 
pp 

2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore 
pp 

2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore 
pp 


5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 


* 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


* 5mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 


5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 


5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 


5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 


5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


* 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 


5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


* 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 


5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa-al- 
pve/al 


*_ 5mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 


* 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
PHARMEG 

PHARMEG S.R.L. 

« 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


« 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 


RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 


2,5 mg+12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pe/hdpe/al 

2,5 mg+12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 


2,5 mg+12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pe/hdpe/al 


2,5 mg+12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 


2,5 mg+12,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pe/hdpe/al 


2,5 mg+12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 


2,5 mg+12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pe/hdpe/al 


2,5 mg+12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 


2,5 mg+12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pe/hdpe/al 

2,5 mg+12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 


5 mg+25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/ 
pe/hdpe/al 


5 mg+25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 


5 mg+25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pe/hdpe/al 


5 mg+25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


5 mg+25 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/ 
pe/hdpe/al 


5 mg+25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


5 mg+25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pe/hdpe/al 


5 mg+25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


5 mg+25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ 
pe/hdpe/al 


5 mg+25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


« 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili in 
blister pvc/al 


« 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili in blister 
pvc/al 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore 
pp 


2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
pp 


2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 

2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore 
pp 

2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore 
pp 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore 
pp 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore 
pp 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore 
pp 


* 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

+ 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore 
pp 


»_ 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


» 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 


» 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 


=» 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 


»_5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 


*_5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 


*_ 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


» 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


»_ 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


» 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 


» 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


» 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 


» 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE 

EUROGENERICI 

EGS.P.A. 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa- 
al-pvc/al 

* 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
PP 


5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al- 
pvc/al 


» 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 

HEXAL S.P.A. 

» 2.5 mg+ 12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2.5 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 


* 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE 
RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 


«2,5 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

*_ 2,5 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in contenitore 
pp 

* 2,5 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

«2,5 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in contenitore 
PP 

» 2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

* 2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in contenitore 
pp 

* 2,5 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


* 2,5 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in contenitore 
pp 
» 2,5 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


2,5 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in contenitore 
pp 

2,5 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
2,5 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore 
pp 

2,5 mg/12,5 mg compresse 42 compresse in blister al/al 
2,5 mg/12,5 mg compresse 42 compresse in contenitore 
pp 

2,5 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
2,5 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in contenitore 
pp 

2,5 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


2,5 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in contenitore 
pp 

5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 


>  RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 
2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in flacone hdpe 
2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 
2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in flacone hdpe 
2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 

5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 

5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 20 compresse in flacone hdpe 

5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 

5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 

5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 

5 mg/25 mg compresse 50 compresse in flacone hdpe 

5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


5 mg/25 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 


> TRIATECHCT 
SANOFI S.P.A. 


10 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-al 
10 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc-al 
10 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-al 
10 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-al 
10 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-al 
10 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-al 
10 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc-al 
10 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-al 
10 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister pvc-al 


10 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc-al 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


10 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc-al 
10 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister pvc-al 
10 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc-al 
10 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister pvc-al 
2,5mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 

2,5mg + 12,5 mg compresse 320 compresse in blister 
pve-al 

5mg + 25 mg compresse 14 compresse 


5mg + 25 mg compresse 320 compresse in blister pvc-al 


UNIPRILDIUR 
ASTRAZENECA S.P.A. 


2,5 mg+12,5 mg compresse 14 compresse 


5 mg+25 mg compresse 14 compresse 


Idroclorotiazide + Telmisartan 
(Anche effetto mascherante) 


ACTELSAR HET 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


> 


40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
28 compresse 


40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
56 compresse 

40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
84 compresse 

40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
90 compresse 

40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
98 compresse 

40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 28 compresse 

40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 56 compresse 

40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 84 compresse 

40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 90 compresse 

40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 98 compresse 

40 mg/12;5 mg compressa - uso orale - flacone (hdpe)- 
250 compresse 

40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 
30 compresse 

40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 
90 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
14 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
28 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
56 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
84 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
90 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 
98 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 14 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 28 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 56 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 84 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 90 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/ 
alu) - 98 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 
250 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 
30 compresse 

80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 
90 compresse 

80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 28 
compresse 

80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 56 
compresse 


80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 84 
compresse 


80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 
compresse 


80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 98 
compresse 

80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 
28 compresse 

80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 
56 compresse 

80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 
84 compresse 

80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 
90 compresse 

80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 
98 compresse 

80 mg/25 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 250 
compresse 

80 mg/25 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 30 
compresse 


80 mg/25 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 90 
compresse 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 


40mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 


40mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


40mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


40mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


40mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


40mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


40mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 


40mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


80mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


80mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


80mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


80mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 


80mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


80mg/25mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80mg/25mg compresse 14 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


80mg/25mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80mg/25mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


80mg/25mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80mg/25mg compresse 56 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


80mg/25mg compresse 98 compresse in blister al/al 


80mg/25mg compresse 98 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 


80 mg/25 mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/ 
pvc) 28x1 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/ 
pvc) 30 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/ 
pvc) 56 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/ 
pvc) 90 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/ 
pvc) 98 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso oraleblister (poliamide/al/ 
pvc) 14 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso oraleblister (poliamide/al/ 
pvc) 28 compresse 


40/12,5 14 compresse in blister uso orale 
40/12,5 28 compresse in blister uso orale 
40/12,5 28x 1 compresse in blister uso orale 


40/12,5 56 compresse in blister uso orale 


40/12,5 98 compresse in blister uso orale 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


80/12,5 14 compresse in blister uso orale 


80/12,5 28 compresse in blister uso orale 


80/12,5 28 x 1 compresse in blister uso orale 


80/12,5 56 compresse in blister uso orale 


80/12,5 98 compresse in blister uso orale 
>  PRITORPLUS 
BAYER PHARMA AG 


* 80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 14 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 28 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 28x1 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 30 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 56 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 90 compresse 


80 mg/25 mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/ 
pvc) 98 compresse 


40/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 


40/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 


40/12,5 mg 28x1 compresse in blister uso orale 


40/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 


40/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 


80/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 


80/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 


80/12,5 mg 28x1 compresse in blister uso orale 


80/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 


80/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 


> TALMIRMAS 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
* 40 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 
* 40 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 


* 40 mg + 12,5 mg compressa 56 compresse in blister al/al 


40 mg + 12,5 mg compressa 84 compresse in blister al/al 


40 mg + 12,5 mg compressa 98 compresse in blister al/al 


80 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 


80 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 


80 mg + 12,5 mg compressa 56 compresse in blister al/al 


80 mg + 12,5 mg compressa 84 compresse in blister al/al 


80 mg + 12,5 mg compressa 98 compresse in blister al/al 


80 mg + 25 mg compressa 14 compresse in blister al/al 


80 mg + 25 mg compressa 28 compresse in blister al/al 


80 mg + 25 mg compressa 56 compresse in blister al/al 


80 mg + 25 mg compressa 84 compresse in blister al/al 


80 mg + 25 mg compressa 98 compresse in blister al/al 


>  TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 


40 mg/12,5mg compresse 100 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5mg compresse 60 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5mg compresse 84 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 100 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 60 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 84 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


* 80 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
* 80 mg/25 mg compresse 84 compresse in blister al/al 
* 80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


* 80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 


40 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


80 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


80 mg/25 mg compressa 28 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
CHEMO IBERICA 
CHEMO IBERICA S.A. 


40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pvc/pvdc 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pvc/pvdc 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/ 
pvdc 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pvc/pvdc 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pvc/pvdc 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/ 
pvde 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN 
MYLAN S.PA. 


40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc 


40 mg/12,5 mg compresse100 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


40 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


40 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


40 mg/12,5 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


40 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/ 
al/pve 


40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


Serie generale - n. 128 


40 mg/12,5 mg compresse 90x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


40 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 


40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 


40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/12,5 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/12,5 mg compresse 90x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 


80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 


80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 90x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/25 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 


80 mg/25 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 


80 mg/25 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 


80 mg/12,5 mg compresse100 compresse in blister opa/ 
al/pvc 


80 mg/25 mg compresse100 compresse in blister opa/al/pvc 


40 mg/12,5 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 


80 mg/12,5 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 


80 mg/25 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN PHARMA 
MYLAN S.PA. 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pvdc tristar 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pvdc tristar 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc 
tristar 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


* 40 mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


* 80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc-al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


80 mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pa/al/pvc-al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


40mg/12,5 mg compresse 100 compresse rivestite in 
blister al/al 

40mg/12,5 mg compresse 14 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 28 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 30 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 50 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 56 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 60 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 7 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 84 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 90 compresse rivestite in blister 
al/al 

40mg/12,5 mg compresse 98 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 100 compresse rivestite in 
blister al/al 

80mg/12,5 mg compresse 14 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 28 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 30 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 50 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 56 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 60 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 7 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 84 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 90 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/12,5 mg compresse 98 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 100 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 14 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 28 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 30 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 50 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 56 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 60 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 7 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 84 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 90 compresse rivestite in blister 
al/al 

80mg/25 mg compresse 98 compresse rivestite in blister 
al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/ 
pvc/pvde 


40 mg/12,5 mg compresse 250 compresse in contenitore 
hdpe 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pvc/pvdc 


40 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore 
hdpe 


40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/ 
pvc/pvdc 


40 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister al/ 
pvc/pvdc 


40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in contenitore 
hdpe 


40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/ 
pvc/pvdc 


80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/ 
pvc/pvdc 


80 mg/12,5 mg compresse 250 compresse in contenitore 
hdpe 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/ 
pvc/pvdc 


80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore 
hdpe 


80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/ 
pvc/pvdc 


80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in contenitore 
hdpe 


80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc/ 
pvdc 


80 mg/25 mg compresse 250 compresse in contenitore 
hdpe 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/ 
pvdc 


80 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore 
hdpe 


80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc/ 
pvde 


80 mg/25 mg compresse 90 compresse in contenitore 
hdpe 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 


ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


80 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


*» 80 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


» 80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 80 mg/25 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


*» 80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


*» 40 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 80 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 80 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


TOLUCOMBI 

KRKA D.D. NOVO MESTO 

* 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 14 compresse 


* 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 98 compresse 


*_ 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 14 compresse 


*_ 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 28 compresse 


*_ 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 30 compresse 


*_ 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 56 compresse 


* 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 60 compresse 


* 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 84 compresse 


» 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 90 compresse 


* 40 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 98 compresse 


*_ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 14 compresse 


*_ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 98 compresse 


*_ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 14 compresse 


*_ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 28 compresse 


*_ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 30 compresse 


*_ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 56 compresse 


*_ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 60 compresse 


*»_ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 84 compresse 


*_ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 90 compresse 


*_ 80 mg/12.5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pvc/al) - 98 compresse 


* 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 14 compresse 


*»_ 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/ 
pe+des/al) - 98 compresse 


» 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 14 compresse 


* 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 28 compresse 


* 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 30 compresse 


*» 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 56 compresse 


» 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 60 compresse 


* 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 84 compresse 


* 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 90 compresse 


» 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/ 
al) - 98 compresse 


ZALMEBER 
CHEMO IBERICA S.A. 


* 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


Idroclorotiazide + Valsartan 
(Anche effetto mascherante) 


D) 


ARTERPRESS 
EURO-PHARMA S.R.L. 


160 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


320 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse 


320 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 


160/25 mg compresse rivestite con film 14(1x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


160/25 mg compresse rivestite con film 28(2x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


160/25 mg compresse rivestite con film 280(10x28) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. osped. 


160/25 mg compresse rivestite con film 280(20x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. osped. 


160/25 mg compresse rivestite con film 56(4x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


160/25 mg compresse rivestite con film 98(1x98) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu unit dose 


160/25 mg compresse rivestite con film 98(7x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


14 compresse rivestite con film in blister 


14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


28 compresse rivestite con film in blister 


28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/ 
pvdc da 160 mg/12,5 mg 


280 (20x14) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/ 
pvdc da 160 mg/12,5 mg 


56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


98 (ud) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc 
da 160 mg/12,5 mg 


98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. 


160/25 mg compresse rivestite con film 14(1x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


160/25 mg compresse rivestite con film 28(2x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


160/25 mg compresse rivestite con film 280(10x28) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. osped. 


160/25 mg compresse rivestite con film 280(20x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. osped. 


160/25 mg compresse rivestite con film 56(4x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


160/25 mg compresse rivestite con film 98(1x98) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu unit dose 


160/25 mg compresse rivestite con film 98(7x14) 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


+ 320/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


14 compresse rivestite in blister 


28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


28 compresse rivestite in blister 


280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/ 
pvdc da 160 mg/12,5 mg 


280 (20x14) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/ 
pvdc da 160 mg/12,5 mg 


56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


98 (ud) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc 
da 160 mg/12,5 mg 


98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 
160 mg/12,5 mg 


COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


VALBACOMP 
CRINOS S.PA. 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 7. compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 

160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 

320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


>  VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in contenitore pe 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in contenitore pe 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in contenitore pe 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pe 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in contenitore pe 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in contenitore pe 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in contenitore pe 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pe 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pe 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in contenitore pe 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pe 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in contenitore pe 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in contenitore pe 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in contenitore pe 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in'blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pe 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pe 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in contenitore pe 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pe 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in contenitore pe 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in contenitore pe 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in contenitore pe 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 


AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/aclar/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/aclar/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


Serie generale - n. 128 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 

GENERICI 

DOC GENERICI SRL 

* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


*» 320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EGS.P.A. 

*» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 126 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

*_ 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 154 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 182 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

*» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

*» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

*_ 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 320mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*  320mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 126 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 154 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 182 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

*_160mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN 
MYLAN S.PA. 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister opa/al/pvc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 


MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


160 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


320 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


320 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 80 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister al/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister al/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister al/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister al/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister al/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister al/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister al/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister al/al 


160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister al/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister al/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister al/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister al/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister al/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister al/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister al/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister al/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister al/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister al/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister al/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister al/al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister al/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc 


160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc 


* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pa/al/pvc 


*» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc 


* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/pvc 


*_ 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc 


* 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc 


*_ 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pa/al/pvc 


*_ 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc 


*_ 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

TECNIGEN 

TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pctfe/vIhd/al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pctfe/vihd/al 


*» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pctfe/vIhd/al 


*» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pctfe/vihd/al 


*_ 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pctfe/vihd/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 15 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al monodose confezione 
ospedaliera 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

ITALIA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

*_ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in 
blister pvc/pe/pvdc-al 

» 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 15 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 15 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al confezione ospedaliera 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc-al 


80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 
compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


>  VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in flacone hdpe 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in flacone hdpe 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in flacone hdpe 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 
ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


+ 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in'blister pvc/pe/pvdcttriplex)/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 20x14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20x14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


Serie generale - n. 128 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

ZENTIVA ITALIA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pe 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pe 


*» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


*» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


*» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


*_ 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


*» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


*» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore pe 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


*» 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSODIUR 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 


* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

*» 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 
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* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


Idroclorotiazide + Zofenopril 
(Anche effetto mascherante) 


>. BIFRIZIDE 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvdc/pvc/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


«30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


> ZANTIPRIDE 
ELR.M.A. S.P.A. 
* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvdc/pvc/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


«30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


> — ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


* 30 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 
compresse in blister pvc/pvdc/al 


> — ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. 


* 30 mg/12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


> — ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
MYLAN 
MYLAN S.PA. 


* 30mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


>  ZOPRAZIDE 

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 

* 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

* 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

* 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

» 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

» 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

* 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in blister pvdc/pvc/al 

* 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvdc/pvc/al 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


Sulfonamidi 


Clopamide + Reserpina + Diigroergocristina 
(Anche effetto mascherante) 


> BRINERDINA 
TEOFARMA S.R.L. 


* compresse rivestite 20 compresse 


Clortalidone 
(Anche effetto mascherante) 


>  IGROTON 
AMDIPHARM LTD 


* 25 mg compresse 30 compresse 


Clortalidone + Atenololo 
(Anche effetto mascherante) 


>  ATENIGRON 
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 


«125 mg compresse - 28 compresse 


>  ATENOLOLO CLORTALIDONE DOC 
GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
«100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


«50 mg + 12,50 mg compresse 28 compresse 


>  ATENOLOLO CLORTALIDONE EG 
EGS.PA. 


* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


*_ 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


>  ATENOLOLO CLORTALIDONE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 


« 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


>  ATENOLOLO CLORTALIDONE 
RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 
* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


*_ 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


>  ATENOLOLO E CLORTALIDONE MYLAN 
GENERICS 
MYLAN S.PA. 


* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


*_ 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


>» CARMIAN 
TEOFARMA S.R.L. 


* 30 compresse 


>  CLORTANOL 
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 


* 125 mg compresse30 compresse 


> DIUBE 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
* 28 compresse rivestite 


* 28 compresse rivestite 50 mg 


>» EUPRES 
MEDA PHARMA S.P.A. 


* mite 21 compresse 50 + 25 mg 


* 21 compresse 100 + 25 mg 


>» IGROSELES 
UCB PHARMA S.P.A. 


* 100 mg + 25 mg compresse28 compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse28 compresse 


> TARGET 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO 
LISAPHARMA S.P.A. 


« 100 mg + 25 mg compresse28 compresse 


TENORETIC 

ASTRAZENECA S.P.A. 

* 100 mg + 25 mg compresse 14 compresse 
* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


Clortalidone + Labetalolo 


> 


TRANDIUR 
TEOFARMA S.R.L. 


+ 200 mg + 20 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


Clortalidone + Metoprololo 
(Anche effetto mascherante) 


> 


IGROTON LOPRESOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 


» 25 mg + 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse 


Furosemide 
(Anche effetto mascherante) 


b) 


DIRETIF 

CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED 
» 10 mg/ml sol iniett 25 fiale da 2 ml 
* 10 mg/ml sol iniett 25 fiale da 5 ml 


FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 


* 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 fiala in 
vetro da 4 ml 


* 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 flaconcino 
in vetro da 25 ml 


* 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in 
vetro da 2 ml 


* 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in 
vetro da 4 ml 


* 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in 
vetro da 5 ml 


* 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 
flaconcini in vetro da 25 ml 


* 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale in 
vetro da 4 ml 


* 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 flaconcino 
in vetro da 25 ml 


* 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale in 
vetro da 5 ml 


* 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale in 
vetro da 2 ml 


FUROSEMIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO — 
ACRAF SPA 


» 500 mg compresse 20 compresse 


FUROSEMIDE BIL 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 


* 20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


FUROSEMIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


» 25 mg compresse 30 compresse 


* 500 mg compresse 20 compresse 


FUROSEMIDE FISIOPHARMA 
FISIOPHARMA S.R.L. 


* 20 mg/2 ml sol iniett 10 fiale 

* 20 mg/2 ml sol iniett 100 fiale 

* 20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 
* 20 mg/2 ml sol iniett 50 fiale 


FUROSEMIDE GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


* 20mg/2 ml sol iniett 1 fiala 2 ml 
* 20mg/2 ml sol iniett 10 fiale da 2 ml 


FUROSEMIDE HEXAL 
HEXAL S.PA. 


* 20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


* 250 mg/25 ml sol per infusione 5 fiale da 25 ml 
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MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 500 mg compresse 20 compresse 


>  FUROSEMIDE ITALFARMACO 
ITALFARMACO S.P.A. 


* 20 mg/2 ml sol iniett5 fiale 2 ml 


>»  FUROSEMIDEL.F.M. 
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


* 25 mg compresse 30 compresse 


>  FUROSEMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
* 20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale 
* 25 mg compresse 30 compresse 
* 250 mg/25 ml sol iniett 5 flaconi 


* 500 mg compresse 20 compresse 


> FUROSEMIDE S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
* 20mg/2 ml sol iniett 5 fiale 2 ml 


* 250 mg/25 ml soluzione per infusione 5 flaconcini da 25 ml 


>  FUROSEMIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

* 500 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 500 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 500 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 500 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 500 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 500 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 500 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


>  FUROSEMIDE TEVA GENERICS 
TEVA ITALIA SRL 
* 25 mg compresse 30 compresse 


* 500 mg compresse 20 compresse 


> LASIX 
SANOFI S.P.A. 
* 10 mg/ml sol orale 1 flacone 100 ml 
* 25 mg compresse30 compresse 
* 250 mg/25 ml sol per infusione 5 fiale 


* 500 mg compresse20 compresse 
> LASIX FIALE 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


* 20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


> INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. 


* 2,5 mg compresse rivestite 50 compresse 


> INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.PA. 


* 1,5 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato 
10 compresse in blister pvc/al 


« 1,5 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato 
100 compresse in blister pvc/al 


« 1,5 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato 
90 compresse in blister pvc/al 


* 1,5 mg compresse rivestite con film rilascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/al 


> INDAPAMIDE PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


* 2,5 mg compresse rivestite 20 compresse 
* 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse 


* 2,5 mg compresse rivestite 50 compresse 


> INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


* 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse rivestite 


> IPAMIX 
VISUFARMA S.P.A. 


* 50 confetti mg 2,5 


> MILLIBAR 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO 
LISAPHARMA S.P.A. 


* 2,5 mg capsule rigide 50 capsule 


> NATRILIX 
LES LABORATOIRES SERVIER 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/al 


* 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse rivestite 


* lp 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse 
>  PRESSURAL 

POLIFARMA S.P.A. 

* 2,5 mg compresse rivestite 50. compresse 
>. VEROXIL 

LABORATORI BALDACCI S.P.A. 


*» 30 compresse 2,5 mg 


Indapamide 
(Anche effetto mascherante) 


>. INDAPAMIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister al/pvc 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister al/pvc 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister al/pvc 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 15 compresse in 
blister al/pvc 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister al/pvc 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister al/pvc 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister al/pvc 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister al/pvc 


* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in 
blister al/pvc 


> INDAPAMIDE DOC GENERICI 

DOC GENERICI SRL 

* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film 
28 compresse in blister al/pvc/pvdc 

* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film 
30 compresse in blister al/pvc/pvdc 

* 1,5 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film 
56 compresse in blister al/pvc/pvdc 


Indapamide + Amlodipina 


>  FRECANSTAL 

LES LABORATOIRES SERVIER 

* 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 1 flacone 
hdpe da 100 compresse 

* 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 15 
compresse in blister pvc/al 

* 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 30 
compresse in blister pvc/al 

* 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 5 flaconi 
hdpe da 100 compresse 

« 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 60 
compresse in blister pvc/al 

« 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 90 
compresse in blister pvc/al 

* 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 15 compresse 
in blister pvc/al 

* 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 1 fllacone 
hdpe da 100 compresse 

« 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse 
in blister pvc/al 

« 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 5 flaconi 
hdpe da 100 compresse 

« 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 60 compresse 
in blister pvc/al 

* 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse 
in blister pvc/al 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


Indapamide + Atenololo 
(Anche effetto mascherante) 


D) 


ATENOLOLO E INDAPAMIDE ACTAVIS 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 


* 100 mg + 2,5 mg compresse 30 compresse 
NORMOPRESS 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 


* 100 mg + 2,5 mg compresse30 compresse divisibili 


Indapamide + Delapril 
(Anche effetto mascherante) 


b) 


DELAPRIDE 
PROMEDICA S.R.L. 


* 30 mg + 1,25 mg compresse 28 compresse 


* 30 mg + 2,5 mg compresse 28 compresse 
DINAPRES 
MASTER PHARMA S.R.L. 


* 30 mg + 1,25 mg compresse 28 compresse 


* 30 mg + 2,5 mg compresse 28 compresse 


Indapamide + Perindopril 
(Anche effetto mascherante) 


D) 


NOLITERAX 

LES LABORATOIRES SERVIER 

* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 14x1 
compresse in contenitore pp 


* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 20x1 
compresse in contenitore pp 


*_10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x1 
compresse in contenitore pp 


* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x2 
compresse in contenitore pp 


* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in contenitore pp 


* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x2 
compresse in contenitore pp 


* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x3 
compresse in contenitore pp 


* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in contenitore pp 


*_ 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x10 
compresse in contenitore pp 


*» 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x2 
compresse in contenitore pp 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG 
EGS.PA. 


» 2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 

pvdc/al 

» 4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 

» 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 

pvdc/al 


4 mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 

KRKA D.D. NOVO MESTO 

» 2mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

» 2 ,mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


» 2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

*» 2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


* 2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 8 mg/2,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


* 8 mg/2,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 8 mg/2,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 8 mg/2,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 8 mg/2,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 8 mg/2,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


» 8 mg/2,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 8 mg/2,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


* 8 mg/2,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 

MYLAN S.P.A. 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in blister pa/al/Ildpe-hdpe/al 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in blister pa/al/Iidpe-hdpe/al 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in blister pa/al/Ildpe-hdpe/al 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pa/al/idpe-hdpe/al 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in flacone hdpe 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in flacone hdpe 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in flacone hdpe 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in flacone hdpe 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in flacone hdpe 

* 2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in flacone hdpe 

* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in flacone hdpe 

* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in flacone hdpe 

* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in flacone hdpe 

* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in flacone hdpe 

* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in flacone hdpe 

* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in flacone hdpe 

* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 

* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pa/al/lidpe-hdpe/al 

* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pa/al/lidpe-hdpe/al 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 


* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 


* 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 

GENERICS 

MYLAN S.P.A. 

* 2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

+ 2mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

+ 2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister pvc/ 

pe/pvdc/al 

+ 2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
pe/pvdc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

« 4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

» 4mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/ 
pvdc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/ 

pvdc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 

GENERICS ITALIA 

MYLAN S.P.A. 

* 2 mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 2 mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 

*» 2 mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


2 mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 

» 2 mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 

* 4mg/1.25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

» 4mg/1.25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/ 

aclar/al 


4 mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


4 mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/ 

aclar/al 

» 4mg/1.25 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

» 4mg/1.25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/ 

aclar/al 


2mg/0.625 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


2mg/0.625 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


» 4mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


» 4mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/ 
aclar/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


» 2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 

» 2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

» 2 ,mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 

2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 


2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 

» 2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

*» 2 ,mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 


2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 
4 mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


» 4mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

» 4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 

4 mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 


4 mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 

» 4mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 

* 4mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 


4 mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 
4 mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister opa/ 
al/pvc/al 


8 mg/2,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/ 

al/pvc/al 

» 8 mg/2,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 

» 8 mg/2,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/ 

pvc/al 


8 mg/2,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


8 mg/2,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


8 mg/2,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


8 mg/2,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


8 mg/2,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


8 mg/2,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/ 
pve/al 


>  PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TECNIGEN 
TECNIGEN S.R.L. 


* 2mg+0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/al 
* 4mg+1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al 


» 8mg+2,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al 


>  PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pp 


2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pp 


2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in contenitore pp 


2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in contenitore pp 


5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore pp 


5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pp 


5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in contenitore pp 


5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in contenitore pp 


>  PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


* 10 mg/2,5mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in contenitore pp 


10 mg/2,5mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pp 


10 mg/2,5mg compresse rivestite con film 90 (3x30) 
compresse in contenitore pp 


10 mg/2,5mg compresse rivestite con film 100 (2x50) 
compresse in contenitore pp 


>  PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 


RATIOPHARM GMBH 


* 2 mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0.625 mg compresse 14 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0.625 mg compresse 20 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0.625 mg compresse 28 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0.625 mg compresse 50 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0.625 mg compresse 500 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0.625 mg compresse 56 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0.625 mg compresse 60 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


2 mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


4 mg/1.25 mg compresse 100 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


4 mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


4 mg/1.25 mg compresse 20 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


4 mg/1.25 mg compresse 28 compresse in blister pa/al/ 
pve/al 


4 mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


4 mg/1.25 mg compresse 50 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


4 mg/1.25 mg compresse 500 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


* 4mg/1.25 mg compresse 56 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


* 4mg/1.25 mg compresse 60 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


* 4mg/1.25 mg compresse 90 compresse in blister pa/al/ 
pvc/al 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 


* 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in contenitore pp 


+ .5.mg+1.25 mg compresse rivestite con film 500. compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in contenitore pp 


PRETERAX 
LES LABORATOIRES SERVIER 


* 2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 14 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 28 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 50 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 500 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 56 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 60 
compresse in contenitore pp 


2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 90 
compresse in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in contenitore pp 


5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in contenitore pp 


Serie generale - n. 128 


» 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in contenitore pp 


» 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 500 compresse 
in contenitore pp 


* 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in contenitore pp 


* 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in contenitore pp 


» 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in contenitore pp 


>  TERAXANS 

IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 

* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 14x1 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 20x1 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x1 
compresse in contenitore pp 

» 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x2 
compresse in contenitore pp 

» 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x1 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x2 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x3 
compresse in contenitore pp 

*» 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x1 
compresse in contenitore pp 

*_ 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x10 
compresse in contenitore pp 


* 10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x2 
compresse in contenitore pp 


Indapamide + Perindopril + Amlodipina 


> TRIPLIAM 

LES LABORATOIRES SERVIER 

* 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore hdpe 

* 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 2 x 30 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pp 

*_ 10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 5 x 100 
compresse in contenitore hdpe 

* 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in contenitore pp 

«10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore hdpe 

* 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pp 

* 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 
compresse in contenitore hdpe 

*_5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in contenitore pp 

» 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 2 x 30 
compresse in contenitore pp 

*» 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 

*_ 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pp 

* 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 5 x 100 
compresse in contenitore hdpe 

» 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film100 
compresse in contenitore hdpe 

» 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 10 
compresse in contenitore pp 

» 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in contenitore hdpe 


5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 
compresse in contenitore pp 


5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 
compresse in contenitore pp 
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* 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse in contenitore pp 

* 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 
compresse in contenitore hdpe 


Metolazone 
(Anche effetto mascherante) 


> ZAROXOLYN 
TEOFARMA S.R.L. 
* 10 mg compresse 50 compresse 


* 5 mg compresse 50 compresse 


Piretanide 
(Anche effetto mascherante) 


> TAULIZ 
SANOFI S.P.A. 


«3 mg compresse 20 compresse 


* 6 mg compresse20 compresse 


Piretanide + Ramipril 
(Anche effetto mascherante) 


> PRILACE 
SANOFI S.P.A. 


* 5mg +6 mg compresse 14 compresse divisibili 


Torasemide 
(Anche effetto mascherante) 
>. DIUREMID 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURG S.A. 
* 200 mg/20 ml sol per infusione 1 fiala 20 ml 
* 14 compresse divisibili 10 mg 
* iv 5 fiale 10mg/2 ml 


> DIURESIX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURG S.A. 
* 200 mg/20 ml sol per infusione1 fiala 20 ml 
* 14 compresse 10 mg 
* iv 5 fiale 10 mg/2 ml 


> TORADIUR 
MEDA PHARMA S.P.A. 


* 10 mg compresse 14 compresse 


>  TORASEMIDE GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 

* 100 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
* 112 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
« 14 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
« 28 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
* 30 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
* 50 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


> TORASEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
* 10 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
* 10 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
* 10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
* 10 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
* 10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
* 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
* 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 400 (20x20) compresse in blister al/al 


+ 10 mg compresse 400 (20x20) compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 10 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
* 10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


* 10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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>  TORASEMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
* 10 compresse in blister al/al da 10 mg 
* 10 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
* 100 compresse in blister al/al da 10 mg 
* 100 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
* 14 compresse in blister al/al da 10 mg 
« 14 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
« 20 compresse in blister al/al da 10 mg 
* 20 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
* 28 compresse in blister al/al da 10 mg 
* 28 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
* 30 compresse in blister al/al da 10 mg 
* 30 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
» 400 (20x20) compresse in blister al/al da 10 mg 
* 400 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
* 50 compresse in blister al/al da 10 mg 
* 50 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
* 56 compresse in blister al/al da 10 mg 


* 56 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


>  TORASEMIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
« 10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 10 mg compresse 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 10 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Plasma expanders 


Albumina 


> ALBIOMIN 
BIOTEST PHARMA GMBH 


* 20% (200 g/1) sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 
100 ml 


+ 20% (200 g/1) sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 
50ml 


* 5% (50 g/1), sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 250 
ml 


> ALBITAL 
KEDRION S.P.A. 
* 200 g/l sol per infusione ev 1 flacone 50 ml 


* 250 g/l sol per infusione 1 flacone 50 ml + set per infusione 


> ALBUMEON 
CSL BEHRING S.P.A. 


* 200 g/l soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 
100 ml 


* 200 g/l soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 
50 ml 


> ALBUMINA BAXALTA 

BAXALTA INNOVATIONS GMBH 

* 200 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 
* 200 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 

* 200 g/l sol per infusione 56 flaconcini in vetro da 100 ml 
* 200 g/l sol per infusione 70 flaconcini in vetro da 50 ml 
* 250 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 
* 250 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 

* 250 g/l sol per infusione 56 flaconcini in vetro da 100 ml 
* 250 g/l sol per infusione 70 flaconcini in vetro da 50 ml 
* 50 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 250 ml 

* 50 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 500 ml 

* 50 g/l sol per infusione 10 flaconcini in vetro da 500 ml 


* 50 g/l sol per infusione 24 flaconcini in vetro da 250 ml 


>  ALBUMINA GRIFOLS 
INSTITUTO GRIFOLS S.A. 
* 209/100 ml sol per infusione flacone da 100 ml 
* 209/100 ml sol per infusione flacone da 50 ml 
* 259/100 ml sol per infusione flacone da 100 ml 
« 259/100 ml sol per infusione flacone da 50 ml 
* 59/100 ml sol per infusione flacone da 100 ml 


* 59/100 ml sol per infusione flacone da 250 ml 


* 59/100 ml sol per infusione flacone da 500 ml 


ALBUMINA LFB 
LFB - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT 


ET DES BIOTECHNOLOGIES 


*_ sol per infusione 200 mg/ml flacone di vetro (tipo ii) da 
50 ml 


*_ sol per infusione 200 mg/ml flacone di vetro (tipo ii) da 
100 ml 


* 200 mg/ml soluzione per infusione 6 sacche in pp da 
100 ml 


* 200 mg/ml soluzione per infusione 6 sacche in pp da 50 ml 


ALBUNORM 

OCTAPHARMA LTD 

* 20%, 200 g/l, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 
* 20%, 200 g/l, sol per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml 
* 20%, 200 g/l, sol per infusione 10 flacone in vetro da 50 ml 
* 20%, 200 g/I, sol per infusione 10 flaconi in vetro da 100 ml 
* 5%, 50 g/l, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 

* 5%, 50 g/l, sol per infusione 1 flaconi in vetro da 250 ml 

* 5%, 50 g/l, sol per infusione 1 flaconi in vetro da 500 ml 

* 5%, 50 g/l, sol per infusione 10 flaconi in vetro da 100 ml 

* 5%, 50 g/l, sol per infusione 10 flaconi in vetro da 250 ml 

* 25%, 250 g/I, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 


* 25%, 250 g/I, sol per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml 


ALBUREX 

€CSL BEHRING GMBH 

* 20% sol per infusione 1 flacone da 100 ml 
+ 20% sol per infusione 1 flacone da 50 ml 
+ 25% sol per infusione 1 flacone da 100 ml 
* 25% sol per infusione 1 flacone da 50 ml 
* 5% sol per infusione 1 flacone da 100 ml 
* 5% sol per infusione 1 flacone da 250 ml 


* 5% sol per infusione 1 flacone da 500 ml 


ALBUTEIN 

GRIFOLS ITALIA S.P.A. 

* 200 gy/ sol per infusione 1 flacone 50 ml 
* 250 g/l sol per infusione 1 flacone 50 ml 
* 50 g/l sol per infusione 1 flacone 250 ml 


*_50 g/l sol per infusione 1 flacone 500 ml 


FLEXBUMIN 

BAXALTA INNOVATIONS GMBH 

* 200 g/l sol per infusione 12 sacche pe da 100 ml 
* 200 g/l sol per infusione 24 sacche pe da 50 ml 
* 200 g/l sol per infusione 1 sacca pe da 100 ml 

* 200 g/l sol per infusione 1 sacca pe da 50 ml 

* 250 g/l sol per infusione 12 sacche pe da 100 ml 
*_ 250 g/l sol per infusione 24 sacche pe da 50 ml 
*_ 250 g/l sol per infusione 1 sacca pe da 100 ml 


* 250 g/l sol per infusione 1 sacca pe da 50 ml 


KALBI 
KEDRION S.P.A. 
* 200 g/l sol per infusione 1 flacone da 50 ml 


*_ 250 g/l sol per infusione 1 flacone da 50 ml + set 
infusionale 


PROBUMIN 
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
* 200 g/l soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 


* 200 g/l soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml 


UMAN ALBUMIN 

KEDRION S.P.A. 

* 200 g/l sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

* 200 g/l sol per infusione 1 flaconcino da 100 ml 
* 250 g/l sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


* 59/100 ml sol per infusione 1 flacone 250 ml 


Amido idrossietilato (etamido - HES) 


AMIDOLITE 
B. BRAUN MELSUNGEN AG 


* 6% sol per infusione 10 flaconi di polietilene da 500 ml 


* 6% sol per infusione 20 sacche di plastica da 250 ml 
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» 6% sol per infusione 20 sacche di plastica da 500 ml 
>  PLASMAVOLUME 

BAXTER S.P.A. 

* redibag sol per infusione 10 sacche in pp da 500 ml 
> TETRASPAN 

B. BRAUN MELSUNGEN AG 


* 100 mg/ml sol per infusione 10 flaconi polythene da 500 
ml 


100 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 250 ml 


100 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 500 ml 


60 mg/ml sol per infusione 10 flaconi polythene da 500 ml 


60 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 250 ml 


60 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 500 ml 


> VOLULYTE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 


6% soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 250 ml 


6% soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 500 ml 


6% soluzione per infusione 1 sacca di poliolefina da 250 ml 


6% soluzione per infusione 1 sacca di poliolefina da 500 ml 


6% soluzione per infusione 10 flaconi in vetro da 250 ml 


6% soluzione per infusione 10 flaconi in vetro da 500 ml 


6% soluzione per infusione 15 sacche di poliolefina da 
500 ml 


6% soluzione per infusione 20 sacche di poliolefina da 
250 ml 


6% soluzione per infusione 20 sacche di poliolefina da 
500 ml 


6% soluzione per infusione 30 sacche di poliolefina da 
250 ml 


6% soluzione per infusione 35 sacche di poliolefina da 
250 ml 


6% soluzione per infusione 40 sacche di poliolefina da 
250 ml 


>» VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 


soluzione per infusione 10 flaconi vetro 250 ml 


soluzione per infusione 10 flaconi vetro 500 ml 


soluzione per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 250 
ml con sovrasacca 


soluzione per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 500 
ml con sovrasacca 


soluzione per infusione 15 sacche freeflex (polyolefine) 500 
ml con sovrasacca 


soluzione per infusione 15 sacche pvc 500 ml 


soluzione per infusione 20 sacche freeflex (polyolefine) 250 
ml con sovrasacca 


soluzione per infusione 20 sacche freeflex da 500 ml con 
sovrasacca 


soluzione per infusione 30 sacche freeflex da 250 ml con 
sovrasacca 


soluzione per infusione 35 sacche freeflex da 250 ml con 
sovrasacca 


soluzione per infusione 40 sacche freeflex da 250 ml con 
sovrasacca 


soluzione per infusione 25 sacche pvc 250 ml 


>». VONTEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 


10 % sol per infusione 1 flacone in pe da 500 ml 


10 % sol per infusione 1 sacca da 500 ml 


10 % sol per infusione 10 flacone in pe da 500 ml 


10 % sol per infusione 10 sacche da 500 ml 


10 % sol per infusione 20 flaconi in pe da 500 ml 


10 % sol per infusione 20 sacche da 500 ml 


Destrano 

(È vietata un'assunzione diversa da quella/e autorizzata/e per 
l'immissione in commercio, sia per schema posologico che per via di 
somministrazione) 


> PLANDER 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
* 40.000-50 g/500 ml sol per infusione 1 flacone da 500 ml 
* 40.000-50 g/500 ml sol per infusione 20 flaconi 500 ml 
* 70.000-30 g/500 ml sol per infusione 1 flacone da 500 ml 
* 70.000-30 g/500 ml sol per infusione 20 flaconi 500 ml 


Mannitolo 
> GLICINA CON MANNITOLO GALENICA 
SENESE 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
* 1% + 1% soluzione per irrigazioni sacca 3000 ml 


* 1% + 1% soluzioni per irrigazioni sacca 5000 ml 


> ISOTOL 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 


* 1 flac. sol. x fleb. 500 ml 20% 
* sol.x fleb. 250 ml 


>  MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


10% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 


10% sol per infusione 250 ml in flaconcino 500 ml 


10% sol per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


18% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 


18% sol per infusione 250 ml in flaconcino 500 ml 


18% sol per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


5% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 


5% sol per infusione 250 ml in flacone 500 ml 


5% sol per infusione 50.ml in flaconcino 100 ml 


>  MANNITOLO CON SODIO CLORURO 
GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 


5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 100 ml 


5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 


5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 2000 ml 


5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 250 ml 


5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 3000 ml 


5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 500 ml 


5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 5000 ml 


>  MANNITOLO E SORBITOLO GALENICA 
SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


* 0,54% + 2,7% soluzione per irrigazione sacca 3000 ml 


* 0,54% + 2,7% soluzione per irrigazione sacca 5000 ml 


>  MANNITOLO EUROSPITAL 
EUROSPITAL S.P.A. 


* 10% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 
* 18% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 


» 5% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 


> MANNITOLO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 


10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 


10% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 


10% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 


10% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 


10% sol per infusione 20 flaconcini vetro 500 ml 
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* 10% sol per infusione 24 flaconcini vetro 250 ml 
* 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

» 18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 

* 18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

* 18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

* 18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

* 18% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 
* 18% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 
* 18% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 

* 18% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 

» 18% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 

* 18% sol per infusione 20 flaconcini 500 ml 

» 18% sol per infusione 24 flaconcini vetro 250 ml 
*» 18% sol per infusione 49 flaconcini vetro 100 ml 
* 5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 
» 5% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 
» 5% sol per infusione 1 sacca flessibile 100 ml 

» 5% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 

» 5% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 


» 5% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 


MANNITOLO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
* 10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

» 10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
* 10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

+ 10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

* 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

* 10% sol per infusione 1 sacca 100 ml 

* 10% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 

» 10% sol per infusione 1 sacca 250 ml 

* 10% sol per infusione 1 sacca 50 ml 

* 10% sol per infusione 1 sacca 500 ml 

* 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

» 18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
* 18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

* 18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

* 18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

* 18% sol per infusione 1 flaconcino in pp 500 ml 
* 18% sol per infusione 1 sacca 100 ml 

* 18% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 

» 18% sol per infusione 1 sacca 250 ml 

* 18% sol per infusione 1 sacca 50 ml 

» 18% sol per infusione 1 sacca 500 ml 

» 18% sol per infusione 20 flaconcini in pp 500 ml 
» 5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 

* 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 

* 5% sol per infusione 1 sacca 100 ml 

* 5% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 

» 5% sol per infusione 1 sacca 250 ml 

» 5% sol per infusione 1 sacca 50 ml 


» 5% sol per infusione 1 sacca 500 ml 


MANNITOLO LDB 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A. 
* 10% flacone vetro 100 ml 

* 10% flacone vetro 1000 ml 
* 10% flacone vetro 250 ml 

* 10% flacone vetro 50 ml 

* 10% flacone vetro 500 ml 

* 18% flacone vetro 100 ml 

* 18% flacone vetro 1000 ml 
* 18% flacone vetro 250 ml 

* 18% flacone vetro 50 ml 

* 18% flacone vetro 500 ml 


* 5% flacone vetro 100 ml 


* 5% flacone vetro 1000 ml 
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* 5%flacone vetro 250 ml 
* 5%flacone vetro 50 ml 


* 5%flacone vetro 500 ml 


>  MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. 


10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


10% sol per infusione 1 sacca 100 ml 


10% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 


10% sol per infusione 1 sacca 250 ml 


10% sol per infusione 1 sacca 50 ml 


10% sol per infusione 1 sacca 500 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


18% sol per infusione 1 flacone da 100 ml 


18% sol per infusione 1 sacca 100 ml 


18% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 


18% sol per infusione 1 sacca 250 ml 


18% sol per infusione 1 sacca 50 ml 


18% sol per infusione 1 sacca 500 ml 


18% sol per infusione 100 ml in sacca 250 ml 


18% sol per infusione 250 ml in sacca 500 ml 


18% sol per infusione 50 ml in sacca 100 ml 


18% sol per infusione 500 ml in sacca 1000 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


5% sol per infusione 1 sacca 100 ml 


5% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 


5% sol per infusione 1 sacca 250 ml 


5% sol per infusione 1 sacca 50 ml 


5% sol per infusione 1 sacca 500 ml 


5% sol per infusione 100 ml in sacca 250 ml 


5% sol per infusione 250 ml in sacca 500 ml 


5% sol per infusione 50 ml in sacca 100 ml 


5% sol per infusione 500 ml in sacca 1000 ml 


> MANNITOLO S.A.L.F. 
S.A.L.E. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


18% sol per infusione flacone 500 ml 


5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


Inibitori dell'anidrasi carbonica 


Acetazolamide 
>  DIAMOX 
TEOFARMA S.R.L. 


* 250 mg compresse 12 compresse 


Diuretici risparmiatori di potassio, singoli e 
in associazione 


Amiloride + Idroclorotiazide 


> MODURETIC 
MSD ITALIA S.R.L. 


* 5 mg +50 mg compresse 20 compresse 


Triamterene + Furosemide 
(Anche effetto mascherante) 


DMELUSS 
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L. 


* 40 mg + 25 mg compresse 20 compresse 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


Derivati dell'acido arilascioossacetico 


Acido etacrinico 
(Anche effetto mascherante) 


> REOMAX 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


* 20 compresse 50 mg 
* iv1 fiala 20ml 50mg 


Antagonisti dell'aldosterone 


Canrenone 
(Anche effetto mascherante) 


>» LUVION 
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 
* 100 mg capsule rigide10 capsule 
* 100 mg capsule rigide20 capsule 
«50 mg compresse 20 compresse 


* 50 mg compresse 40 compresse 


Eplerenone 
(Anche effetto mascherante) 


>  EPLERENONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 


» 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pvc 


25 mg compresse rivestite con film 10 x 1 compresse in 
blister al/pvc 


25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvc 


25 mg compresse rivestite con film 100 x 1 compresse in 
blister al/pvc 


25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/pvc 


25 mg compresse rivestite con film 28 x 1 compresse in 
blister al/pvc 


25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pve 


25 mg compresse rivestite con film 30 x 1 compresse in 
blister al/pvc 


25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pvc 


25 mg compresse rivestite con film 90 x 1 compresse in 
blister al/pvc 


50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/pvc 


50 mg compresse rivestite con film 10 x 1 compresse in 
blister al/pvc 


50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/pvc 


50 mg compresse rivestite con film 100 x 1 compresse in 
blister al/pvc 


50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/pvc 


50 mg compresse rivestite con film 28 x 1 compresse in 
blister al/pvc 


50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/pvc 


50 mg compresse rivestite con film 30 x 1 compresse in 
blister al/pvc 


50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/pvc 


50 mg compresse rivestite con film 90 x 1 compresse in 
blister al/pvc 


>  EPLERENONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


* 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pve/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister 
pve/al 


* 50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/al 


* 50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 


* 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/al 


* 50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister 
pve/al 


EPLERENONE MYLAN 

MYLAN S.P.A. 

» 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
contenitore hdpe 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore hdpe 


* 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


* 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
contenitore hdpe 


» 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore hdpe 


» 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in 
blister pvc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/al 


» 25 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in 
blister pvc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/al 


* 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in 
blister pvc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/al 


* 50 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in 
blister pvc/al 


* 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore hdpe 


» 25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
contenitore hdpe 


» 50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore hdpe 


* 50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
contenitore hdpe 


EPLERENONE TECNIGEN 
TECNIGEN S.R.L. 


» 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 


» 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc/al 
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MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


> INSPRA 

PFIZER ITALIA S.R.L. 

* 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 100x1 compresse in 
blister pvc/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 200 compresse in 
blister pvc/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 200x1 compresse in 
blister pvc/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in 
blister pvc/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in 
blister pvc/al 

» 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/al 

* 25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/al 

* 25 mg compressse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/al 

* 25 mg compressse rivestite con film 90x1 compresse in 
blister pvc/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 

* 50 mg compresse rivestite con film 100x1 compresse in 
blister pvc/al 

*» 50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 200 compresse in 
blister pvc/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 200x1 compresse in 
blister pvc/al 

* 50 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in 
blister pvc/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 

» 50 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in 
blister pvc/al 

* 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve/al 

*» 50 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in 
blister pvc/al 

* 50 mg compressse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/al 

» 50 mg compressse rivestite con film 90x1 compresse in 
blister pvc/al 


Potassio canrenoato 
(Anche effetto mascherante) 


> DIUREK 
TEOFARMA S.R.L. 


* 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 


> KANRENOL 
TEOFARMA S.R.L. 
* 100 mg compresse 20 compresse 
* 200 mg compresse rivestite con film 20 compresse 


* 200 mg/2 ml polvere e solv per sol iniett 6 flaconcini 
polvere + 6 fiale solv da 2 ml 


* 25 mg compresse 20 compresse 
>» LUVION 
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 
* 200 mg/2 ml polvere e solv per sol iniett uso ev 6 flaconi 
liofilizzati + 6 fiale 
> POTASSIO CANRENOATO EG 
EG S.P.A. 


* 100 mg compresse rivestite con film 20 cpr 


> POTASSIO CANRENOATO PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


* 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
> POTASSIO CANREONATO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


*» 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 


Potassio canrenoato + Butizide 
>» KADIUR 
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 


* 50 mg +5 mg compresse rivestite con film20 compresse 


* 50 mg + 5 mg compresse rivestite con film30 compresse 


Spironolattone 
(Anche effetto mascherante) 


> ALDACTONE 
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
« 100 mg compresse rivestite 10 compresse 


* 25 mg capsule rigide 16 capsule 


> SPIROLANG 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 
* 10 capsule 100 mg 
* 10 capsule 50 mg 
* 16 capsule 25 mg 


>» URACTONE 
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. 


* 100 mg compresse 10 compresse 


Spironolattone + Furosemide 
(Anche effetto mascherante) 


> LASITONE 

SANOFI S.P.A. 

«25 mg +37 mg capsule rigide 20 capsule 
>. SPIROFUR 

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 


» 50 mg +20 mg capsule rigide 10 capsule 
» 50 mg +20 mg capsule rigide 20 caspule 


Spironolattone + Idroclorotiazide 
(Anche effetto mascherante) 


>  ALDACTAZIDE 
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. 
* 25 mg + 25 mg compresse20 compresse 

> SPIRIDAZIDE 


LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 


* 25 mg +25 mg capsule rigide 20 capsule 


Antagonisti della vasopressina 


Tolvaptan 


> JINARC 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 


» 15 mg 45 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in 
confezione a portafoglio 14 cmpresse (7x15 mg +7 x 45 mg) 

* 15 mg 45 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in 
confezione a portafoglio 28 cmpresse (14x15 mg+14x 
45 mg) 

* 15 mg 45 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in 
confezione a portafoglio 56 compresse (28x15 mg + 28 x 
45mg) 

* 15 mg compressa uso orale blister (alu/pvc) 28 compresse 

* 15 mg compressa uso orale blister (alu/pvc) 7 compresse 

* 30 mg 60 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in 
confezione a portafoglio 14 compresse (7x30mg+7x 
60 mg) 

* 30 mg 60 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in 
confezione a portafoglio 28 compresse (14x30 mg +14 
x60mg) 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


» 30 mg 60 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in 
confezione a portafoglio 56 compresse (28 x 30 mg + 28 
x60 mg) 


30 mg 90 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in 
confezione a portafoglio 14 compresse (7x30mg+7x 
90 mg) 

» 30 mg 90 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in 
confezione a portafoglio 28 compresse (14 x 30mg +14 
x90 mg) 


30 mg 90 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in 
confezione a portafoglio 56 compresse (28 x 30 mg + 28 
x90mg) 


30 mg compressa uso orale blister (alu/pvc) 28 compresse 


» 30 mg compressa uso orale blister (alu/pvc) 7 compresse 


SAMSCA 

OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 

* 30 mg- compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 10 
compresse 


* 30 mg- compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 30 
compresse 


+15 mg- compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 10 
compresse 


» 15 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 30 
compresse 


* 7,5 mg - compresse - uso orale - blister divisibile per dose 
unitaria in pp/alluminio 10 compresse 


*_7,5 mg - compresse - uso orale - blister divisibile per dose 
unitaria in pp/alluminio 30 compresse 


Proibiti solo in gara 


S6 


STIMOLANTI 


Simpaticomimetici, singoli e in associazione 


Tuaminoeptano + acetilcisteina 


D) 


RINOFLUIMUCIL 
ZAMBON ITALIA S.R.L. 


* 1% + 0,5% spray nasale soluzione flacone 10 ml 


» 1% + 0,5% spray nasale, soluzione flacone 25 ml 


Inibitori della monoaminoossidasi di tipo b 


Selegilina 


>» 


EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 


* 10 mg compresse rivestite 15 compresse 
* 10 mg compresse rivestite 30 compresse 


+ 10mg sol orale 10 flaconcini orali 10 mg 
JUMEX 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 


* 10 mg compresse 25 compresse 


* 5 mg compresse 50 compresse 
SELECOM 
FULTON MEDICINALI S.P.A. 


+ 5 mg compresse 50 compresse 


Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione 


Metilfenidato 


b) 


EQUASYM 

SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 

» 10 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in 
blister pvc/aclar/al 

» 10 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in 
blister pvc/aclar/al 

* 10 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/aclar/al 

* 10 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


* 10 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in 
blister pvc/aclar/al 
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* 20 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


* 20 mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


* 20 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


* 20 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


* 20 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


» 30 mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


» 30 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


» 30 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


» 30 mg capsule rigide a rilascio modificato 60 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


* 40 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


* 40 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


* 50 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


» 50 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


» 60 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


* 60 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/aclar/al 


> MEDIKINET 
MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
* 10 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


« 10 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


* 20 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


* 20 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


» 30 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


» 30 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


» 40 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


* 40 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


* 5mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 

« 5 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in 
blister pvc/pvdc-al 


>» RITALIN 
NOVARTIS FARMA S.P.A. 


«10 mg compresse 30 compresse 


Modafinil 
> PROVIGIL 
TEVA ITALIA S.R.L. 


* 100 mg compresse 30 compresse in blister opaco pvc/ 
pvdc/al 


Pentetrazolo + Diidrocodeina 
>  CARDIAZOL PARACODINA 
TEOFARMA S.R.L. 


* 20 mg/ml+100 mg/ml gocce orali, sol flacone contagocce 
10m 


Tranilcipromina + Trifluoperazina 


>  PARMODALIN 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 


* 10 mg+1 mg compresse rivestite 25 compresse 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


Agonisti dei recettori alfa e beta adrenergici, singoli 
e in associazione 


Efedrina 
(Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori 
a10mcg/ml) 
>  EFEDRINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 


* 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 
siringa da 10 ml 


* 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 5 
siringhe da 10 ml 


« 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 10 
siringhe da 10 ml 


* 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 12 
siringhe da 10 ml 


» 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 20 
siringhe da 10 ml 


>  EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA 
SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
* 10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
* 10 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
* 10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
* 25 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
* 25 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
* 25 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


>  EFEDRINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 
* 25 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale 1 ml 

> EFEDRINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


* 10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1ml 


* 25mg/1 ml sol iniett 5 fiale 1.ml 


Efedrina + Argento vitellinato 
(Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori 
a10mcg/ml) 


> ARGOTONE 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 


* 1% + 0,9% gocce nasali 1 flacone da 20 ml 


Efedrina + Nafazolina 
(Positività ai test per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori 
a10mcg/ml) 


>  DELTARINOLO 
SANOFI S.P.A. 


* 0,5% +0,125% spray nasale, solflacone 15 ml 


Pseudoefedrina + Cetirizina 
(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 mcg/ml) 


>» NARISTAR 
UCB PHARMA S.P.A. 
» 5mg+ 120 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse 
>» REACTINE 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 


* 5mg+ 120 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse 


Pseudoefedrina + Desloratadina 
(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 mcg/ml) 
> AERINAZE 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
* 2,5mg + 120 mg 2 compresse a rilascio modificato 
* 2,5mg + 120 mg 4 compresse a rilascio modificato 
« 2,5mg + 120 mg 7 compresse a rilascio modificato 
*« 2,5mg+120 mg 10 compresse a rilascio modificato 
« 2,5mg + 120 mg 14 compresse a rilascio modificato 


* 2,5 mg +120 mg 20 compresse a rilascio modificato 


Pseudoefedrina + Destrometorfano + 
Triprolidina 

(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 mcg/ml) 


>  ACTIFED COMPOSTO 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 


» sciroppo flacone 100 ml 


Pseudoefedrina + Ibuprofene 
(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 mcg/ml) 


> ACTISINU 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 12 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 24 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


> IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA 

WICK PHARMA 

WICK-PHARMA-ZWEIGNIEDERLASSUNG DER 

PROCTER & GAMBLE GMBH 

+ 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 12 
compresse in blister pp/copolimero di pe e olefine cicliche/ 
pp-al 

* 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 24 
compresse in blister pp/copolimero di pe e olefine cicliche/ 
pp-al 

» 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 12 
compresse in blister pvc/pctfe-al 


* 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 24 
compresse in blister pvc/pctfe-al 


>  MOMENXSIN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 
ACRAF SPA 
* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 12 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 24 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


>  NUROFENINFLUENZA E RAFFREDDORE 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL 
LIMITED 


* 200 mg + 30 mg compresse rivestite 12 compresse rivestite 


* 200 mg + 30 mg compresse rivestite 24 compresse rivestite 


>  NUROFEN STOPCOLD INFLUENZA 
E RAFFREDDORE 
FARMA 1000 S.R.L. 


* 200 mg + 30 mg compresse rivestite 12 compresse rivestite 


>» VICKSFLU ACTION 

PROCTER & GAMBLE S.R.L. 

* 200 mg +30 mg compresse rivestite con film 12 
compresse in blister pp/copolimero di pe e olefine cicliche/ 
pp-al 

* 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 12 
compresse in blister pvc/pctfe-al 

* 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 20 
compresse in blister pvc/pctfe-al 

* 200 mg +30 mg compresse rivestite con film 24 
compresse in blister pp/copolimero di pe e olefine cicliche/ 
pp-al 

+ 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 24 
compresse in blister pvc/pctfe-al 


> ZERINODEK 
SANOFI S.P.A. 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/pvdc-al 


* 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
in blister pvc/pvdc-al 
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Pseudoefedrina + Paracetamolo 
(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 mcg/ml) 


> FLUIMUCIL INFLUENZA 
E RAFFREDDORE 
ZAMBON ITALIA S.R.L. 
* 500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 8 bustine 


* 500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 16 bustine 


>» LEVIOFLU 
AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
* 500 mg + 60 mg compressa effervescente 16 compresse 
in 2 tubi pp 


» 500 mg + 60 mg compressa effervescente 8 compresse 
in 1 tubo pp 


« 500 mg+60 mg granulato per soluzione orale 10 bustine 
da 1,59 


>» LISOFLU 
SANOFI S.P.A. 
» 300 mg +30 mg compresse effervescenti 16 compresse 


* 300 mg + 30 mg compresse effervescenti 8 compresse 


> NEO BOROCILLINA RAFFREDDORE E 
FEBBRE 
ALFASIGMA S.P.A 
* 500 mg/60 mg compresse effervescenti 16 compresse 


* 500 mg/60 mg compresse effervescenti 8 compresse 


> NIROLEX RAFFREDDORE E INFLUENZA 
BOOTS PHARMACEUTICALS S.R.L. 
* 500 mg/60 mg compresse effervescenti 16 compresse 


* 500 mg/60 mg compresse effervescenti 8 compresse 


> SANIDUO FEBBRE E NASO CHIUSO 
BAYER S.P.A. 
* 500 mg +60 mg compresse effervescenti 8 compresse 
divisibili 
> TERMADEC 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. 
» 500mg e 30mg polvere per soluzione orale 6 bustine in 
pet/Idpe/al/idpe 
* 500mg e 30mg polvere per soluzione orale 8 bustine in 
pet/Idpe/al/ldpe 
» 500mg e 30mg polvere per soluzione orale 10 bustine in 
pet/Idpe/al/ldpe 
» 500mg e 30mg polvere per soluzione orale 12 bustine in 
pet/Idpe/al/idpe 
* 500mg e 30mg polvere per soluzione orale 14 bustine in 
pet/Idpe/al/idpe 


> TRIAMINIC 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 


* 500 mg +60 mg polvere per sol orale 10 bustine 6 g 


> VIVINDUO FEBBRE 
E CONGESTIONE NASALE 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
* 500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 8 bustine 
carta/pe/al/surlyn 
* 500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 10 bustine 
carta/pe/al/surlyn 


Pseudoefedrina + Paracetamolo + 
Difenidramina 

(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 mcg/ml) 


> ACTIGRIP GIORNO & NOTTE 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 


* 500 mg + 60 mg compresse 12 compresse giorno + 500 
mg + 25 mg compresse 4 compresse notte 


Pseudoefedrina + Triprolidina 
(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 mcg/ml) 
>» ACTIFED 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
* 2,5 mg + 60 mg compresse 12 compresse 


* 2,5 mg/10 ml +60 mg/10 ml sciroppo flacone 100 ml 


Pseudoefedrina + Triprolidina + Paracetamolo 
(Positività ai test per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine 
superiori a 150 mcg/ml) 


> ACTIGRIP 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 


* compresse 12 compresse 


Adrenergici e dopaminergici 


Adrenalina 


> ADRENALINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
* 1mg/10 ml (1: 10.000) soluzione iniettabile in siringa 
preriempita 1 siringa preriempita in pp senza ago 
« 1mg/10 ml (1:10.000) soluzione iniettabile in siringa 
preriempita 10 siringhe preriempite in pp senza ago 


>  ADRENALINA GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
* 0,5 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
* 0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 
« 1 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 


* _1mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


>  ADRENALINA MONICO 
MONICO S.P.A. 
* 0,5 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
* 0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 
* 1 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 


* 1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


> ADRENALINA S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
« 0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


* 1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 


>» CHENPEN 
LINCOLN MEDICAL LIMITED 
+ 150 mcg/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 
da 0,3 ml 


« 150 mcg/0,3 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 
da 0,3 ml 


* 300 mcg/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 
da 0,3 ml 


* 300 mcg/0,3 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 
da 0,3 ml 


>  EMERADE 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.0. 
*« 150 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
penna preriempita in vetro 


* 150 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
penne preriempite in vetro 


* 300 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
penna preriempita in vetro 


* 300 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
penne preriempite in vetro 


» 500 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
penna preriempita in vetro 


* 500 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
penne preriempite in vetro 


>» EPIPEN 
MEDA PHARMA S.P.A. 


* 150 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
iniettore da 2 ml 


* 150 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
iniettori da 2 ml 


« 300 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 1 
iniettore da 2 ml 


*» 300 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
iniettori da 2 ml 


> FASTJEKT 
MEDA PHARMA S.P.A. 
* 165 mcg sol iniett per uso im iniettore preriempito da 
2,05 ml 


* 165 mcg sol iniett per uso im 2 iniettori preriempiti da 
2,05 ml 


» 330 mcg sol iniett per uso im 2 iniettori preriempiti da 
2,05 ml 


» 330 mcg sol iniett per uso im iniettore preriempito da 
2,05 ml 


> JEXT 

ALK-ABELLÒ A/S 

* 150 mcg sol iniett 1 penna preriemp 

* 300 mcg sol iniett 1 penna preriemp 

* 150 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
penne preriempite 

* 300 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita 2 
penne preriempite 


Adrenalina + Lidocaina 


> XYLONOR 
LABORATOIRES SEPTODONT 


* Special 50 Tubofiale 


Dimetofrina 
>  RAFFREDDOREMED 
IODOSAN S.PA. 


» compresse effervescenti 12 compresse 


» capsule rigide 12 capsule 


Dobutamina 
> DOBUTAMINA BIOINDUSTRIA LIM 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
* 250 mg/20 ml concentrato per sol per infusione 1 


flaconcino da 20 ml 


>» MIOZAC 
FISIOPHARMA S.R.L. 


* 250 mg/20 ml sol per infusione flacone 20 ml 


Dopamina 
> DOPAMINA BIOLOGICI ITALIA 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 


* 200 mg/5 ml concentrato per sol per infusione 10 fiale 


> DOPAMINA CLORIDRATO GALENICA 
SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
* 10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 2 ml 
* 10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione fiala 2 ml 
* 50 mg/10 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 10 ml 


* 50 mg/10 ml concentrato per sol per infusione fiala 10 ml 


> DOPAMINA CLORIDRATO HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 


*» 40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 fiale 
in vetro da 5 ml 


> DOPAMINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
* 10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 2 ml 
*_ 50 mg/10 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 10 ml 


* 200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione 5 
fiale in vetro da 5 ml 


400 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione 5 
fiale in vetro da 5 ml 


> DOPAMINA HOSPIRA 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. 


* 200 mg/5 ml concentrato per sol per infusione 10 fiale 


* 200 mg/5 ml concentrato per sol per infusione 100 fiale 


Etilefrina 
>» EFFORTIL 
SANOFI S.P.A. 


*_10 mg/1 ml sol iniett 6 fiale 1 ml 


* 5 mg compresse20 compresse 


* 7,5 mg/ml gocce orali, solflacone 15 g 
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Fenoldopam 
>  CORLOPAM 
TEVA ITALIA S.R.L. 
* 20 mg/2 ml sol iniett per uso ev1 fiala 2 ml 


* 50 mg/5 ml sol iniett per uso ev 1 fiala 5 ml 


Ibopamina 

>» TRAZYL 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 
ACRAF SPA 


* 1% collirio, polvere e solv per sol 1 flaconcino liofilizzato + 
1 flaconcino solv da 5 ml 

* 2% collirio, polvere e solv per sol 1 flaconcino liofilizzato + 
1 flaconcino solv da 5 ml 


Isoprenalina 
> ISOPRENALINA CLORIDRATO GALENICA 
SENESE 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


« 0,2 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 


* 0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 

> ISOPRENALINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 
* 0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 

> ISOPRENALINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


« 0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


Midodrina 
> GUTRON 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 


* 2,5 mg compresse 30 compresse divisibili 
* 2,5 mg/ml gocce orali, sol flacone 30 ml 


* 5mg/2 ml sol iniett 6 fiale da 2 ml 
>  MIDODRINA UNION HEALTH 
UNION HEALTH S.R.L. 


* 0,25% gocce orali, sol flacone 30 ml 


Noradrenalina 
>  NORADRENALINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 


* 0,25 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 
da 50ml 


* 0,25 mg/ml soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro 
da 50ml 


* 0,25 mg/ml soluzione per infusione 25 flaconcini in vetro 
da 50ml 


>  NORADRENALINA TARTRATO GALENICA 
SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


* 2 mg/ml concentrato per sol per infusione ev 10 fiale 


* 2 mg/ml concentrato per sol per infusione ev S fiale 

>»  NORADRENALINA TARTRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 
* 2mg/1 ml sol per infusione 5 fiala da 1 ml 

>»  :NORADRENALINA TARTRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


* 2mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 fiale 1 ml 


Proibiti solo in gara 


S7 
NARCOTICI 


Alfentanile 

>» FENTALIM 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 
ACRAF SPA 


* 0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 10 ml 


Buprenorfina 
> ALGESALONA 
MYLAN S.PA. 


* 35 mcg//h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 35 mcg/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 35 mcg/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 35 mcg/h cerotto transdermico 20 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 35 mcg/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 35 mcg/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 35 mcg/h cerotto transdermico 8 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 52,5 mcg/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di 
carta/pet/pe/al/surlyn 


* 52,5 mcg/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di 
carta/pet/pe/al/surlyn 


* 52,5 mcg/h cerotto transdermico 20 cerotti in busta di 
carta/pet/pe/al/surlyn 


* 52,5 mcg/h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 52,5 mcg/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 52,5 mcg/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 52,5 mcg/h cerotto transdermico 8 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 70 mcg/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 70 mcg/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 70 mcg/h cerotto transdermico 20 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 70 mcg/h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


+70 mcg/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 70 mcg/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


* 70 mcg/h cerotto transdermico 8 cerotti in busta di carta/ 
pet/pe/al/surlyn 


>  BUPRENORFINA ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. 
« 0,4 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister 
pvc/al 
* 0,4 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 


* 0,4 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister 
pvc/al 


* 2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 
* 2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 
* 2 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 
«8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 
«8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 


* 8 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 


>  BUPRENORFINA MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.P.A. 
* 2 mg compresse sublinguali 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg compresse sublinguali 14 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


* 8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


>»  BUPRENORFINA SUN 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 


* 2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


» 8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


*_ 8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/ 
pvdc/al 


BUSETTE 

SANDOZ GMBH 

* 10 mcg/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 10 mcg/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 10 mcg/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 10 mcg/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 10 mcg/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 10 mcg/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 10 mcg/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 15 meg/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

*_ 15 mcg/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

*_ 15 mcg/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 15 mcg/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

*_ 15 mcg/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

*_ 15 mcg/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

*_ 15 mcg/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 20 mcg/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


20 mcg/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


20 mcg/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in 

pet/al/pe 

* 20 mcg/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

* 20 mcg/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in 

pet/al/pe 


20 mcg/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


20 mcg/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in 

pet/al/pe 

»_ 5 mcg/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 

*»_ 5 mcg/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in 

pet/al/pe 


5 mcg/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in pet/ 
al/pe 


5 mcg/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in 
pet/al/pe 


5 mcg/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in pet/ 
al/pe 


» 5 mcg/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in pet/ 
al/pe 


» 5 mcg/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in pet/ 
al/pe 


DURLEVATEC 

SANDOZ S.P.A. 

* 52,5 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 

*_ 35 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 

*»_ 35 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 

*_ 35 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 

*_ 35 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 

*» 35 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


*» 35 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 
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35 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


52,5 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


52,5 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


52,5 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


52,5 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


52,5 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


70 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


70 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


70 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


70 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


70 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


70 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


70 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


52,5 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/ 
al/pe 


SUBUTEX 

INDIVIOR UK LIMITED 

* 0,4 mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 
» 2mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 


» 8 mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 


TEMGESIC 
INDIVIOR UK LIMITED 


* 0,2 mg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
nylon/al/pvc 


* 0,2 mg compresse sublinguali 10 compresse 


* 0,3 mg/ml sol iniett 5 fiale 


TRANSTEC 

GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 

* 10 cerotti da 20 mg 35 mcg/h 
* 10 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h 
* 10 cerotti da 40 mg 70 mcg/h 
* 3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h 

* 3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h 
* 3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h 

* 5 cerotti da 20 mg 35 mcg/h 

* 5 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h 
* 5 cerotti da 40 mg 70 mcg/h 


TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 


* 35 mcg/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


35 mcg/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


35 mcg/h cerotto transdermico 16 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


35 mcg/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


35 mcg/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


35 mcg/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


35 mcg/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina singola 
in pap/Idpe/al/surlyn 


35 mcg/h cerotto transdermico 30 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


35 mcg/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina singola 
in pap/Idpe/al/surlyn 


35 mcg/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina singola 
in pap/Idpe/al/surlyn 


35 mcg/h cerotto transdermico 6 cerotti in bustina singola 
in pap/Idpe/al/surlyn 


35 mcg/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina singola 
in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 16 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 30 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 6 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


52,5 mcg/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 16 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina singola 
in pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 30 cerotti in bustina 
singola in pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina singola 
in pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina singola 
in'pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 6 cerotti in bustina singola 
in pap/Idpe/al/surlyn 


70 mcg/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina singola 
in pap/Idpe/al/surlyn 


Buprenorfina + Naloxone 


D) 


SUBOXONE 

INDIVIOR UK LIMITED 

* 16 mg/4 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
blister (carta/alu/nylon/alu/pvc) - 7 compresse 


* 16 mg/4 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
blister (carta/alu/nylon/alu/pvc) - 28 compresse 


SUBOXONE 

RRB PHARMACEUTICALS LIMITED 

* 2 mg/0,5 mg compresse sublinguali - per uso sublinguale 
blister (nylon/alu/pvc - 7 compresse 

* 2 mg/0,5 mg compresse sublinguali - uso sublinguale 
blister (nylon/alu/pvc) 28 compresse 

* 8 mg/2 mg compresse sublinguali - uso sublinguale blister 
(nylon/alu/pvc) 28 compresse 

* 8 mg/2 mg compresse sublinguali - uso sublinguale blister 
(nylon/alu/pvc) 7 compresse 


Fentanil 


D) 


ABSTRAL 
KYOWA KIRIN LTD 


» 100 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


100 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


200 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


200 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


300 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


300 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


400 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


400 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


600 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


600 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


800 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


800 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
opa/pvc/al/al 


ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. 


+15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1200 meg 

* 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1600 mcg 

» 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 200 mcg 

* 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 400 mcg 

* 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 600 meg 

* 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 800 meg 

* 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1200 meg 

* 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1600 meg 

* 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 200 meg 

* 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 400 meg 

* 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 600 mcg 

» 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 800 mcg 

* 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1200 meg 

* 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1600 mcg 

* 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 200 meg 

* 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 400 mcg 

* 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 600 mcg 

* 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 800 meg 

* 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1200 mcg 

* 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 1600 mcg 

* 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 200 mcg 

* 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 400 meg 

* 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 600 mcg 

* 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore 
incorporato da 800 mcg 

* 1600 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 15 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 

* 1600 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 6 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 

* 1600 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 3 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 

* 1200 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 30 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 

* 1200 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 15 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 

* 1200 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 6 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 

* 1200 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 3 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 

* 800 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 30 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


*» 800 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 6 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


* 1600 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 30 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


Serie generale - n. 128 
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200 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 6 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


800 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 15 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


200 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 30 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


400 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 3 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


400 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 6 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


400 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 15 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


400 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 30 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


600 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 3 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


600 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 6 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


600 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 15 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


600 mcg pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato 30 pastiglie in blister pvc/aclar-carta/pet 


200mcg blister pvc/aclar/carta/pet/al - 3 cpr orodispersibili 
sublinguali 


200mcg blister pvc/aclar/carta/pet/al - 15 cpr 
orodispersibili sublinguali 


800mcg blister pvc/aclar/carta/pet/al - 3 cpr orodispersibili 
sublinguali 


> ALGHEDON 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - 
ACRAF SPA 
* 100 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 
* 100 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 
* 100 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


* 100 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


> BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. 
+ 1200 mcg film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


* 1200 mcg film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


* 1200 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


* 1200 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


* 1200 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


* 1200 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


* 1200 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


* 1200 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


* 1200 meg film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


* 1200 mcg film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


200 meg film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


200 mcg film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


200 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


200 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


200 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


200 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


200 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


200 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


200 mcg film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


200 mcg film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


400 meg film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


400 meg film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


400 meg film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


400 meg film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


400 meg film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


400 meg film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


400 meg film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


400 meg film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


400 meg film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


400 meg film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


600 mcg film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


800 mcg film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


800 mcg film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


800 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


800 mcg film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


800 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


800 mcg film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


800 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


800 mcg film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


800 mcg film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta 
monodose 


800 mcg film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta 
monodose 


start 200, 400,600,800 mcg film buccale 1 bustina in pan/ 
al/pa/carta monodose per dosaggio 


* start 200,400,600,800 mcg film buccale 1 bustina in pan/al/ 
pet/carta monodose 


DURFENTA 
NOVENTIA PHARMA S.R.L. 


*_ 12 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
* 25 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
*»_ 50 mcg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
*_75 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 


* 100 mcg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 


DUROGESIC 
JANSSEN CILAG S.P.A. 


*_ 12 meg/ora cerotti transdremici 3 cerotti transdermici a 
matrice 

* 100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 

*» 25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 

»_ 50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 


*_ 75 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 


EFFENTORA 

TEVA BV. 

» 100 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 


* 100 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 


+ 200 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 


* 200 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 


» 400 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 


» 400 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 


* 600 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 


* 600 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 


» 800 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 


» 800 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister 
(pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 


FENPATCH 

RATIOPHARM GMBH 

*_ 12 mcg/h cerotti transdermici 2 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*»_ 12 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*»_ 12 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*»_ 12 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*_ 12 mcg/h cerotti transdermici 8 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*_ 12 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

» 12 mcg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

* 12 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*_ 12 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*_ 25 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*» 25 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*» 25 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*_ 25 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*_ 25 mcg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

» 25 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*» 25 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

*_ 50 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


*_ 50 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 
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50 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


50 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

50 mcg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

50 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

50 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

75 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

75 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

75 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

75 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

75 meg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

75 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

75 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

100 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

100 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

100 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

100 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

100 mcg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

100 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 

100 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ 
Idpe/al/surlyn 


> FENTALGON 
ITALFARMACO S.P.A. 


100 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 
25 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 
50 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 
75 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp 


>  FENTANEST 
PFIZER ITALIA S.R.L. 


0,1 mg/2 ml sol iniett 5 fiale 2 ml 


>  FENTANIL HEXAL 
HEXAL S.P.A. 


100 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 

100 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 

100 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 

100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

100 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

100 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


50 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


50 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


50 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


pe/al/pe 


pe/al/pe 


pe/al/pe 


75 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


75 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


75 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


FENTANIL ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


100 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


100 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


100 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


100 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


25 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


25 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


25 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


25 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


50 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


50 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 

+50 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


50 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


75 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


75 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


75 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


75 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft 
paper/pe/al/surlyn 


FENTANYL HAMELN 
HAMELN PHARMA PLUS GMBH 


50 mcg/ml 10 fiale da 10 ml di sol iniett 


50 mcg/ml 5 fiale da 2 ml di sol iniett 


50 mcg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro da 50 ml 


FENTICER 
SANDOZ GMBH 


* 100 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 


100 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 


100 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 


100 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina 
carta/pe/al/pe 


pe/al/pe 


pe/al/pe 


pe/al/pe confezione ospedaliera 


pe/al/pe 


pe/al/pe 


75 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 


75 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 


75 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 


50 mcg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 50 ml 


50 mcg/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro da 50 ml 


100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 


100 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 


100 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 


100 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 


25 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 


25 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


25 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

25 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe confezione ospedaliera 

25 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

50 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe confezione ospedaliera 

50 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 

75 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe confezione odpedaliera 


75 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/ 
pe/al/pe 


FENVEL 
CRINOS S.P.A. 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 


100 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustine 


25 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 
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25 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustine 


25 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


25 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine 


25 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustine 


25 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustine 


25 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


25 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustine 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 


50 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


75 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


75 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


75 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


75 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


75 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotto in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


75 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


75 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


75 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 


75 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con 
chiusura a prova di bambino 


INSTANYL 
TAKEDA PHARMA A/S 


100 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 1.8 ml 1 flacone (10 dosi) 


100 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 2.9 ml 1 flacone (20 dosi) 


100 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 5.0 ml 1 flacone (40 dosi) 


100 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 10 contenitori spray 


100 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 2 contenitori spray 


100 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 6 contenitori spray 
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100 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 8 contenitori spray 


200 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 1.8 ml 1 flacone (10 dosi) 


200 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 2.9 ml 1 flacone (20 dosi) 


200 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - 
flacone(vetro) - 5.0 ml 1 flacone (40 dosi) 


200 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 10 contenitori spray 


200 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 2 contenitori spray 


200 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 6 contenitori spray 


200 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 8 contenitori spray 


50 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) 
-1.8ml 1 flacone (10 dosi) 


50 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) 
-2.9ml 1 flacone (20 dosi) 
50 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) 
-5.0ml 1 flacone (40 dosi) 


50 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 10 contenitori spray 


50 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 2 contenitori spray 


50 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 6 contenitori spray 


50 mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray 
monodose 8 contenitori spray 


MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 


* 100 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 


* 100 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 


100 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 


100 mcg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 


100 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 


100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 


100 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 


100 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 


100 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 


12 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 


12 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 


12 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 


12 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 


12 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 


12 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 


12 meg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 


12 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 


12 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 


25 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 


25 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 


25 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 


25 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 


25 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 


25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 


25 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 


25 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 


25 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 


50 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 


50 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 


50 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 


50 mcg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 


50 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 


50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 


50 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 


50 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 


50 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 


75 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 


75 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 


75 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 


75 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 


75 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 


75 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 


75 mceg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 


75 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 


75 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 


PECFENT 
ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED 


* 100 mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale- 
flacone(vetro)-1,55 ml1 flacone 


100 mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale- 
flacone(vetro)-1,55 ml4 flaconi 


400 mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale- 
flacone(vetro)-1,55 ml1 flacone 


400 mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale- 
flacone(vetro)-1,55 ml4 flaconi 


VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 
ACRAF SPA 


* 133 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister 
pa/al/pve/al 


133 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


133 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


133 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


133 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
pa/al/pve/al 


133 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


133 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


133 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


267 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 


267 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


267 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


267 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


267 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 


267 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


267 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


267 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


400 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 


400 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


400 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


400 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


400 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 


400 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


400 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


400 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


533 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 


533 meg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


533 meg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


533 meg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


533 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 


533 meg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


533 meg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


533 meg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


67 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


67 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 
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67 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


67 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


67 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


67 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


67 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


67 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


800 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 


800 mcg compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


800 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


800 mcg compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


800 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister 
pa/al/pvc/al 


800 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


800 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al 


800 mcg compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/ 
al/pvc/al-pet 


Idromorfone 
> JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 


* 16 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/aclar 


16 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/aclar 


32 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in 
blister pvc/aclar 


4 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


4 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


4 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


4 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


4 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


4 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


4 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


4 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


4 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


4 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


4 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


4 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in 
bliester pvc/aclar/al 


64 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/aclar 


64 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 35 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/aclar 


8 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in 
blister pvc/aclar 


Metadone 


>» ELLEPALMIRON 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTISOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.P.A. 
* 5mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 100ml 
* 5mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 500mI 


* 5mg/ml soluzione orale 3 flaconi in vetro da 100ml 
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Serie generale - n. 128 


EPTADONE 

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.P.A. 

* 1mg/ml sciroppo. flacone da 40 ml 


* 1mg/ml sciroppo. flacone da 80 ml 


10 mg/1 ml sol iniett. 5 fiale da 1 ml 


10 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 
* 20 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 


» 5 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 


METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
* 1mg/mi sol orale 1 flacone 10 ml 

* 1mg/ml sol orale 1 flacone 100 ml 

* 1mg/ml sol orale 1 flacone 20 ml 

* 1mg/mil sol orale 1 flacone 40 ml 

* 1mg/ml sol orale 1 flacone 5 ml 

* 1mg/ml sol orale 1 flacone 60 ml 

* 5 mg/ml sol orale 1 flacone 10 ml 

* 5 mg/ml sol orale 1 flacone 20 ml 

* 5 mg/ml sol orale 1 flacone 5 ml 


* 1mg/ml sol orale 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova 
di bambino 


*_1mg/ml sol orale 1 flacone da 100 ml con chiusura a prova 
di bambino 


* 1mg/ml sol orale 1 flacone da 1000 ml 


*_1mg/ml sol orale 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova 
di bambino 


* 1mg/ml sol orale 1 flacone da 40 ml con chiusura a prova 
di bambino 


* 1 mg/ml sol orale 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova 
di bambino 


* 1mg/ml sol orale 1 flacone da 500 ml 


* 1mg/ml sol orale 1 flacone da 60 ml con chiusura a prova 
di bambino 


«5 mg/ml sol orale 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova 
di bambino 


» 5 mg/ml sol orale 1 flacone da 1000 ml 


«5 mg/ml sol orale 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova 
di bambino 


» 5 mg/ml sol orale 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova 
di bambino 


» 5 mg/ml soluzione orale 1 flacone in pvc da 100 ml con 
chiusura a prova di bambino e bicchierino dosatore 


+ 5 mg/ml soluzione orale 1 flacone in pvc da 60 ml con 
chiusura a prova di bambino e bicchierino dosatore 


MISYO 
INN-FARM D.0.0. 


* 10 mg/ml concentrato per soluzione orale 1 flacone in 
vetro da 100 ml 


* 10 mg/ml concentrato per soluzione orale 1 flacone in 
vetro da 1000 ml 


Morfina 


D) 


MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.P.A. 

* 10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 

* 10 mg/ml sol iniett 5 fiale ml 

* 100 mg/10ml sol iniett 1 fiala da 10 ml 

* 100 mg/10 ml sol iniett 5 fiale da 10 ml 

* 100 mg/5 ml sol iniett 1 fiala 5 ml 

* 100 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 

«20 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 

* 20 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 

* 200 mg/10ml sol iniett 1 fiala da 10 ml 

* 200 mg/10ml sol iniett 5 fiale da 10 ml 

* 50 mg/5 ml sol iniett 1 fiala 5 ml 

*_ 50 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 


MORFINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 

* 10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 

* 10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 

* 100 mg/10ml sol iniett 5 fiale 10 ml 

* 100 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 


* 20 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
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* 20 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
* 200 mg/10 ml sol iniett 5 fiale 10 ml 
* 50 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 


> MORFINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
* 10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


* 20 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 


>»  MSCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
* 10 mg compresse a rilascio prolungato 16 compresse 
* 100 mg compresse a rilascio prolungato 16 compresse 
* 200 mg compresse a rilascio prolungato 16 compresse 
» 30 mg compresse a rilascio prolungato 16 compresse 


* 60 mg compresse a rilascio prolungato 16 compresse 


>. ORAMORPH 
L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 


S.PA. 


* 10 mg/5 ml sol orale 20 contenitori monodose 5 ml 


100 mg/5 ml sol orale 20 contenitori monodose da 5 ml 


2 mg/ml sciroppo flacone 250 ml 


2 mg/ml sciroppo flacone 500 ml 


20 mg/ml sol orale flacone 100 ml + pipetta 


20 mg/ml sol orale flacone 30 ml 


20 mg/ml sol orale flacone contagocce 20 ml 


20 mg/ml sol orale flacone 120 ml 


2 mg/ml sciroppo flacone 100 ml 


30 mg/5 ml sol orale 20 contenitori monodose da 5 ml 


> TWICE 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 
ACRAF SPA 
* 10 mg capsule rigide a rilascio prolungato 16 capsule 
* 100 mg capsule rigide a rilascio prolungato 16 capsule 
» 30 mg capsule rigide a rilascio prolungato 16 capsule 


» 60 mg capsule rigide a rilascio prolungato 16 capsule 


> WIAL 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 
ACRAF SPA 


* 10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale da 1 ml 


Morfina + Atropina 


>  CARDIOSTENOL 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.PA. 


* 10 mg/ml + 0,5 mg/ml sol iniett per uso im 8 fiale da 1 ml 


> MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA 


SOLFATO MONICO 
MONICO S.P.A. 


* 10 mg+0,5 mg/ml sol iniett per uso im 5 fiale 1 ml 


Ossicodone 
>» DALOXY 
ETHYPHARM S.A. 


10mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in 
blister in pvc/al 


10mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in 
blister in pvc/al 


10mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in 
blister in pvc/al 


10mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in 
blister in pvc/al 


10mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in 
blister in pvc/al 


10mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule in 
blister in pvc/al 


10mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in 
blister in pvc/al 


20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in 
blister in pvc/al 


20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in 
blister in pvc/al 


20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in 
blister in pvc/al 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in 
blister in pvc/al 


20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in 
blister in pvc/al 


20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule in 
blister in pvc/al 


20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in 
blister in pvc/al 


40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in 
blister in pvc/al 


40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in 
blister in pvc/al 


40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in 
blister in pvc/al 


40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in 
blister in pvc/al 


40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in 
blister in pvc/al 


40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule in 
blister in pvc/al 


40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in 
blister in pvc/al 


80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in 
blister in pvc/al 


80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in 
blister in pvc/al 


80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in 
blister in pvc/al 


80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in 
blister in pvc/al 


80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in 
blister in pvc/al 


80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule in 
blister in pvc/al 


80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in 
blister in pvc/al 


OSSICODONE ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. 


10 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


20 mg compresse rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


40 mg compresse arrilascio prolungato 28 compresse in 
blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pa-al-pvc-al-pet monodose 


OSSICODONE MOLTENI 

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 
* 10mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 fiala da 20 ml 
* 10mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 4 fiale da 20 ml 
* 10mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 1 ml 
* 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 2 ml 


* 50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 1 ml 


OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 


10 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


10 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


10 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


10 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


10 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


10 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

10 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

20 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

20 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

20 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

20 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

20 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

20 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


5 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 
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Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

80 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

80 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

80 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

80 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

80 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

80 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


>  OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


40 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


40 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 112 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 

40 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

40 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

60 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


60 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


60 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


60 mg compresse a rilascio prolungato 112 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


60 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


60 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


60 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


60 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


60 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


60 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


60 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


60 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


80 mg compresse a rilascio prolungato 112 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


80 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


80 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 


» 5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/al 


5 mg compresse a rilascio prolungato 112 compresse in 
blister pvc/al 


5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/al 


5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/al 


5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/al 


112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister 


112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone 


112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister 


112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone 


112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister 


112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone 


112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister 


112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone 


28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister 


28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone 


28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister 


28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone 


28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister 


28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone 


28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister 


28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone 


56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister 


56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone 


56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister 


56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone 


56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister 


» 56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone 
» 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister 


» 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone 


Ossicodone + Naloxone 


>  OSSICODONE E NALOXONE EG 
EGS.P.A. 
* 10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


*_ 30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


*_ 30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


«30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


«40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


* 40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


»_ 5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


»_5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


*_5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse 
in blister al/pvc/pe/pvdc 


>  OSSICODONE E NALOXONE ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. 
* 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister pa-al-pvc/al-pet 


* 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister pa-al-pvc/al-pet 


* 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister pa-al-pvc/al-pet 


* 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister pa-al-pvc/al-pet 


> OXICODONE E NALOXONE HCS 

HCS BVBA 

* 40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato 28 compresse 
in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 

* 20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato 28 compresse 
in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 

* 40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/carta/al 

* 40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/carta/al 

* 20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/carta/al 

* 20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/carta/al 

* 20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato 56 compresse 
in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 

*_ 40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato 56 compresse 
in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 


* 10 mg/Sml compresse a rilascio prolungato 28 compresse 
in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 


* 10 mg/Sml compresse a rilascio prolungato 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/carta/al 


5-6-2018 Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 128 


10 mg/5ml compresse a rilascio prolungato 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/carta/al 


10 mg/5ml compresse a rilascio prolungato 56 compresse 
in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 


> OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
* 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 10x 


1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
ospedaliera 


5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 14x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 30x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in flacone hdpe 


5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 10.x 
1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
ospedaliera 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 14x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 30x11 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse 
in flacone hdpe 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 10x 
1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
ospedaliera 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 14x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 30x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 50x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in flacone hdpe 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 10x 
1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
ospedaliera 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 100x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 14x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 20x11 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 28x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 30x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 50x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 56x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 60x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in flacone hdpe 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 10x 
1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
ospedaliera 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 14x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 20x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 30.x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 50.x1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 56.x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 
compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in flacone hdpe 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 


* 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) 
compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse 
in blister pvc/al 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/al 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) 
compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 20 
compresse in blister pvc/al 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/al 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/al 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister pvc/al 

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/al 

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/al 

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) 
compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 20 
compresse in blister pvc/al 

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/al 

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/al 

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister pvc/al 

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/al 

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/al 

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) 
compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 20 
compresse in blister pvc/al 

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/al 

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/al 

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister pvc/al 

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/al 

2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/al 

2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 

2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 20 
compresse in blister pvc/al 

2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/al 

2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/al 

2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 

2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 

2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister pvc/al 

2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/al 

2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 100 
(10x10) compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 

15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/al 

15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 

15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 20 
compresse in blister pvc/al 

15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/al 


15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/al 


15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 
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MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 


15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister pvc/al 


15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/al 


15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) 
compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 


15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 10 
compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 14 
compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 20 
compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 30 
compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 50 
compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 56 
compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 60 
compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 98 
compresse in blister pvc/al 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) 
compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 


30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in blister pvc/al 


5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 
compresse in flacone hdpe 


Ossicodone + Paracetamolo 


>» DEPALGOS 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.P.A. 


10 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


10 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


10 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse 


20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
» 5mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
» 5mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


» 5mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse 


Petidina 


> PETIDINA CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO 
S.PA. 


* 100 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


> PETIDINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 


* 100 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


> PETIDINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.E. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


* 100 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


Remifentanil 


>  REMIFENTANIL HOSPIRA 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. 


*» 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


» 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


* 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


>. REMIFENTANIL KABI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 


*» 1mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
1 flaconcino in vetro da 4 ml 


*« 1mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro da 4 ml 


2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
1 flaconcino in vetro da 6 ml 


2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro da 6 ml 


5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
1 flaconcino in vetro da 10 ml 


5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro da 10 ml 


>  REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. 


* 1mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 1 flaconcino in vetro 


1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 10 flaconcini in vetro 


1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 20 flaconcini in vetro 


1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 25 flaconcini in vetro 


1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 5 flaconcini in vetro 


1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 50 flaconcini in vetro 


2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 1 flaconcino in vetro 


2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 10 flaconcini da 5 ml 


2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 20 flaconcini da 5 ml 


2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 25 flaconcini da 5 ml 


2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 5 flaconcini in vetro 


2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 50 flaconcini da 5 ml 


5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 1 flaconcino in vetro 


5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 10 flaconcino in vetro 


5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 20 flaconcini in vetro 


5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 25 flaconcini in vetro 


5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 5 flaconcino in vetro 


5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o 
infusione 50 flaconcini in vetro 


>  REMIFENTANIL TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


*_1mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
1 flaconcino in vetro 


*» 1mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
1 flaconcino in vetro 


2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
1 flaconcino in vetro 


5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 
5 flaconcini in vetro 


>» ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
* 5flaconi 1mg 
* 5 flaconi 2mg 


* 5flaconi5mg 


Sufentanil 

> DISUFEN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - 
ACRAF SPA 


* 50 mcg/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 1 ml 


* 50 mcg/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 5 ml 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


FENTATIENIL 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 
ACRAF SPA 


* 0,05 mg/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 1 ml 
* 0,05 mg/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 20 ml 


* 0,05 mg/ml sol iniett 5 fiale da 5 ml 


SUFENTANIL HAMELN 
HAMELN PHARMA PLUS GMBH 


*_ 5 fiale da 1 ml di sol iniett 50 mcg/ml 
*_ 5 fiale da 20 ml di sol iniett 50 mcg/ml 
*_ 5 fiale da 5 ml di sol iniett 50 mcg/ml 


ZALVISO 
GRUNENTHAL GMBH 
+15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 


cartuccia (cp) - 1600 (2 x 20 cartucce x 40) compresse 
(confezione multipla) 


» 15 mcg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
cartuccia (cp) - 2400 (3 x 20 cartucce x 40) compresse 
(confezione multipla) 

+15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
cartuccia (cp) - 40 (1 cartuccia x 40) compresse 

+15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
cartuccia (cp) - 400 (10 cartucce x 40) compresse 

» 15 mcg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
cartuccia (cp) - 4000 (5 x 20 cartucce x 40) compresse 
(confezione multipla) 


+15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - 
cartuccia (cp) - 800 (20 cartucce x 40) compresse 


Proibiti solo in gara 


S8 


CANNABINOIDI 


Delta-9-Tetraidrocannabinolo (THC) e 
Cannabidiolo (CBD) 


> 


SATIVEX 

GW PHARMA LTD 

* spray per mucosa orale 1 flacone nebulizzatore con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 

+ spray per mucosa orale 1 flacone nebulizzatore con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 

+ spray per mucosa orale 10 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 

*_ spray per mucosa orale 10 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 

* spray per mucosa orale 12 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 

+ spray per mucosa orale 12 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 

+ spray per mucosa orale 2 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 

* spray per mucosa orale 2 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 

* spray per mucosa orale 3 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 

+ spray per mucosa orale 3 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 

+ spray per mucosa orale 4 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 

* spray per mucosa orale 4 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 

* spray per mucosa orale 5 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 

+. spray per mucosa orale 5 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 


+ spray per mucosa orale 6 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 


+ spray per mucosa orale 6 flaconi nebulizzatori con pompa 
dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni 
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GLUCOCORTICOSTEROIDI 


Beclometasone 
>» BECOLEX 
MASTER PHARMA S.R.L. 


» 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato 30 
compresse 


» 5 mg compresse gastroresistenti a rilascioasico prolungato 
10 compresse 


*  sosp rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml 


> BIDICLIN 
PROMEDICA S.R.L. 
*»_ 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato 10 
compresse 


* 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato 30 
compresse 


*  sosp rettale 10 clismi 3 mg in 60ml 


>» CLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
* 3 mg/60 ml sosp rettale 10 contenitori monodose da 60 ml 


» 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato 10 
compresse 


» 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato 30 
compresse 


> KLOSTENAL 
MEDINITALY PHARMA PROGRESS S.R.L. 
» 3mg schiuma rettale 1 flacone 35 ml + 14 cannule rettali 


* 3 mg/60 ml sosp rettale 7 flaconi monodose + cannule 
rettali 


> TOPSTER 
SOFAR S.P.A. 
* 3 mg supposte 10 supposte 
» 3mg sosp rettale 10 flaconi con cannula 


» 42 mg schiuma rettalecontenitore sottopressione + 14 


cannule 
Betametasone 
>» ALBAFLO 


SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA'DI SERVIZIO 
PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


« 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 


* 4mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


> BENTELAN 
ALFASIGMA S.P.A 
* 1,5 mg/2 ml sol iniett 6 fiale 2 ml 
» 0,5 mg compresse effervescenti10 compresse 
» 1 mg compresse effervescenti 10 compresse 


* 4mg/2 ml sol iniett3 fiale 2 ml 


>  BETAMETASONE DOC 
DOC GENERICI SRL 


« 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 


* 4mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


>  BETAMETASONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
* 0,5 mg compressa effervescente 10 compresse 


* 1mg compressa effervescente 10 compresse 


>  BETAMETASONE EG 
EG S.P.A. 
* 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 


* 4mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


>  BETAMETASONE EUROGENERICI 
GENETIC S.P.A. 
* 0,5 mg compressa effervescente 10 
compresse042827016autorizzato 


* 1mg compressa effervescente 10 compresse 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


>  BETAMETASONE L.F.M. 
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


* 4mg/1 ml sol iniett 3 fiale 1 ml 
>» ETASON 
GENETIC S.P.A. 


* 0,5 mg compressa effervescente 10 compresse 


* 1mg compressa effervescente 10 compresse 
IMI BET: 
BF RESEARCH S.R.L. 


* 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 


* 4mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


Budesonide 
> CORTIMENT 
FERRING S.P.A. 


» 9mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


» 9mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


» 9mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 9mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 9mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


* 9mg compresse a rilascio prolungato 80 compresse in 
blister pa/al/pvc/al 


> ENTOCIR 
TILLOTS PHARMA GMBH 
« 3mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule 


» 3mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule 


> INTESTICORT 
DR. FALK PHARMA GMBH 
* 2 mg/dose schiuma rettale 1 contenitore sottopressione in 
al da 14 erogazioni + 14 applicatori in pvc 


« 2 mg/dose schiuma rettale 1 contenitore sottopressione 
in al da 14 erogazioni + 14 applicatori in pvc confezione 
ospedaliera 


* 2mg/dose schiuma rettale 2 contenitori sotto pressione in 
al da 14 erogazioni + 2x14 applicatori in pvc 


» 3mg capsule rigide a rilascio modificato 10 capsule in 
blister al/pvc/pvdc 


» 3mg capsule rigide a rilascio modificato 100 capsule in 
blister al/pvc/pvdc 


» 3mg capsule rigide a rilascio modificato 120 capsule in 
blister al/pvc/pvdc 


« 3mg capsule rigide a rilascio modificato 50 capsule in 
blister al/pvc/pvdc 


« 3mg capsule rigide a rilascio modificato 90 capsule in 
blister al/pvc/pvdc 


>» INTESTICORTMONO 
DR. FALK PHARMA GMBH 
* 9mg granulato gastroresistente 15 bustine in pes/al/pe 
* 9mg granulato gastroresistente 20 bustine in pes/al/pe 
* 9mg granulato gastroresistente 30 bustine in pes/al/pe 
* 9mg granulato gastroresistente 50 bustine in pes/al/pe 


* 9mg granulato gastroresistente 60 bustine in pes/al/pe 


DEFLAZACORT EG 
EGS.PA. 


* 30 mg compresse 10 compresse 


* 6 mg compresse 10 compresse 


DEFLAZACORT FG 
FGS.R.L. 


* 30 mg compresse 10 compresse 


* 6 mg compresse 10 compresse 


DEFLAZACORT IPSO PHARMA 
IPSO PHARMA S.R.L. 


* 30 mg compresse 10 compresse 


* 6 mg compresse 10 compresse 


DEFLAZACORT PHARMEG 
PHARMEG S.R.L. 


* 30 mg compresse 10 compresse 


* 6 mg compresse 10 compresse 


FLANTADIN 
TEOFARMA S.R.L. 


+ 22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone 13 ml 
* 30 mg compresse10 compresse 


* 6 mg compresse10 compresse 


SURRENOL 
EPIFARMA S.R.L 


* 30 mg compresse 10 compresse 


* 6mg compresse 10 compresse 


Cortisone 
>»  CORTONE ACETATO 
TEOFARMA S.R.L. 


* 25 mg compresse20 compresse 


Desametasone 


CAPITAL 
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


» 4mg/1 ml sol iniett 3 fiale 


DECADRON 

FARMACEUTICI CABER S.P.A. 

» 0,5 mg compresse 10 compresse 

» 0,75 mg compresse 10 compresse 

» 2 mg/ml gocce orali, sol 1 flacone da 10 ml 
* 4mg/1 ml sol iniett 3 fiale da 1 ml 

* 4mg/1 ml sol iniett fiala da 1 ml 

* 8mg/2 ml sol iniett 3 fiale da 2 ml 

* 8mg/2 ml sol iniett fiala da 2 ml 


DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI 
ITALIA 

BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 

* 4mg/ml sol iniett 10 fiale 

* 4mg/ml sol iniett 3 fiale 

* 8mg/2mlsol iniett 5 fiale 

* 8mg/2 ml sol iniett 1 fiala 


DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. 

* 4mg/ml sol iniett 3 fiale 1 ml 

* 8mg/2 ml sol iniett 1 fiala 2 ml 

* 4mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale in vetro da 1 ml 


* 8mg/2 ml soluzione iniettabile 10 fiale in vetro da 2 ml 


SOLDESAM 

LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
* 0,2% gocce orali, sol flacone 10 ml 

* 4mg/ml sol iniett 3 fiale 1 ml 


* 8mg/2 ml sol iniett 3 fiale 2 ml 


Deflazacort 


>»  DEFLAN 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
* 22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone 13 ml 
* 22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone 8 ml 
«30 mg compresse10 compresse 


* 6 mg compresse10 compresse 


Fluocinolone + Chetocaina 


PROCTOLYN 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 


* 0,1 mg +10 mg supposte 10 supposte 
* 0,1 mg/g +10 mg/g crema rettale tubo 30 g 


* 0,1 mg/g +10 mg/g crema rettale tubo da 20g 
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Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


Fluocortolone + Cincocaina 
>»  ULTRAPROCT 
BAYERS.PA. 


* supposte12 supposte 


» unguento rettale tubo da 30 g + 1 cannula 


Idrocortisone + Pramoxina 
>». PROCTOFOAM HC 
MEDA PHARMA S.PA. 


* 1% +1% schiuma rettale bomboletta 12 g 


* 1% + 1% schiuma rettale bomboletta 24 g 


Fluocortolone + Lidocaina 
>  DOLOPROCT 
BAYER S.P.A. 
* 1mg/g +20 mg/g crema rettale tubo 10g 
* 1mg/g +20 mg/g crema rettale tubo 159 
* 1mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 30g 


>. SEREKIS 
BAYERS.PA. 


* 1mg +40 mg supposte 10 supposte 
* 1mg +40 mg supposte 120 supposte 


Idrocortisone 
> COLIFOAM 
MEDA PHARMA S.PA. 


* 109/100 g schiuma rettale bombola 20,8 g 


>  FLEBOCORTID RICHTER 
SANOFI-AVENTIS S.P.A. 


* 19/10 ml polvere e solv per sol iniett per uso ev1 flacone 
+1 fiala solv 10 ml 


* 100 mg/2 ml polvere e solv per soluzioni iniettabili da 
nebulizzare o rettale 1 fiala polvere + 1 fiala solv da 2 ml 


* 500 mg/5 ml polvere e solv per sol iniett per uso ev1 
flacone + 1 fiala solv 5 ml 


>»  PLENADREN 
SHIRE SERVICES BVBA 
* 20 mg - compressa a rilascio modificato- uso orale-flacone 
(hdpe) - 50 compresse 


* 5mg- compressa a rilascio modificato- uso orale-flacone 
(hdpe) - 50 compresse 


> PROCTOSEDYL 
BAYER S.P.A. 
» crema rettale tubo 20 g 


* supposte 6 supposte 


> PROCTOSOLL 
ALFASIGMA S.P.A 


» crema rettale tubo da 20g 


>»  RAPICORT 

ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 

* 100 mg polvere e solv per sol iniett per uso ev1 fiala 
polvere + 1 fiala solv 2 ml 

* 100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 
10 fiale polvere + 10 fiale solvente 

* 100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 
fiale polvere + 5 fiale solvente 


Idrocortisone + Benzocaina 
>»  PREPACORTH 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
* 0,5 9/100g+5 g/100 g crema tubo 20 g + cannula 


Idrocortisone + Lidocaina 


>»  EMORRIL 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 


* 19 + 1,5% crema tubo 40 g 


> LIDOCAINA CLORIDRATO 
E IDROCORTISONE ACETATO ZETA 
ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 


* 1,5%/1% crema tubo 309 


> LIDOCAINA CLORIDRATO 
E IDROCORTISONE ACETATO MARCO VITI 
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 


1,5%/1% crema tubo 30g 


Metilprednisolone 


>  DEPOMEDROL 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
« 40 mg/ml sosp iniett 1 fiala da 1 ml 
* 40mg/ml sosp iniett 3 fiale da 1 ml 


> LISAMETHYLE 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO 
LISAPHARMA S.P.A. 
* 120 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml 


* 20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml 


* 40 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 
flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml 


» 500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso 
endovenoso 1 flacone polvere 


>  MEDROL 
FARMA 1000 S.R.L. 


* 4mg compresse 30 compresse 


>  MEDROL 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
«16 mg compresse 20 compresse 
* 4mg compresse 10 compresse 


* 4mg compresse 30 compresse 


>  METILBETASONE 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 


*_80 mg/1,5 ml polvere per sol iniett per uso im 3 fiala 
polvere + 3 fiala solv 1,5 ml 


>  METILPREDNISOLONE HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 
« 1000 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino 
in vetro 


« 1000 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini 
in vetro 


* 125 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in 
vetro 


* 125 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in 
vetro 


* 40 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in 
vetro 


* 40 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in 
vetro 


» 500 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in 
vetro 


* 500 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in 
vetro 


> SOLUMEDROL 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
* 1000 mg/16 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di 
polvere da 1000 mg+ 1 flacone solv da 16 ml 


* 125 mg/2 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone a doppia 
camera da 125 mg/2 ml 


* 2000 mg/32 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di 
polvere da 2000 mg+ 1 flacone solv da 32 ml 


* 40 mg/ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone a doppia 
camera da 40 mg/ml 

* 500 mg/8 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di 
polvere da 500 mg+ fiala solv da 8,ml 


> URBASON 
SANOFI S.P.A. 
* 4mg compresse 10 compresse 
>  URBASON SOLUBILE 
SANOFI S.P.A. 


«20 mg/ml polvere e solv per sol iniett 3 fiale polvere +3 
fiale solv 1 ml 


* 250 mg/5 ml polvere e solv per sol iniett1 fiala polvere +1 
fiala solv 5 ml 

*_ 40 mg/ml polvere e solv per sol iniett1 fiala + 1 fiala solv 
1ml 


Serie generale - n. 128 


Metilprednisolone + Lidocaina 
>»  LIDODEPOMEDROL 
PFIZER ITALIA S.R.L. 


* 40 mg/ml +10 mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 
da 1ml 


*_ 40 mg/ml +10 mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 


da2ml 
* 40 mg/ml +10 mg/ml sospensione iniettabile 3 flaconcini 
da 1ml 
Prednisolone 
> IDELT 


BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 

* 2,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 
«2,5 mg compresse 20 compresse in contenitore ldpe/hdpe 
» 5 mg compresse 20 compresse in contenitore ldpe/hdpe 

» 5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 

» 10 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 

» 10 mg compresse 20 compresse in contenitore Idpe/hdpe 
» 20 mg compresse 20 compresse in contenitore Idpe/hdpe 


* 20 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 
> SINTREDIUS 
DOMPÈ S.P.A. 


* _1mg/ml soluzione orale 10 contenitori in pe da 5 ml 
monodose con cucchiaio dosatore 


Prednisone 


>  DELTACORTENE 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
* 25 mg compresse 10 compresse 
» 5 mg compresse 20 compresse 


» 5 mg compresse10 compresse 


>» LODOTRA 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
» 1 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 
flacone hdpe 


» 1 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 
flacone hdpe 


1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 

flacone hdpe (confezione ospedaliera) 

* 1 mg compresse a rilascio modificato 500 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 

» 2 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 

flacone hdpe 


2 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 

flacone hdpe 

» 2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 

» 2 mg compresse a rilascio modificato 500 compresse in 

flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


5 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 
flacone hdpe 


5 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 
flacone hdpe 


» 5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


» 5 mg compresse a rilascio modificato 500 compresse in 
flacone hdpe (confezione ospedaliera) 


> PREDNISONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
*_5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
» 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


* 25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
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>  PREDNISONE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
* 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
* 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


* 25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


>  PREDNISONE PHARMACARE 
PHARMACARE S.R.L. 
* 25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
* 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
* 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


>  PREDNISONE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
* 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
* 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 
* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


* 25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


>. SPREDIV 
BF RESEARCH S.R.L. 
* 25 mg compresse 10 compresse 
* 5 mg compresse 10 compresse 


«5 mg compresse 20 compresse 


Triamcinolone 
> AFTAB 
ROTTAPHARM S.P.A. 


* 25 mcg compresse 10 compresse 


» 6 compresse buccali muco-adesive 0,025 mg 


> KENACORT 
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 


* 40mg/ ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 


>. TAIOFTAL 
SOOFT ITALIA S.P.A. 


* 80 mg/ml sospensione iniettabile per uso intravitreo 1 
flaconcino da 1 ml 


> TRIACORT 
PHARMATEX ITALIA S.R.L. 
* 40mg/1 ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 


* 80mg/2mlsosp iniett 3 flaconcini da 2 ml 


> TRIAMVIRGI 
FISIOPHARMA S.R.L. 
* 80mg/2 ml sosp iniett 3 flaconcini da 2 ml 
* 40 mg/ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 


* 80 mg/2 ml sospensione iniettabile 5 fiale da 2 ml 


> TRIESENCE 
NOVARTIS FARMA S.P.A. 


* 40mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino in vetro 
monodose da 1 ml 


Triamcinolone + Clorfenamina 


>. DIRAHIST 
TEOFARMA S.R.L. 


» 24 capsule 


Proibiti solo in particolari sport 


P1 
BETABLOCCANTI 
Acebutololo 
>» SECTRAL 
SANOFI S.P.A. 


* 400 mg compresse30 compresse 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


Atenololo 


> ATENOL 
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 


« 100 mg compresse50 compresse 


> ATENOLOLO ABC 
ABC FARMACEUTICI S.P.A. 
» 100 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
» 100 mg compresse rivestite con film 14 compresse rivestite 


* 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse rivestite 


>  ATENOLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
* 100 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
* 100 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
* 25 mg compresse 1000 compresse in flacone hdpe 
* 25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
* 25 mg compresse 5000 compresse in flacone hdpe 
* 25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 50 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 50 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 50 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 50 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 50 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 50 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 50 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 


* 50 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


>  ATENOLOLO ALMUS 
ALMUS S.R.L. 


* 100 mg compresse 42 compresse divisibili 


>  ATENOLOLO ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 


* 100 mg compresse 42 compresse divisibili 


* 100 mg compresse 50 compresse in blister pvc-pvdc/al 


> ATENOLOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - 
ACRAF SPA 
* 100 mg compresse rivestite 50 compresse 


*_ 50 mg compresse rivestite 50 compresse 


> ATENOLOLO DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


* 100 mg compresse 50 compresse 
* 100 mg compresse 14 compresse 


* 100 mg compresse 42 compresse 


>  ATENOLOLO EG 
EGS.PA. 


* 100 mg compresse 50 compresse 
* 50 mg compresse 50 compresse 


* 100 mg compresse 42 compresse in blister pvc/pvdc-al 


>  ATENOLOLO FG 
FGSR.L. 


* 100 mg compresse 42 compresse divisibili 


>  ATENOLOLO GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 


* 100 mg compresse 50 compresse 


>  ATENOLOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
* 100 mg compresse rivestite con film 42 compresse 
* 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse 


*« 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse 


ATENOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. 


* 100 mg compresse 42 compresse 


* 100 mg compresse 50 compresse 


ATENOLOLO PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


* 100 mg compresse 42 compresse 


ATENOLOLO RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 


* 100 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


+ 100 mg compresse rivestite con film 42 compresse in 
blister blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse 


ATENOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


*» 100 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 


SELES BETA 
UCB PHARMA S.P.A. 


* 100 mg compresse 50 compresse 


TENOMAX 
S.F. GROUP S.R.L. 


» astuccio 50 compresse divisibili 100 mg 


TENORMIN 
ASTRAZENECA S.P.A. 


* 100 mg compresse 42 compresse 


» 100 mg compresse blister 14 compresse 


TENSIBLOCK 
EPIFARMA S.R.L 


* 100 mg compresse 42 compresse divisibili 


Atenololo + Clortalidone 
(Anche effetto mascherante) 


> 


ATENIGRON 
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. 


» 125 mg compresse - 28 compresse 


ATENOLOLO CLORTALIDONE DOC 
GENERICI 

DOC GENERICI SRL 

* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


* 50 mg + 12,50 mg compresse 28 compresse 


ATENOLOLO CLORTALIDONE EG 
EGS.P.A. 
* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


ATENOLOLO CLORTALIDONE HEXAL 
HEXAL S.PA. 


» 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


*_ 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


ATENOLOLO CLORTALIDONE 


RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 


* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


ATENOLOLO E CLORTALIDONE MYLAN 
GENERICS 
MYLAN S.PA. 


* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


CARMIAN 
TEOFARMA S.R.L. 


* 30 compresse 


CLORTANOL 
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. 


+ 125 mg compresse30 compresse 
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DIUBE 

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 

* 28 compresse rivestite 


* 28 compresse rivestite 50 mg 


EUPRES 
MEDA PHARMA S.P.A. 


* mite 21 compresse 50 + 25 mg 


* 21 compresse 100 + 25 mg 


IGROSELES 
UCB PHARMA S.P.A. 


* 100 mg + 25 mg compresse28 compresse 


* 50 mg + 12,5 mg compresse28 compresse 


TARGET 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO 
LISAPHARMA S.P.A. 


* 100 mg + 25 mg compresse28 compresse 


TENORETIC 

ASTRAZENECA S.P.A. 

* 100 mg + 25 mg compresse 14 compresse 
* 100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 


*_ 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 


Atenololo + Indapamide 
(Anche effetto mascherante) 


D) 


NORMOPRESS 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 


* 100 mg + 2,5 mg compresse30 compresse divisibili 


Betaxololo 


) 


BETOPTIC 
NOVARTIS FARMA S.P.A 


* 5 mg/ml collirio, sol flacone contagocce 5 ml 
KERLON 
SANOFI S.P.A. 


* 20 mg compresse rivestite 28 compresse 


Bisoprololo 


> 


BISOPROLOLO AHCL 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 


* 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al-al 


10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 


10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
alal 


10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
alal 


10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
alal 


10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
alal 


10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
alal 


10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
alal 


10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
alal 


10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister al-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister al-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister al-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister al-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister al-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister al-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
alal 

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
alal 

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
alal 

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
alal 

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
alal 

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
alal 

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
alal 

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 

5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
alal 


5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/pvdc-al 


BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. 


1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

1,25 mg compresse rivestite con film 10x20 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

1,25 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

1,25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 


1,25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

10 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

3,75 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

3,75 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

3,75 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

3,75 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 
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7,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc-al 


BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA 
ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al-al 


1,25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister al-al 


1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al-al 


1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister al-al 


1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister al-al 


1,25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister al-al 


10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al-al 


10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
alal 


10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
alal 


10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
alal 


10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
alal 


10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
alal 


2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister al-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister al-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister al-al 


2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister al-al 


3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al-al 


3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister al-al 


3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al-al 


3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister al-al 


3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister al-al 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


3,75 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


3,75 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister al-al 


5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
alal 


5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
alal 


5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
alal 


5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
alal 


5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone 
hdpe 


5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
alal 


5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
alal 


7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister al-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister al-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister al-al 


7,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


7,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister al-al 


BISOPROLOLO DOC GENERICS 
DOC GENERICI SRL 

* 1,25 mg compressa 28 compresse 

*. 10 mg compressa 28 compresse 

« 2,5 mg compressa 28 compresse 

«3,75 mg compressa 28 compresse 


» 5 mg compressa 28 compresse 
BISOPROLOLO EG 
EGS.PA. 


«5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone 
hdpe 


5 mg compresse rivestite con film 50 (50 x1) compresse in 
blister monodose pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone 
hdpe 


5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


» 5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


10 mg compresse rivestite con film 50 (50 x1) compresse in 
blister monodose pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone hdpe 


10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


BISOPROLOLO EUROGENERICI 

EGS.P.A. 

» 1,25 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 1,25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«2,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 2,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 2,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 2,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 2,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 2,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 2,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«2,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«2,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 3,75 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 3,75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 3,75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 3,75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 3,75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
»_ 3,75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 3,75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 3,75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


BISOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 


» 10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/al 


» 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/al 
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10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
al/al 


10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
al/al 

10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister al/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister al/al 

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
al/al 

5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
al/al 


> BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN S.PA. 


mg 1,25 compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/al 


mg 1,25 compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/al 

mg 1,25 compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pvc/al 

mg 1,25 compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/al 

mg 1,25 compresse rivestite con film100 compresse in 
flaconi hdpe 

mg 1,25 compresse rivestite con film500 compresse in 
flaconi hdpe 

mg 10 compresse rivestite con film 100 compresse in 
flaconi hdpe 

mg 10 compresse rivestite con film 500 compresse in 
flaconi hdpe 

mg 10 compresse rivestite con film28 compresse in blister 
pvc/al 

mg 10 compresse rivestite con film30 compresse in blister 
pvc/al 

mg 10 compresse rivestite con film84 compresse in blister 
pve/al 

mg 10 compresse rivestite con film90 compresse in blister 
pvc/al 


mg 2,5 compresse rivestite con film 100 compresse in 
flaconi hdpe 


mg 2,5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


mg 2,5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


mg 2,5 compresse rivestite con film 500 compresse in 
flaconi hdpe 


mg 2,5 compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/al 


mg 2,5 compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/al 


mg 3,75 compresse rivestite con film 100 compresse in 
flaconi hdpe 


mg 3,75 compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/al 


mg 3,75 compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/al 


mg 3,75 compresse rivestite con film 500 compresse in 
flaconi hdpe 


mg 3,75 compresse rivestite con film 84 compresse in 
blister pvc/al 


mg 3,75 compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/al 


mg 5 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi 
hdpe 


mg 5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


mg 5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


mg 5 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi 
hdpe 

mg 5 compresse rivestite con film 84 compresse in blister 
pvc/al 


mg 5 compresse rivestite con film 90 compresse in blister 
pvc/al 


mg 7,5 compresse rivestite con film 100 compresse in 
flaconi hdpe 


mg 7,5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


mg 7,5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/al 


mg 7,5 compresse rivestite con film 500 compresse in 
flaconi hdpe 


mg 7,5 compresse rivestite con film84 compresse in blister 
pvc/al 


mg 7,5 compresse rivestite con film90 compresse in blister 
pvc/al 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 

* 1.25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1.25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1.25 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1.25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1.25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1.25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1.25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1.25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


« 1.25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 10 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 2.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 2.5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 2.5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 2.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 2.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 2.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 2.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 2.5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 2.5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 3.75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


» 3.75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 3.75 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 3.75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 3.75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 3.75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*_ 3.75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 3.75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 3.75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 

= 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 

» 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


BISOPROLOLO PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


* 10mg compresse 60 compresse in blister pvc/pctfe/al 
* 5mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 
» 5mg compresse 30 compresse in blister pvc/pctfe/al 
* 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pctfe/al 
* 10mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 

* 10mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc 

* 10mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc 

* 10mg compresse 30 compresse in blister pvc/pctfe/al 
» 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc 

* 10mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 
* 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 
«2,5 compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 

* 2,5 compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 


» 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc 


BISOPROLOLO PENSA PHARMA 

PENSA PHARMA S.P.A. 

* 7,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 

* 1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc 
*_7,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 

» 3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 
» 3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 

» 1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 
* 1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 


» 1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pctfe/al 


BISOPROLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 

» 1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

» 1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

*_ 1,25 mg compresse rivestite con film 10x20 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

* 1,25 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

» 1,25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

» 1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

* 1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

* 1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

«1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

» 1,25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

* 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

* 10 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

* 10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 


» 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 
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Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

3,75 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

3,75 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

3,75 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

3,75 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

7,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

7,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in 
blister opa-al-pvc/al 

7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 

7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 


7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 


* 7,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 


* 7,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister 
opa-al-pvc/al 


BISOPROLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

* 1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 1,25 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


« 1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


1,25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
« 1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


*« 10 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 


10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


10 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 10 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


2,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


2,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 2,5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


2,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 2,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


2,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


2,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 2,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 3,75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
+ 3,75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
*« 3,75 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 3,75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3,75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 3,75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3,75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3,75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


» 10 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


10 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore hdpe 


10 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 10 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


* 10 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 10 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


+ 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
contenitore hdpe 


» 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in eav 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 10 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 10 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


* 10 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 10 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


» 5 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 5 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


* 5 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 5 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


» 5 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 5 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


* 5 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 5 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


» 5 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 5 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


* 5 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 5 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


» 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in eav 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 5 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 5 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


* 5 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 5 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 


BISOPROLOLO ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


«2.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 2.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


» 2.5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


CARDICOR 
FARMA 1000 S.R.L. 


» 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


CARDICOR 

GMM FARMA S.R.L. 

» 28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
» 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


» 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


CARDICOR 
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 


* 1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/al 


+ 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


* 28 compresse in blister pvc/al da 2,5 mg 


CARDICOR 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 


» 28 compresse in blister pvc/al da 3,75 mg 


» 28 compresse in blister pvc/al da 1,25 mg 
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MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


>» CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
* 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 28 compresse in blister pvc/al da 10mg 
* 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
* 28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 30 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
* 30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 30 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
* 30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 50 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
* 50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
* 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
* 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
* 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 90 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
* 90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


* 90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


>»  CONCOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
* 10 mg compresse28 compresse 


* 5 mg compresse 28 compresse 


>  CONGESCOR 
BB FARMA S.R.L. 
* 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


* 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


>  CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
* 100 compresse in blister pvc/al da 1,25 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
* 20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


* 28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


* 28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 30 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 30 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
« 50 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
* 60 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
* 90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 90 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
« 90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


* 90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


CONGESCOR 
FARMA 1000 S.R.L. 


» 28 compresse in blister pvc/al da 2,5 mg 


* 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


CONGESCOR 
FARMAROC S.R.L. 


* ss28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


CONGESCOR 
FARMED S.R.L. 


* 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


CONGESCOR 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 


* 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


« 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


CONGESCOR 
GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH S.R.L. 


* 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


CONGESCOR 
PRICETAG SPA 


* 28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 


CONGESCOR 
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.. 


* 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


PLUSCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 


« 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse rivestite 
con film 


» 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse rivestite 
con film 


SEQUACOR 

DOMPE' PRIMARY S.R.L. 

* 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
* 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


*» 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 

* 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 

* 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 

* 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 

* 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 

* 28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 

» 28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

» 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 

» 28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 

» 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

» 28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 

* 30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 

* 30 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 

* 30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 

* 30 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 

» 50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 

» 50 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

» 50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 

» 50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 

» 50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 

» 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 

*» 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

*_ 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 

* 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 

* 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

» 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 

*» 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 

*» 60 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 

*»_60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 

*_60 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

* 60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 

* 90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 

* 90 compresse in blister pvc/al da 10 mg 

* 90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 

» 90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 

» 90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 

» 90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 

» 1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al/al 

» 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al/al 

»_ 3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al/al 

* 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/al 

» 7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister al/al 

» 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
al/al 


Bisoprololo + Idroclorotiazide 
(Anche effetto mascherante) 


> 


BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE 

MYLAN GENERICS 

MYLAN S.P.A. 

* 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


» 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


»_ 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc-al 


LODOZ 

MERCK SERONO S.P.A. 

* 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/al 


* 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


* 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 
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10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 


10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 


2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 
compresse in blister pvc/al 


2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 


2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 


2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse 
in blister pvc/al 


5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/al 


100 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 


100 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


100 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 


30 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 


30 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


30 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 


50 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 


50 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


50 compresse rivestite con film da,5 mg/6,25 mg 


60 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 


60 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


60 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 


90 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 


90 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 


90 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 


Bisoprololo + Perindopril 


>» COSYREL 
LES LABORATOIRES SERVIER 


10mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 


10mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 


10mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse 
in contenitore pp 


10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore pp 


10mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 


10mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 


10mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 


10mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
contenitore pp 


10mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore pp 


10mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 


5mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 


5mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 


5mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
contenitore pp 


5mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
contenitore pp 


5mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 


5mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
contenitore pp 


5mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
contenitore hdpe 


5mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in 
contenitore pp 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


*  5mg/5mg compresse rivestite con film30 compresse in 
contenitore pp 


*  5mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
contenitore pp 


Carteololo 


>  CARTEABAK 
LABORATOIRES THEA 
* 1%collirio, sol 1 flacone pe da 10 ml 
* 1%collirio, sol 1 flacone pe da 5 ml 
» 2%collirio, sol 1 flacone pe da 10 ml 


* 2%collirio, sol 1 flacone pe da 5 ml 


>» CARTEOL 
S.LEI.S.PA. 


10 mg/ml collirio, soluzione flacone 5 ml 


20 mg/ml collirio, soluzione flacone 5 ml 


10 mg/ml collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 
0,3 ml 


20 mg/ml collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 
0,3 ml 


>  FORTIDOSE 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 


* 1% collirio a rilascio prolungato 30 contenitori monodose 
Idpe da 0,2 ml 


1% collirio a rilascio proolungato 5 contenitori monodose 
in ldpe da 0,2 ml 

2% collirio a rilascio prolungato 30 contenitori monodose 
Idpe da 0,2 ml 


2% collirio a rilascio prolungato 5 contenitori monodose 
Idpe da 0,2 ml 


> FORTINOL 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 


* 1% collirio a rilascio prolungato 1 flacone pe da 3 ml 


» 2% collirio a rilascio prolungato 3 flaconi contagocce pe 


da3ml 
* 2% collirio a rilascio prolungato 1 flacone contagocce pe 
da3ml 
Carvedilolo 
> ACARDEN 


ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
«12,5 mg compresse 28 compresse 
«12,5 mg compresse 56 compresse 
«25 mg compresse 30 compresse 


«25 mg compresse 56 compresse 


6,25 mg compresse 14 compresse 


6,25 mg compresse 28 compresse 


6,25 mg compresse 56 compresse 


>» CARAVEL 
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. 


«25 mg compresse30 compresse 


* 6,25 mg compresse28 compresse 
>  CARVEDILOLO ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 


* 25 mg compresse 30 compresse 


* 6,25 mg compresse 28 compresse 
>  CARVEDILOLO ALFASIGMA 
ALFASIGMA S.P.A 


* 25 mg compresse 30 compresse 


* 6,25 mg compresse 28 compresse 
>  CARVEDILOLO ALMUS 
ALMUS S.R.L. 


* 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


* 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


>»  CARVEDILOLO ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 


* 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


» 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
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CARVEDILOLO ANGELINI 

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - 
ACRAF SPA 

*_ 12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 

* 12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 
+ 12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 

* 12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 

* 12.5 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 
* 12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 

* 12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 

* 12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 

* 12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 

* 12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 

* 12.5 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 
+ 12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 
+ 12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 

+ 12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 

* 12.5 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 

* 12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 

» 12.5 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 
* 25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 

» 25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 

» 25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 

» 25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 

* 25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 

* 25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 

* 25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 

* 25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 

* 25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 

» 25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 

* 25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 

» 25 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 

» 25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 

» 25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 

* 25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 

* 25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 

* 25 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 

* 3.125 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
* 3.125 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 
* 3.125 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 

» 3.125 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 

* 3.125 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 
» 3.125 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 

* 3.125 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 
» 3.125 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 

* 3.125 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 
* 3.125 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 

* 3.125 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 
* 3.125 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 
* 3.125 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 

* 3.125 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 

* 3.125 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 
» 3.125 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 

* 3.125 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 
» 50 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 

» 50 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 

* 50 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 

* 50 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 

» 50 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 

» 50 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 

* 50 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 

* 6.25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 


* 6.25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 


» 6.25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


6.25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


6.25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 


6.25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 


6.25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 


6.25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 


6.25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 


6.25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 


6.25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 


6.25 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 


6.25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 


6.25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 


6.25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 


6.25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


6.25 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 


>  CARVEDILOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 


6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 


6,25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc/al 


25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in 
flacone hdpe 


> CARVEDILOLO DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
* 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


* 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


>  CARVEDILOLO EG 
EG S.P.A. 
* 25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
* 25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


* 25 mg compresse 1000 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 150 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 200 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 250 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 32 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 40 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 400 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 5 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 500 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 1000 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 120 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 150 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 200 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 250 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 40 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 400 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 5 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 500 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


6,25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


CARVEDILOLO GERMED 

GERMED PHARMA S.P.A. 

« 12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
«12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


« 12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3,125 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


3,125 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


6,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


6,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


6,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


6,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL S.P.A. 

* 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 

« 12,5 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/ hd 
«12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


« 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


12,5 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/ hd 


12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 


12,5 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/ hd 


12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 


12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/ hd 


12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 


12,5 mg compresse 50 x1 compresse in blister al/pvc 


12,5 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/ hd 


12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 


12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 


12,5 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/ hd 


12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 


25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 


25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 


25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 


25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 50 x 1 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 


25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 


25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


25 mg compresse 98 x1 compresse in blister al/pvc 


3,125 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 


3,125 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 


3,125 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 


3,125 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 


3,125 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 


3,125 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 


3.125 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


3.125 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


3.125 mg compresse 28compresse in blister al/pvc 


6,25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 


6,25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 


6,25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


6,25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


Serie generale - n. 128 


* 6,25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 
» 6,25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 

» 6,25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 
* 6,25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 

*_ 6,25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 
* 6,25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
«6,25 mg compresse 50 x1 compresse in blister al/pvc 

*_ 6,25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 
* 6,25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 

» 6,25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 

» 6,25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 
» 6,25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 

»_ 6,25 mg compresse 98 x1 compresse in blister al/pvc 

* 3,125 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 

* 3,125 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 

* 3,125 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 

* 3,125 mg compresse 50 x 1 compresse in blister al/pvc 
* 3,125 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 

* 3,125 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 

* 3,125 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 

» 3,125 mg compresse 98 x 1 compresse in blister al/pvc 
» 50 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 
» 50 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 
* 50 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 

* 50 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 

* 50 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 

*_ 50 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 

* 50 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 
» 50 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 

» 50 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 

* 50 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 


* 50 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 


*_ 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc 


12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hdpe 


12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc 


12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 


12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc 


12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hdpe 


12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc 


12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hdpe 


12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc 


12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc 


12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone hdpe 


12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc 


12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hdpe 


12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc 


12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pve 


25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hpde 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc 


25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pve 

25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc 

25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc 

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pve 

25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc 

25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hpde 

25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pve 

25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc 

3,125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone in hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc 

3,125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone in hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc 

3,125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone in hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc 

3,125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone in hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc 

3,125 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone in hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc 

3,125 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone in hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc 

3,125 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone in hpde 

3,125 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc 

3,125 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone in hpde 

6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc 

6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hpde 

6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hpde 

6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc 

6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hpde 

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc 

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hpde 

6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc 

6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hpde 

6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc 


6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone hpde 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc 


6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hpde 


6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc 


6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hpde 


6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc 


CARVEDILOLO PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


* 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


* 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


CARVEDILOLO PFIZER 
PFIZER ITALIA S.R.L. 


25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 


25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 


25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 


25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 


25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 


25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 


25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister 
pvc/pe/pvdc-al 


6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


6,25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in 
flacone hdpe 


6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc-al 


CARVEDILOLO RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 


* 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


«6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. 


» 12.5 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


12.5 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al-ospedaliera 


12.5 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


12.5 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


12.5 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


12.5 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


12.5 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al-ospedaliera 


12.5 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al-ospedaliera 


* 25 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


* 25 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


» 25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al-ospedaliera 


» 25 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


* 25 mg compresse30 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


» 3.125 mg compresse 100 compresse in blister bianco 
opaco pvc/pvdc/al 


» 3.125 mg compresse 100 compresse in blister bianco 
opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 


* 3.125 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


» 3.125 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


» 3.125 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al-ospedaliera 


» 3.125 mg compresse 50 compresse in blister bianco 
opacopvc/pvdc/al 


* 6.25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


* 6.25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al-ospedaliera 


» 6.25 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


» 6.25 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


* 6.25 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


* 6.25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


* 6.25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al-ospedaliera 


» 6.25 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco 
pvc/pvdc/al 


CARVEDILOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 

* 25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 10 compresse in contenitore hpde 

*» 25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 100 compresse in contenitore hpde 


» 25 mg compresse 100 x 1 compresse in blister opa/al/ 
pvc/al 


* 25 mg compresse 120 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 120 compresse in contenitore hpde 

» 25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 14 compresse in contenitore hpde 

*» 25 mg compresse 250 compresse in blister opa/al/pvc/al 
* 25 mg compresse 250 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
* 25 mg compresse 28 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
* 25 mg compresse 30 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 32 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 32 compresse in contenitore hpde 

» 25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 50 compresse in contenitore hpde 

» 25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 56 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
* 25 mg compresse 60 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 

* 25 mg compresse 7 compresse in contenitore hpde 

* 25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
» 25 mg compresse 98 compresse in contenitore hpde 

* 6,25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
» 6,25 mg compresse 10 compresse in contenitore hpde 


*_ 6,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


» 6,25 mg compresse 100 compresse in contenitore hpde 
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6,25 mg compresse 100 x1 compresse in blister opa/al/ 
pvc/ al 


6,25 mg compresse 120 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


6,25 mg compresse 120 compresse in contenitore hpde 


6,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


6,25 mg compresse 14 compresse in contenitore hpde 


6,25 mg compresse 250 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


6,25 mg compresse 250 compresse in contenitore hpde 


6,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


6,25 mg compresse 28 compresse in contenitore hpde 


6,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


6,25 mg compresse 32 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


6,25 mg compresse 32 compresse in contenitore hpde 


6,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


6,25 mg compresse 50 compresse in contenitore hpde 


6,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


6,25 mg compresse 56 compresse in contenitore hpde 


6,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


6,25 mg compresse 60 compresse in contenitore hpde 


6,25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


6,25 mg compresse 7 compresse in contenitore hpde 


6,25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 


6,25 mg compresse 98 compresse in contenitore hpde 


6,25 mg compresse 30 compresse in contenitore hpde 


CARVEDILOLO TECNIGEN 
TECNIGEN S.R.L. 


* 25 mg compresse30 compresse divisibili 


* 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister 
pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 
pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister 
pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister 
pve/al 


25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister 
pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister 
pve/al 


25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hdpe 


25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister 
pvc/al 


25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hdpe 


6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/al 


6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
flacone hdpe 


6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/al 


6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
flacone hdpe 


6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/al 


6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
flacone hdpe 


6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/al 


6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
flacone hdpe 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/al 


6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/al 


6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
flacone hdpe 


6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/al 


6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
flacone hdpe 


6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/al 


6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
flacone hdpe 


CARVIPRESS 
VISUFARMA S.P.A. 


«12,5 mg compresse 28 compresse 


«12,5 mg compresse 56 compresse 


25 mg compresse 30 compresse 


25 mg compresse 56 compresse 


3,125 mg compresse 28 compresse 


50 mg compresse 15 compresse 


6,25 mg compresse 14 compresse 


6,25 mg compresse 28 compresse 


6,25 mg compresse 56 compresse 


COLVER 
LA FARMOCHIMICA ITALIANA S.R.L. 
» 25 mg compresse .30 compresse divisibili 


* 6,25 mg compresse ,28 compresse divisibili 


CURCIX 

SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER 
L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 

* 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


* 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 


DILATREND 

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
* 12,5 compresse 56 compresse 

«12,5 mg compresse 28 compresse 
«25 mg compresse 30 compresse 


«25 mg compresse 56 compresse 


6,25 mg compresse 14 compresse 


6,25 mg compresse 28 compresse 


6,25 mg compresse 56 compresse 
DILATREND 

BB FARMA S.R.L. 

* 25 mg compresse 30 compresse 
DILATREND 

PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 


* 6,25 mg compresse 28 compresse 


* 25 mg compresse 30 compresse 
DILATREND 

FARMA 1000 S.R.L. 

* 25 mg compresse 30 compresse 
DILATREND 

MEDIFARM S.R.L. 

* 25 mg compresse 30 compresse 
DILATREND 

GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 
* 25 mg compresse 30 compresse 
DILATREND 

FARMAROC S.R.L. 

* 25 mg compresse 30 compresse 
DILATREND 

GMM FARMA S.R.L. 


* 25 mg compresse 30 compresse 


Serie generale - n. 128 


>. OMERIA 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 


+ 25 mg compresse 30 compresse divisibili 


* 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
>». TRAKOR 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 


+ 25 mg compresse 30 compresse 


* 6,25 mg compresse 28 compresse 


Carvedilolo + Ivabradina 


> CARIVALAN 

LES LABORATOIRES SERVIER 

* 6,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

»_ 6,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*_ 25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

»_ 6,25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 112 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

»_ 6,25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 6,25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*_ 6,25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*_ 12,5 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*_ 6,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*_ 6,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 6,25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*_12,5 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*_ 12,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*_ 12,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 6,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

» 12,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 12,5 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 112 
compresse in blister pvc/pvdc/al 

*_ 12,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 25 mg/5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

*_ 12,5 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

*_12,5 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 

* 25 mg/5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

* 25 mg/5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

*» 25 mg/5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

*» 25 mg/5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 

* 12,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister pvc/pvdc/al 


Celiprololo 
>» CORDIAX 
CRINOS S.PA. 


* 200 mg compresse rivestite 28 compresse 
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Esmololo 
>  BREVIBLOC 
BAXTER S.P.A. 


* 10 mg/ml sol per infusione sacca da 250 ml 


* 100 mg/10 ml sol per infusione 5 flaconcini 10 ml 


>»  ESMOCARD 
ORPHA-DEVEL HANDELS UND VERTRIEBS GMBH 


* 2500 mg polvere per concentrato per soluzione per 
infusione 1 fiala in vetro 


* 100 mg/ 10 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro 
da 10ml 


>  ESMOLOLO CLORIDRATO HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 


* 10mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro da 
10m 


Labetalolo 
> LABETALOLO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 


* 5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione 5 fiale in vetro 
da 20ml 


>  TRANDATE 
TEOFARMA S.R.L. 
* 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
* 200 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


* 5 mg/ml sol iniett per uso ev 1 fiala da 20 ml 


Labetalolo + Clortalidone 
(Anche effetto mascherante) 


> TRANDIUR 
TEOFARMA S.R.L. 


* 200 mg + 20 mg compresse rivestite con film 30 
compresse 


Landiololo 


>  LANDIOBLOC 
AMOMED PHARMA GMBH 


* 20mg/2ml concentrato per soluzione iniettabile 5 fiale 
in vetro 


* 600 mg polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino 


in vetro 
Levobunololo 
>». VISTAGAN 
ALLERGAN S.P.A. 


* 5 mg/ml collirio, sol 60 contenitori monodose da 0,4 ml 


* 5 mg/ml collirio, sol flacone 5 ml 


Metoprololo 


> LOPRESOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
* 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse a 
rilascio prolungato 


>»  METOPROLOLO ACCORD 

ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

* 100 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 100 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


>  METOPROLOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - 
ACRAF SPA 
* 100 mg compresse 30 compresse 


+ 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


METOPROLOLO AUROBINDO 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

* 100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


« 100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


» 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
flacone hdpe 


« 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in 
flacone hdpe 


» 100 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


* 100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in 
blister pvc/pvdc/al 


METOPROLOLO DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 

* 100 mg compresse 30 compresse 

* 100 mg compresse 100 compresse 


* 100 mg compresse 50 compresse 


METOPROLOLO EG 

EGS.PA. 

* 100 mg compresse 100 compresse 

* 100 mg compresse 30 compresse 

* 100 mg compresse 50 compresse 

* 200 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse 


METOPROLOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
* 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse 


* 100 mg compresse30 compresse 


METOPROLOLO KRKA 

KRKA D.D. NOVO MESTO 

* 100 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 100 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


«100 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


«100 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 100 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 100 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


«100 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


«100 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 100 mg compresse a rilascio prolungato 84 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 100 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


«100 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


«200 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


«200 mg compresse a rilascio prolungato 84 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 
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* 200 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 25 mg compresse a rilascio prolungato10 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 25 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 25 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 25 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

* 25 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 25 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 25 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 25 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 

* 25 mg compresse a rilascio prolungato 84 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


* 25 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


» 25 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in 
blister pvc/pe/pvdc/al 


> SELOKEN 
ASTRAZENECA S.P.A. 
* 100 mg compresse 50 compresse 
*_1 mg/ml sol iniett per uso ev 5 fiale 5 ml 


* 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse 


Metoprololo + Clortalidone 
(Anche effetto mascherante) 


>» IGROTON LOPRESOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 


+ 25 mg + 200 mg compresse a rilascio prolungato 28 
compresse 


Metoprololo + Ivabradina 


>». IMPLICOR 

LES LABORATOIRES SERVIER 

* 50mg/5mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 

» 50mg/5mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 

» 50mg/5mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 

* 50mg/5mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 

* 50mg/5mg compresse rivestite con film 112 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 

*»_ 50mg/7,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 

» 50mg/7,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 

* 50mg/7,5mg compresse rivestite con film 112 compresse 
in blister in flacone hdpe 

* 50mg/7,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 

» 50mg/7,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/pvdc/al confezione calendario 


Nadololo 
>  NADOLOLO SANOFI 
SANOFI S.P.A. 


* 80 mg compresse 30 compresse 


Nebivololo 


>» LOBIVON 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
» 28 compresse 5 mg 


>» NEBILOX 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 


» 28 compresse 5 mg 
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>»  NEBISCON 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 


*» 5 mg compresse 28 compresse divisibili 


>  NEBIVOLOLO ABC 
PHARMACARE S.R.L. 


*» 5 mg compresse 28 compresse divisibili 


>  NEBIVOLOLO ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 
* 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 
* 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
*» 5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe 
* 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 
*» 5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe 
* 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 
* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
* 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 
* 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 


* 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
confezione ospedaliera 


» 5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 


* 5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 
confezione ospedaliera 


* 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 

» 5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 
* 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 

* 5 mg compresse 60 compresse in contenitore hdpe 
* 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 

* 5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 
* 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 


» 5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 


>  NEBIVOLOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - 
ACRAF SPA 
* 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 10 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 100 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 14 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 20 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 28 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 30 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 50 compresse in flacone pe 
» 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
= 5 mg compresse 500 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 56 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 60 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 7 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 84 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 90 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


» 5 mg compresse 98 compresse in flacone pe 


>  NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
* 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 
* 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 


* 5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe 


5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
confezione ospedaliera 


5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 


5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 
confezione ospedaliera 


5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 60 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 


NEBIVOLOLO DOC 
DOC GENERICI SRL 


5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 


NEBIVOLOLO EG 
EGS.PA. 


5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 30;compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


NEBIVOLOLO GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 


5 mg compresse 28 compresse divisibili 


NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. 


5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 

5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 

5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 

5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 

5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 

5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 

5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 

5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 

5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 

5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 

5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 


5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 
MYLAN S.PA. 


5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 

5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 


5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 


» 5 mg compresse 500 (10x50) compresse in blister pvc/al 
confezione ospedaliera 


» 5 mg compresse 500 (10x50) compresse in contenitore 
hdpe confezione ospedaliera 


» 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 

» 5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 
»_5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 

» 5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 
» 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 

» 5 mg compresse 60 compresse in contenitore hdpe 
» 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 

» 5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 

» 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 


» 5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 


NEBIVOLOLO PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 
» 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 


* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 


NEBIVOLOLO RANBAXY 

RANBAXY ITALIA S.P.A. 

* 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
» 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
» 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
» 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
» 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
» 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
» 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
» 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


NEBIVOLOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 


* 5 mg compresse 28 compresse divisibili 


NEBIVOLOLO SANDOZ 

SANDOZ S.P.A. 

* 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 10 compresse in flacone pe 

» 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 100 compresse in flacone pe 
* 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 14 compresse in flacone pe 

» 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 
«5 mg compresse 20 compresse in flacone pe 

» 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 28 compresse in flacone pe 

» 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 30 compresse in flacone pe 

* 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
+5 mg compresse 50 compresse in flacone pe 

» 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 500 compresse in flacone pe 
» 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 56 compresse in flacone pe 

=» 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 
» 5 mg compresse 60 compresse in flacone pe 

» 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 
* 5 mg compresse 7 compresse in flacone pe 

» 5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/al 
«5 mg compresse 84 compresse in flacone pe 

» 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 
«5 mg compresse 90 compresse in flacone pe 

» 5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


» 5 mg compresse 98 compresse in flacone pe 


NEBIVOLOLO TECNIGEN 

TECNIGEN S.R.L. 

» 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
» 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
» 5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


» 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
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* 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

* 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
» 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 5 mg compresse 50 compresse in blister monodose pvc/ 
pvdc/al confezione ospedaliera 


* 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
* 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 5 mg compresse 8 compresse in blister pvc/pvdc/al 

* 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


* 5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


NEBIVOLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

* 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
* 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


* 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


NOBISTAR 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURG S.A. 


* 5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
* 5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
* 5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
* 5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
* 5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
* 5 mg compresse 500 compresse in blister al/pvc 
* 5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
* 5 mg compresse 7 compresse in blister al/pvc 


* 5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc 


Nebivololo + Idroclorotiazide 
(Anche effetto mascherante) 


> 


ALONEB 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 

LUXEMBOURG S.A. 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


KLORALATA 
SIGILLATA LIMITED 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


LOBIDIUR 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURG S.A. 


* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE 
DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 


* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. 


* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


»_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


*_5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


*_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


»_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


»_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


*_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


»_ 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


» 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


*_5 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


*_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


»_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


»_ 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


*_5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/al 


NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

»_ 5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

*»_ 5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

» 5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

» 5mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

*» 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

» 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

*» 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

» 5mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

» 5mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

» 5mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


» 5mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


* 5mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


* _5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


* 5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


*  5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 5mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 5mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


*  5mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 5mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 5mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


*  5mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


*  5mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


* _5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pvc/aclar/al 


* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


* 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


*  5mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


*  5mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


*  5mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


*_ 5mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


*  5mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 


> NEFNIKLEFI 
SIGILLATA LIMITED 
* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 


* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 


> NOBIZIDE 

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 

LUXEMBOURG S.A. 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pp/coc/pp/al 


>»  NIVOLONCOMBO 

MYLAN S.P.A. 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister pvc/aclar/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in 
blister opa/al/pvc/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

« 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse 
in blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in 
blister pvc/aclar/al 

* 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
in blister opa/al/pvc/al 


Pindololo 
> VISKEN 
TEOFARMA S.R.L. 


* 5 mg compresse30 compresse 


Propranololo 
>  HEMANGIOL 
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 
» 3,75mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro) 


120 ml + siringa (pp) - 1 flacone 


>. INDERAL 
ASTRAZENECA S.P.A. 


«40 mg compresse 30 compresse 


* 40 mg compresse 50 compresse 


Sotalolo 
>»  RYTMOBETA 
BGP PRODUCTS S.R.L. 


* 160 mg compresse 20 compresse 
* 160 mg compresse 50 compresse 
* 80 mg compresse 20 compresse 


* 80 mg compresse 50 compresse 


> SOTALEX 
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 


* 80 mg compresse 40 compresse 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


SOTALOLO ANGELINI 

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - 
ACRAF SPA 

* 160 mg compresse 40 compresse 


* 80 mg compresse 40 compresse 


SOTALOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
* 160 mg compresse40 compresse 


* 80 mg compresse40 compresse 


SOTALOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 

* 100 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
+ 100 compresse da 80 mg in flacone ppe 

* 20 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
» 20 compresse da 80 mg in flacone ppe 

» 28 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
» 28 compresse da 80 mg in flacone ppe 

* 30 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 


» 30 compresse da 80 mg in flacone ppe 


300 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 


300 compresse da 80 mg in flacone ppe 


40 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 


40 compresse da 80 mg in flacone ppe 


50 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 


50 compresse da 80 mg in flacone ppe 
» 60 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
» 60 compresse da 80 mg in flacone ppe 


» 90 compresse da 80 mg in blister pvc/al 


SOTALOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

» 1 astuccio da 100 compresse da 80 mg 

» 1 astuccio da 20 compresse da 80 mg 

» 1 astuccio da 28 compresse da 80 mg 

»* 1 astuccio da 30 compresse da 80 mg 

* 1 astuccio da 40 compresse da 80 mg 

* 1 astuccio da 50 compresse da 80 mg 

* 1 astuccio da 50 compresse in blister eav da 80 mg 


+ 1 astuccio da 60 compresse da 80 mg 


Timololo 


D) 


BLOCADREN 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO 
TERAPEUTICHE S.R.L. 


* 40 compresse 10 mg 


CUSIMOLOL 
NOVARTIS FARMA S.P.A. 


«2,5 mg/ml collirio, soluzione flacone da 5 ml 


» 5 mg/ml collirio, soluzione flacone da 5 ml 


DROPTIMOL 
FARMIGEA S.P.A. 
*_0,25% collirio, sol 25 contenitori monodose da 0,2 ml 
* 0,25% collirio, sol flacone 5 ml 
0,5% collirio, sol 25 contenitori monodose da 0,2 ml 


0,5% collirio, sol flacone 5 ml 
IALUTIM 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
* 0,5 % collirio, sol 20 contenitori monodose 0,35 ml 
TIMOD 
VISUFARMA S.P.A. 


» 2,5 mg/ml collirio, sol flacone da 5 ml 

* 5 mg/ml collirio, sol flacone da 5 ml 

TIMOGEL 

FARMA 1000 S.R.L. 

*_1mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 


04g 


TIMOGEL 
LABORATOIRES THEA 


* 1mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 
04g 


5-6-2018 


>. TIMOGEL 
MEDIFARM S.R.L. 
* 1mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 
04g 
> TIMOGEL 


PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 


* 1mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 
04g 


> TIMOLABAK 
THEA FARMA S.P.A. 
* 0,25% collirio, sol flacone da 5 ml 


* 0,50 % collirio, sol flacone da 5 ml 


> TIMOLOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 
ACRAF SPA 
* 0,25% collirio,sol flacone da 5 ml 


* 0,50% collirio,sol flacone da 5 ml 


> TIMOPTOL 

SANTEN ITALY SRL 

* 0,25% collirio, sol flacone 5 ml con dosatore oftalmico 
ocumeter plus 

* 0,50% collirio, sol flacone 5 ml con dosatore oftalmico 
ocumeter plus 

» xe 0,25% collirio a rilascio prolungato flacone 2,5 ml con 
dosatore oftalmico ocumeter plus 

» xe 0,50% collirio a rilascio prolungato flacone 2,5 ml con 
dosatore oftalmico ocumeter plus 


Timololo + Bimatoprost 


>  BIMATOPROST E TIMOLOLO EG 
EG S.P.A. 
*_0,3mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 1 flacone Idpe da 3 
ml con contagocce 


*_0,3mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi ldpe da 3 
ml con contagocce 


>  BIMATOPROST E TIMOLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
*_0,3mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 1 flacone Idpe da 3 
ml con contagocce 


*_0,3mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi Idpe da 3 
ml con contagocce 


>»  GANFORT 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 


* 300 mcg/ml +5 mg/ml collirio sol uso oftalimco flacone 
Idpe 3 ml (300 mcg/ml +5 mg/ml) 3 flaconi 

* 300 mcg/ml +5 mg/ml collirio sol uso oftalmico flacone 
Idpe 3 ml (300 meg/ml +5 mg/ml) 1 flacone 

* 300 mcg/ml / 5mg/ml collirio,soluzione- uso oftalmico- 
contenitori monodose (ldpe) 0,4 ml - 30 contenitori 
monodose (Idpe) 

* 300 mcg/ml / 5mg/ml collirio,soluzione- uso oftalmico- 
contenitori monodose (ldpe) 0,4 ml - 5 contenitori 
monodose (ldpe) 

* 300 mcg/ml / 5mg/ml collirio,soluzione- uso oftalmico- 
contenitori monodose (Idpe) 0,4 ml - 90 contenitori 
monodose (Idpe) 


Timololo + Brimonidina 


>» BETACLAR 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 
ACRAF SPA 
* 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe da 5 ml 
* 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe da 5 ml 
* 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi Idpe da 5 ml 


>  BRIMOCOMB 
DOC GENERICI SRL 


* 2mg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 1x5 ml in flacone ldpe 
* 2mg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 3x5 ml in flacone Idpe 


* 2mg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 6x5 ml in flacone Idpe 


>  BRIMONIDINA E TIMOLOLO EG 
EGS.PA. 


* 2mg/ml +5mg/ml collirio, soluzione 1x5 ml in flacone Idpe 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI 


« 2mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 3x5 ml in flacone Idpe 


* 2mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 6x5 ml in flacone Idpe 


>  BRIMONIDINA E TIMOLOLO MYLAN 
MYLAN S.PA. 


* 2mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 3x5 ml in flacone Idpe 
* 2mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 6x5 ml in flacone Idpe 


* 2mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 1x5 ml in flacone Idpe 


>»  COMBIGAN 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 


» 0,2% +0,5% collirio, sol 3 flaconi ldpe bianchi da 5 ml 


* 0,2% + 0,5% collirio, sol flacone Idpe bianco da 5 ml 


Timololo + Brinzolamide 


> AZARGA 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
* 10 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sospensione- uso oftalmico- 
flacone (pe) 5 ml 3 flaconi 


« 10 mg/ml +5 mg/ml collirio, sospensione- uso oftalmico- 
flacone (pe) 5 ml 1 flacone 


Timololo + Dorzolamide 


> COSOPT 
SANTEN ITALY SRL 
* collirio sol 2%+0,5% 1 flacone 5 ml con dosatore octomer 
plus 


* collirio sol 2%+0,5% 3 flaconi 5 ml con dosatore octomer 
plus 


* collirio sol 2%+0,5% 6 flaconi 5 ml con dosatore octomer 
plus 


>» DORLEDE 
HEXAL S.P.A. 


* 20 mg/ml+5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone in Idpe 
da5ml 

* 20 mg/ml+5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi in Idpe 
da5ml 


20 mg/ml+5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi in Idpe 
da5ml 


>  DORTOZ 
GENETIC S.P.A. 
* 2% + 0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml 


* 2% + 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 
0,166 ml 


>  DORZAMOX 
DOC GENERICI SRL 
* 20 mg/ml +5 mg/mi collirio, sol 1 flacone da 5 ml inmdpe 
* 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml in mdpe 


* 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml in mdpe 


>  DORZOLAMIDE E TIMOLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
«20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml 
« 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml 


* 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml 


>  DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG 
EGS.PA. 
* 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml in mdpe 
con contagocce 


* 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml in mdpe 
con contagocce 


* 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml in mdpe 
con contagocce 


>  DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN 
GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
* 20 mg/ml+5 mg/ml sol collirio 1 flacone in mdpe da 5 ml 
* 20 mg/ml+5 mg/ml sol collirio 3 flaconi in mdpe da 5 ml 


* 20 mg/ml+5 mg/ml sol collirio 6 flaconi in mdpe da 5 ml 
>  DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 


* 20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml in mdpe 
* 20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml in mdpe 


* 20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml in mdpe 
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DORZOLAMIDE TIMOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 

«20 mg/ml+5 mg/mi collirio sol 1 flacone in Idpe da 5 ml 
* 20 mg/ml+5 mg/m collirio sol 3 flaconi in Idpe da 5 ml 


* 20 mg/ml+5 mg/ml collirio sol 6 flaconi in Idpe da 5 ml 


DORZOLAMIDE/TIMOLOLO TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

+20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe da 5 ml 

*_ 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 2 flaconi in Idpe da 5 ml 
* 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in Idpe da 5 ml 


*_ 20 mg/ml +5 mg/ml collirio sol 6 flaconi in ldpe da 5 ml 


DUOKOPT 
LABORATOIRES THEA 


*_ 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi in hdpe 
da5ml 


* 20 mg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone in hdpe 
daSml 


*_20 mg/ml +5 mg/ml collirio,soluzione 2 flaconi in hdpe 
da 10ml 


*_20 mg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone in hdpe 
da 10ml 


TIDOCOMB 
GENETIC S.P.A. 


* 2%+0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 
0,166 ml 


ZITODOR 
VISUFARMA S.P.A. 


* 2%+0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 
0,166 ml 


* 2% +0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml 


Timololo + Latanoprost 


> 


DROPLACOMB 

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 

ACRAF SPA 

*_ 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio soluzione 1 flacone in Idpe 
da 2,5 ml 


*_50 mcg/ml +5 mg/ml collirio soluzione 3 flacone in Idpe 
da 2,5 ml 


*_50 mcg/ml +5 mg/ml collirio soluzione 6 flaconi in Idpe 
da 2,5 ml 


ECUTOL 

ECUPHARMA S.R.L. 

* 0,05 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone 
contagocce in ldpe da 2,5 ml 


* 0,05 mg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi 
contagocce in ldpe da 2,5 ml 


* 0,05 mg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi 
contagocce in ldpe da 2,5 ml 


IMOLAST 
GENETIC S.P.A. 
* 0,005%+0,5% collirio, sol 1 flacone da 2,5% 


*_0,005%+0,5% collirio, sol 30 contenitori mondose da 0,1 ml 


LATAFIX 

DOC GENERICI SRL 

*_50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe 2,5 ml 
* 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi ldpe 2,5 ml 


*_50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi ldpe 2,5 ml 


LATANOPROST E TIMOLOLO AUROBINDO 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 

* 0,05 mg/ml + 5.0 mg/ml collirio sol 1 flacone da 2,5 ml 
in ldpe 

* 0,05 mg/ml + 5.0 mg/ml collirio sol 3 flaconi da 2,5 ml in 
ldpe 

* 0,05 mg/ml + 5.0 mg/m collirio sol 6 flaconi da 2,5 ml in 
Idpe 


LATANOPROST E TIMOLOLO EG 
EGS.PA. 


*_50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe 2,5 ml 


*_50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi ldpe 2,5 ml 


*_50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi ldpe 2,5 ml 
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>  LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN 
MYLAN S.PA. 


* 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone 
contagocce in ldpe da 2,5 ml 


* 50 mcg/ml +5 mg/m collirio, soluzione 3 flaconi 
contagocce in ldpe da 2,5 ml 


* 50 mcg/ml +5 mg/m collirio, soluzione 6 flaconi 
contagocce in ldpe da 2,5 ml 


>»  LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN 
GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe 2,5 ml 
* 50 mcg/ml + 5 mg/m collirio, sol 3 flaconi Idpe 2,5 ml 


* 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi Idpe 2,5 ml 


>  LATANOPROST E TIMOLOLO PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 


* 50 mcg/ml + 5 mg/m collirio, soluzione 1 flacone in Idpe 
da2,5ml 


>  LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER 
PFIZER ITALIA S.R.L. 


* 50 mcg/ml + 5 mg/m collirio, sol 1 flacone in Idpe da 
25m 


* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in ldpe da 2,5 ml 


* 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi in Idpe da 2,5 ml 


>  LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 


* 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in cinque flaconi 
da5ml 

» 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in dieci flaconi 
da5ml 

* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in dodici flaconi 
da5ml 

* 50 mcg/ml + 5 mg/m collirio, sol 2,5 ml in due flaconi 
da5ml 

* 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in nove flaconi 
da5ml 

» 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in otto flaconi 
da5ml 

*_ 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in quattro flaconi 
da5ml 


* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in sei flaconi da 
5ml 


* 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in sette flaconi 
da5ml 


» 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in tre flaconi da 
5ml 


* 50 mcg/ml + 5 mg/m collirio, sol 2,5 ml in un flacone da 
5ml 


LATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA 

TEVA ITALIA S.R.L. 

« 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe da 2,5 ml 
con contagocce 


* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe da 2,5 ml 
con contagocce 


* 50 mcg/ml + 5 mg/m collirio, sol 6 flaconi Idpe da 2,5 ml 
con contagocce 


LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 

ZENTIVA ITALIA S.R.L. 

* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone in Idpe da 2,5 
ml con contagocce 


*« 50 mcg/ml +5 mg/m collirio, sol 12 flaconi in Idpe da 2,5 
ml con contagocce 


* 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in Idpe da 2,5 ml 
con contagocce 


* 50 mcg/ml + 5 mg/m collirio, sol 4 flaconi in Idpe da 2,5 ml 
con contagocce 


* 50 mcg/ml + 5 mg/m collirio, sol 6 flaconi in ldpe da 2,5 ml 
con contagocce 


* 50 mcg/ml +5 mg/ml collirio, sol 8 flaconi in Idpe da 2,5 ml 
con contagocce 


LATATIM 
S.LEI. S.P.A. 


* 50 mcg/ml +5 mg/m collirio, soluzione 1 flacone ldpe 
2,5 ml 


* 50 mcg/ml + 5 mg/mi collirio, soluzione 3 flaconi ldpe 
25m 


* 50 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi ldpe 
2,5 ml 


RAFANIX 
GENETIC S.P.A. 


* 0,005%+0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose 
da 0,1 ml 


* 0,005%+0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 2,5 ml 
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> TANOF 
GENETIC S.P.A. 


* 0,005% + 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose 
da 0,1 ml 


*_0,005% + 0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 2,5 ml 


> TAVU 
PFIZER ITALIA S.R.L. 


* 1 flacone Idpe di gocce oftalmiche da 2,5 ml 


* 3 flaconi ldpe di gocce oftalmiche da 2,5 ml 


> XALACOM 
PFIZER ITALIA S.R.L. 


* 2,5 ml collirio sol 3 flaconi Idpe 


* 2.5 ml collirio sol 1 flacone Idpe 


Timololo + Pilocarpina 


> EQUITON 
BRUSCHETTINI S.R.L. 


* 5 mg/ml +10 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml 


Timololo + Tafluprost 


>» LOYADA 
SANTEN ITALY SRL 
*_15 mcg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 30 x 0,3ml 
contenitori monodose in Idpe 


* 15 mcg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 90 x 0,3ml 
contenitori monodose in Idpe 


Timololo + Travoprost 
> DUOTRAV 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
*_ 40 mcg/ml +5 mg/ml collirio sol 1 flacone da 2,5 ml 


* 40 mcg/ml +5 mg/ml collirio sol 3 flaconi da 2,5 ml 


* 40 mcg/ml +5 mg/ml collirio sol 6 flaconi da 5 ml 
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ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


Molti principi attivi non hanno specialità 
medicinali registrate in Italia. In questi casi 
ha sempre validità la Sezione Il che elenca i 

principi attivi appartenenti alle classi vietate. 


1-androstenediolo (5a-androst-1-ene-3,17B-diolo) 


I S 
1-androstenedione (5a-androst-1-ene-3,17-dione) 
I S 
1-androsterone (3a-idrossi-5a-androst-1-ene-17-one) 
I S 
1-testosterone (17}-idrossi-5a-androst-1-en-3-one) 
I S 
1,3-dimetilbutilamina 
Il S6 
3p-idrossi-5a-androstan-17-one 
I S 
4-androstene-3,6,17 trione (6-o0x0) 
I S4 
4-androstenediolo (androst-4-ene3,17B-diolo) 
I Ss 
4-idrossitestosterone (4,17-diidrossi-androst-4-en-3-one) 
I Ss 
4-metilexan-2-amina (metilexaneamina) 
Il S6 
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) 
I S 
5a-androst-2-ene-17-one 
I S 
5a-androstane-3a,17a-diolo 
I Ss 
5a-androstane-3a,178-diolo 
I S 
5a-androstane-36,17a-diolo 
I S 
5a-androstane-3f,17B-diolo 
I S 
5B-androstane-3a,17}-diolo 
I S 
7a idrossi-DHEA 
I S 
7 idrossi-DHEA 
I S 
7keto-DHEA 
I S 
19-norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo) 
I S 
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione) 
I S 
19-norandrosterone 
I S 
19-noretiocolanolone 
I S 
ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 1 
cartuccia 
I S4 
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ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 10 
(2x5) cartucce (confezione multipla) 


| s4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 2 
cartucce 


I S4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- cartuccia (vetro) 3 ml- 5 
cartucce 


I S4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) 
(kwikpen) 3 ml- 1 penna pre-riempita 


I S4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) 
(kwikpen) 3 ml- 10 (2x5) penne pre-riempite (confezione multipla) 


I S4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) 
(kwikpen) 3 ml- 2 penne pre-riempite 


I S4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- somministrazione sottocutanea- penna pre-riempita (vetro) 
(kwikpen) 3 ml- 5 penne pre-riempite 


I s4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) 3 ml- 10 cartucce 


I s4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- penna preriempita (vetro) (kwikpen 
iniezione da 1 a 80 unita’) 3 ml- 1 penna preriempite 


I s4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- penna preriempita (vetro) (kwikpen 
iniezione da 1 a 80 unita) 3 ml- 10 (2x5) penne preriempite 


I s4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- penna preriempita (vetro) (kwikpen 
iniezione da 1 a 80 unita) 3 ml- 2 penne preriempite 


I S4 


ABASAGLAR 
ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH 
100 unità/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- penna preriempita (vetro) (kwikpen 
iniezione da 1 a 80 unita) 3 ml- 5 penne preriempite 


I S4 


ABRIFF 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 
erogazioni per inalatore 


I S3 


ABRIFF 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 
erogazioni per inalatore 


I S3 


ABRIFF 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 
‘erogazioni per inalatore 


I S3 
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ABSEAMED ABSEAMED 
MEDICE MEDICE 
1000 ui/0,5 ml soluz. iniett in sir preriemp uso sottocutaneo o ev- sir preriempita (vetro) 0,5 ml 10000 ui/1,0ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro) 1,0mI(10000 
(2000ui/ml) - 1 sir ui/ml) 6 sir 
| S2 |1 s2 
ABSEAMED ABSEAMED 
MEDICE MEDICE 


1000 ui//0.5ml soluz inettabile in sir preriemp -uso sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 0,5 ml 
(2000 ui/ml) 6 sir 


| s2 


ABSEAMED 
MEDICE 
2000 ui/1,0ml soluz inettabile in sir preriemp -uso sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 1,0 ml 
(2000 ui/ml) 1 sir 


| s2 


ABSEAMED 
MEDICE 
2000 ui/1,0ml soluz inettabile in sir preriemp -uso sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 1,0 ml 
(2000 ui/ml) 6 sir 


20000 ui/0,5 ml - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - 
siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza 
per l'ago 


I s2 


ABSEAMED 
MEDICE 
30000 ui/0,75 ml - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso 
- siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di 
sicurezza per l'ago 


I s2 


ABSEAMED 
MEDICE 


| S2 40000 ui/1,0 ml - soluzione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo o endovenoso - 
siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) - 4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza 
ABSEAMED per l'ago 
MEDICE I s2 
3000 ui/0,3ml soluz inettabile in sir preriemp -uso sottocutaneo o ev sir preriempita (vetro) 0,3 ml 
(10000 ui/ml) 1 sir ABSTRAL 
I s2 KYOWA KIRIN LTD 
100 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 
ABSEAMED Il S7 
MEDICE 
3000 ui/0,3ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,3mI(10000 ABSTRAL 
ui/ml) 6 sir KYOWA KIRIN LTD 
I S2 100 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 
Il S7 
ABSEAMED 
MEDICE ABSTRAL 
4000 ui/0,4ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,4ml(10000 KYOWA KIRIN LTD 
ui/ml) 1 sir 200 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 
| s2 I S7 
ABSEAMED ABSTRAL 
MEDICE Ì KYOWA KIRIN LTD 
4000 ui/0,4ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,4ml(10000 200 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 
ui/ml) 6 sir Il 57 
| s2 
ABSTRAL 
ABSEAMED ì KYOWA KIRIN LTD 
MEDICE 300 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 
5000 ui/0,5ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,5mI(10000 Il S7 
ui/ml) 1 sir 
I 52 | ABSTRAL 
KYOWA KIRIN LTD 
ABSEAMED 300 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 
MEDICE Il ST 
5000 ui/0,5ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,5ml(10000 
ui/ml) 6 sir ABSTRAL 
I s2 KYOWA KIRIN LTD 
400 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 
ABSEAMED Il S7 
MEDICE 
6000 ui/0,6ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,6ml(10000 ABSTRAL 
ui/ml) 1 sir KYOWA KIRIN LTD 
I s2 400 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 
Il S7 
ABSEAMED 
MEDICE ABSTRAL 
6000 ui/0,6ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,6ml(10000 KYOWA KIRIN LTD 
ui/ml) 6 sir 600 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 
| s2|II S7 
ABSEAMED ABSTRAL 
MEDICE KYOWA KIRIN LTD 
8000 ui/0,8ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,8ml(10000 600 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 
ui/ml) 1 sir Il 57 
i di ABSTRAL 
ABSEAMED KYOWA KIRIN LTD 
MEDICE 800 mcg compresse sublinguali 10 compresse in blister opa/pvc/al/al 
8000 ui/0,8ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro)0,8mI(10000 Il 57 
ui/ml) 6 sir 
I s2 | ABSTRAL 
KYOWA KIRIN LTD 
ABSEAMED 800 mcg compresse sublinguali 30 compresse in blister opa/pvc/al/al 
MEDICE Il 67): 
10000 ui/1,0ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o ev-sir preriempita (vetro) 1,0ml(10000 
ui/mI) 1 sîr ACARDEN 
I s2 ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 


6,25 mg compresse 14 compresse 


Ill PI 


Serie generale - n. 128 


ia 
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ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 
ACARDEN ACTELSAR HCT 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
6,25 mg compresse 28 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 56 compresse 
p. I S5 
ACARDEN ACTELSAR HCT 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
6,25 mg compresse 56 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 84 compresse 
P I S5 
ACARDEN ACTELSAR HCT 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
12,5 mg compresse 28 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 compresse 
P Ù S5 
ACARDEN ACTELSAR HCT 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
12,5 mg compresse 56 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 98 compresse 
P I S5 
ACARDEN ACTELSAR HCT 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
25 mg compresse 30 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 28 compresse 
P Ù s5 
ACARDEN ACTELSAR HCT 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
25 mg compresse 56 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 56 compresse 
P I S5 
ACCURETIC ACTELSAR HCT 
PFIZER ITALIA S.R.L. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 84 compresse 
S5|1 S5 
ACCURETIC ACTELSAR HCT 
PFIZER ITALIA S.R.L. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 90 compresse 
S5.| | S5 
acebutololo ACTELSAR HCT 
Il PI ACTAVIS GROUP PTC EHF 
40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 98 compresse 
ACEDIUR | S5 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
50 mg + 25 mg compresse 12 compresse ACTELSAR HCT 
S5 ACTAVIS GROUP PTC-EHF 
40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse 
ACEDIUR I S5 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
50 mg + 15 mg compresse 12 compresse ACTELSAR HCT 
S5 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 90 compresse 
ACEPLUS I ss 
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 
50 mg + 25 mg compresse 12 compresse ACTELSAR HCT 
S5 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 250 compresse 
ACEQUIDE I ss 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse ACTELSAR HCT 
S5 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 14 compresse 
ACEQUIDE I S5 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
20 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse ACTELSAR HCT 
S5 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 28 compresse 
ACEQUIDE I S5 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse ACTELSAR HCT 
S5 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 56 compresse 
ACESISTEM I ss 
ALFASIGMA S.P.A 
20 mg + 12,5 mg compresse blister 14 compresse ACTELSAR HCT 
S5 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 84 compresse 
ACESISTEM I ss 
ALFASIGMA S.P.A 
20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse ACTELSAR HCT 
S5 ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 compresse 
acetazolamide I S5 
s5 
ACTELSAR HCT 
acido etacrinico ACTAVIS GROUP PTC EHF 
S5 80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 98 compresse 
Ù s5 
ACTELSAR HET 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 28 compresse 
s5 
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ACTELSAR HCT ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 14 compresse 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 98 compresse 
S5 || S5 
ACTELSAR HCT ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 28 compresse 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse 
S5|1I S5 
ACTELSAR HCT ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 56 compresse 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 90 compresse 
S5|1I S5 
ACTELSAR HCT ACTELSAR HCT 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 84 compresse 80 mg/25 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 250 compresse 
S5|1I S5 
ACTELSAR HCT ACTH (vedi “tetracosactide”) 
ACTAVIS GROUP PTC EHF I s9 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 90 compresse 
s5 | ACTIFED 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
ACTELSAR HCT 2,5 mg + 60 mg compresse 12 compresse 
ACTAVIS GROUP PTC EHF Il S6 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 98 compresse 
ss | ACTIFED 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
ACTELSAR HCT 2,5 mg/10 ml +60 mg/10 ml sciroppo flacone 100 ml 
ACTAVIS GROUP PTC EHF Il 56 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse 
s5 | ACTIFED COMPOSTO 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
ACTELSAR HCT sciroppo flacone 100 ml 
ACTAVIS GROUP PTC EHF Il S6 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 90 compresse 
s5 | ACTIGRIP 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
ACTELSAR HCT compresse 12 compresse 
ACTAVIS GROUP PTC EHF InaT| s6 
80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - flacone (hdpe) - 250 compresse 
55 | ACTIGRIP GIORNO & NOTTE 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. 
ACTELSAR HCT 500 mg +60 mg compresse 12 compresse giorno + 500 mg + 25 mg compresse 4 compresse 
ACTAVIS GROUP PTC EHF notte 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 28 compresse Il 56 
23 ACTIQ 
ACTELSAR HCT TEVA ITALIA S.R.L. 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 1200 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 15 pastiglie in blister 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 56 compresse pvc/aclar-carta/pet 
S5|II S7 
ACTELSAR HCT ACTIQ 
ACTAVIS GROUP PTC EHF TEVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 84 compresse 1200 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 3 pastiglie in blister 
S5 pvc/aclar-carta/pet 
ACTELSAR HCT hi > 
ACTAVIS GROUP PTC EHF ACTIQ 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 90 compresse TEVA ITALIA S.R.L. 
S5 1200 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 30 pastiglie in blister 
pvc/aclar-carta/pet 
ACTELSAR HCT Il 97 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (alu/alu) - 98 compresse ACTIQ 
S5 TEVA ITALIA S.R.L. 
1200 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 6 pastiglie in blister 
ACTELSAR HCT pvc/aclar-carta/pet 
ACTAVIS GROUP PTC EHF Il 57 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 28 compresse 
ss | ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. 
ACTELSAR HCT 1600 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 15 pastiglie in blister 
ACTAVIS GROUP PTC EHF pvc/aclar-carta/pet 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 56 compresse Il 57 
s5 
ACTIQ 
ACTELSAR HCT TEVA ITALIA S.R.L. 
ACTAVIS GROUP PTC EHF 1600 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 3 pastiglie in blister 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 84 compresse pvc/aclar-carta/pet 
S5 | Il 57 
ACTELSAR HCT ACTIQ 
ACTAVIS GROUP PTC EHF TEVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (pvdc/alu) - 90 compresse 1600 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 30 pastiglie in blister 
S5 pvc/aclar-carta/pet 
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ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. 
1600 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 6 pastiglie in blister 
pvc/aclar-carta/pet 


ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. 
800 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 30 pastiglie in blister 
pvc/aclar-carta/pet 


Il S7|Il S7 
ACTIQ ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
200 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 15 pastiglie in blister 800 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 6 pastiglie in blister pvc/ 
pvc/aclar-carta/pet aclar-carta/pet 
Il S7| Il S7 
ACTIQ ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
200 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 3 pastiglie in blister pvc/ 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 meg 
aclar-carta/pet Il 57 
Il S7 ACTIQ 
ACTIQ TEVA ITALIA S.R.L. 
TEVA ITALIA S.R.L. 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg 
200 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 30 pastiglie in blister Il 57 
pvc/aclar-carta/pet 
Il s7 | ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. 
ACTIQ 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 meg 
TEVA ITALIA S.R.L. Il ST 
200 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 6 pastiglie in blister pvc/ 
aclar-carta/pet ACTIQ 
Il 57 TEVA ITALIA S.R.L. 
15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 meg 
ACTIQ Il S7 
TEVA ITALIA S.R.L. 
400 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 15 pastiglie in blister ACTIQ 
pvc/aclar-carta/pet TEVA ITALIA S.R.L. 
Il 57 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 meg 
Il S7 
ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. ACTIQ 
400 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 3 pastiglie in blister pvc/ TEVA ITALIA S.R.L. 
aclar-carta/pet 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg 
Il STAI S7 
ACTIQ ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
400 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 30 pastiglie in blister 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 meg 
pve/aclar-carta/pet Il S7 
Il S7 ACTIO 
ACTIQ TEVA ITALIA S.R.L. 
TEVA ITALIA S.R.L. 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg 
400 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 6 pastiglie in blister pvc/ Il S7 
aclar-carta/pet 
Il s7 | ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. 
ACTIQ 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg 
TEVA ITALIA S.R.L. Il S7 
600 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 15 pastiglie in blister 
pvc/aclar-carta/pet ACTIQ 
Il 57 TEVA ITALIA S.R.L. 
3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 meg 
ACTIQ Il S7 
TEVA ITALIA S.R.L. 
600 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 3 pastiglie in blister pvc/ ACTIQ 
aclar-carta/pet TEVA ITALIA S.R.L. 
Il 57 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 meg 
Il S7 
ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. ACTIQ 
600 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 30 pastiglie in blister TEVA ITALIA S.R.L. 
pvc/aclar-carta/pet 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg 
Il Ss7| Il S7 
ACTIQ ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
600 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 6 pastiglie in blister pvc/ 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg 
aclar-carta/pet Il S7 
Il 57 ACTIO 
ACTIQ TEVA ITALIA S.R.L. 
TEVA ITALIA S.R.L. 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg 
800 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 15 pastiglie in blister Il S7 
pvc/aclar-carta/pet 
Il s7 | ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. 
ACTIQ 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 meg 
TEVA ITALIA S.R.L. Il S7 
800 microgrammi pastiglia per mucosa orale con applicatore incorporato 3 pastiglie in blister pvc/ 
aclar-carta/pet ACTIQ 
Il 57 TEVA ITALIA S.R.L. 
30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 meg 
Il S7 
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ACTIQ 
TEVA ITALIA S.R.L. 
30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 meg 


ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 
30 100 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 
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S7 |1 S4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg 10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
SZ ||.l S4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 meg 10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
S7 (1 S4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg 10 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
S7|1 S4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg 20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
S7|1 S4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg 20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
SZ S4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 meg 20 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
SZ | S4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 meg 30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
S7 I S4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. \ NOVO NORDISK A/S 
200mcg blister pvc/aclar/carta/pet/al - 3 cpr orodispersibili sublinguali 30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
Vita S4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
200mcg blister pvc/aclar/carta/pet/al - 15 cpr orodispersibili sublinguali 30 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
STAI S4 
ACTIQ ACTRAPHANE 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
800mcg blister pvc/aclar/carta/pet/al - 3 cpr orodispersibili sublinguali 40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
S7|1 S4 
ACTISINU ACTRAPHANE 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. NOVO NORDISK A/S 
200 MG/30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL 40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
S6 | 1 S4 
ACTISINU ACTRAPHANE 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. NOVO NORDISK A/S 
200 MG/30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 12 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL 40 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
S6 | 1 S4 
ACTISINU ACTRAPHANE 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. NOVO NORDISK A/S 
200 MG/30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL 50 penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
S6 | 1 S4 
ACTISINU ACTRAPHANE 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. NOVO NORDISK A/S 
200 MG/30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 24 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL 50 penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
s6. | S4 
ACTRAPHANE ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 40 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 50 penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 40 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 10 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPHANE 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 100 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 10 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
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ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
20 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo penfill 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
20 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo penfill 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo penfill 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo novolet 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
40 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo novolet 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
40 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo innolet 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
50 novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo innolet 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
50 novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo innolet 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 3 ml uso sottocutaneo flexpen 100 iu/ml sol iniett 1 cartuccia in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo flexpen 100 iu/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4.(1 S4 
ACTRAPHANE ACTRAPID 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
30 innolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo flexpen 100 iu/ml sol iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
S4 | 1 S4 
ACTRAPHANE adrafinil 
NOVO NORDISK A/S Il 56 
30 flexpen 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
s4 | ADRENALINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
ACTRAPHANE 1mg/10 ml (1: 10.000) soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 siringa preriempita in pp senza 
NOVO NORDISK A/S ago 
30 flexpen 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo Il 56 
s4 
ADRENALINA AGUETTANT 
ACTRAPHANE LABORATOIRE AGUETTANT 
NOVO NORDISK A/S 1mg/10 ml (1: 10.000) soluzione iniettabile in siringa preriempita 10 siringhe preriempite in pp 
30 flexpen 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo senza ago 
s4| I S6 
ACTRAPID ADRENALINA GALENICA SENESE 
NOVO NORDISK A/S INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
40 iu/ml sol iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo e ev 0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 
S4 | Il 56 
ACTRAPID ADRENALINA GALENICA SENESE 
NOVO NORDISK A/S INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
40 iu/ml sol iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo e ev 0,5 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
S4 | Il s6 
ACTRAPID ADRENALINA GALENICA SENESE 
NOVO NORDISK A/S INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
100 iu/ml sol iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo e ev 1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 
s4 | 1 S6 
ACTRAPID ADRENALINA GALENICA SENESE 
NOVO NORDISK A/S INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
100 iu/ml sol iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo e ev 1 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
s4 | Il 56 
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ADRENALINA MONICO AFTAB 
MONICO S.P.A. ROTTAPHARM S.P.A. 
0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 25 microgrammi compresse 10 compresse 
S6 | Il s9 
ADRENALINA MONICO AFTAB 
MONICO S.P.A. ROTTAPHARM S.P.A. 
1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml 6 compresse buccali muco-adesive 0,025 mg 
S6 | II s9 
ADRENALINA MONICO agonisti del recettore 6 attivato dal proliferatore del perossisoma 
MONICO S.PA. (PPARÈ) (ad es. 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazol-5- 
1 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml illmetiltio)fenossi) acido acetico (GW 1516, GW501516)) 
S6 | 1 S4 
ADRENALINA MONICO AIREXAR SPIROMAX 
MONICO S.P.A. TEVA B.V. 
0,5 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 50 mcg / 500 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore (abs/pe/pp)- 1 inalatore (60 
56 dosi) 
I S3 
ADRENALINA S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO AIREXAR SPIROMAX 
0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml TEVA B.V. 
56 50 mcg / 500 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore (abs/pe/pp)- 3 inalatori (3 x 
60 dosi) 
ADRENALINA S.A.L.F. I 3 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 1 ml AIRFLUSAL FORSPIRO 
s6 SANDOZ S.PA. 
50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose 60 
AERINAZE blister monodose in opa/al/pvc/al con inalatore 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED I 53 
2,5 mg + 120 mg 2 compresse a rilascio modificato 
se | ALABASTER 
MASTER PHARMA S.R.L. 
AERINAZE 100 mcg/6 mcg erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore da 120 erogazioni 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED I 53 
2,5 mg + 120 mg 4 compresse a rilascio modificato 
s6 | ALABASTER 
MASTER PHARMA S.R.L. 
AERINAZE 100 mcg/6 meg erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore da 180 erogazioni 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED LI 53 
2,5 mg + 120 mg 7 compresse a rilascio modificato 
s6 | ALABASTER 
MASTER PHARMA S.R.L. 
AERINAZE 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 120 dosi 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED I 53 
2,5 mg + 120 mg 10 compresse a rilascio modificato 
sé) | ALABASTER 
MASTER PHARMA S.R.L. 
AERINAZE 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 120 dosi 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED ciascuno 
2,5 mg + 120 mg 14 compresse a rilascio modificato I 53 
S6 
ALABASTER 
AERINAZE MASTER PHARMA S.R.L. 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 120 dosi 
2,5 mg + 120 mg 20 compresse a rilascio modificato ciascuno 
S6 | 1 s3 
AERIVIO SPIROMAX ALABASTER 
TEVA BV. MASTER PHARMA S.R.L. 
50 mcg / 500 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (abs/pe/pp) - 1 inalatore (60 100 mcg/6 meg per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto 
dosi) pressione al da 120 erogazioni 
| 53 |1 S3 
AERIVIO SPIROMAX ALABASTER 
TEVA BV. MASTER PHARMA S.R.L. 
50 mcg / 500 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (abs/pe/pp) - 3 inalatori (3 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 
x 60 dosi) contenitore sotto pressione in al da 180 erogazioni 
| S3 |1 S3 
AFFERA ALABASTER 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MASTER PHARMA S.R.L. 
50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 
erogazioni per inalatore contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni ciascuno 
| 53.|l S3 
AFFERA ALABASTER 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MASTER PHARMA S.R.L. 


125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 
erogazioni per inalatore 


| S3 


200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 
120 erogazioni ciascuno 


Ù $3 


AFFERA 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 120 
erogazioni per inalatore 


| 53 


ALABASTER 
MASTER PHARMA S.R.L. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 
120 erogazioni 


I S3 
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ALABASTER ALBUMINA BAXALTA 

MASTER PHARMA S.R.L. BAXALTA INNOVATIONS GMBH 

200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 200 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 

120 erogazioni ciascuno I S5 
| S3 

ALBUMINA BAXALTA 

ALABASTER BAXALTA INNOVATIONS GMBH 

MASTER PHARMA S.R.L. 200 g/l sol per infusione 56 flaconcini in vetro da 100 ml 

200microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 I 55 


contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni 


53 | ALBUMINA BAXALTA 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH 
ALBAFLO 250 g/1 sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI I S5 
1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 
| s9 | ALBUMINA BAXALTA 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH 
ALBAFLO 250 g/l sol per infusione 70 flaconcini in vetro da 50 ml 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI I S5 
4 mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 
| 59 | ALBUMINA BAXALTA 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH 
ALBIOMIN 250 g/1 sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 
BIOTEST PHARMA GMBH I S5 
5% (50g/I), sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 250 ml 


55 | ALBUMINA BAXALTA 

BAXALTA INNOVATIONS GMBH 

ALBIOMIN 250 g/1 sol per infusione 56 flaconcini in vetro da 100 ml 

BIOTEST PHARMA GMBH I S5 
20% (200g/1) sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 


s5 | ALBUMINA GRIFOLS 

INSTITUTO GRIFOLS S.A. 

ALBIOMIN 20 g/100 ml sol per infusione flacone da 50 ml 

BIOTEST PHARMA GMBH I S5 
20% (200g/1) sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 


s5 | ALBUMINA GRIFOLS 

INSTITUTO GRIFOLS S.A. 

ALBITAL 20 g/100 ml sol per infusione flacone da 100 ml 

KEDRION S.P.A. I S5 
250 g/l sol per infusione 1 flacone 50 ml + set per infusione 


55 | ALBUMINA GRIFOLS 

INSTITUTO GRIFOLS S.A. 

ALBITAL 5 g/100 ml sol per infusione flacone da 100 ml 

KEDRION S.PA. |A S5 
200 g/l sol per infusione ev 1 flacone 50 ml 


55.| ALBUMINA GRIFOLS 

È INSTITUTO GRIFOLS S.A. 

ALBUMEON 5 g/100 ml sol per infusione flacone da 250 ml 

CSL BEHRING S.PA. 1 S5 
200 g/l soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 


55 | ALBUMINA GRIFOLS 

INSTITUTO GRIFOLS S.A. 

ALBUMEON 5 g/100 ml sol per infusione flacone da 500 ml 

CSL BEHRING S.PA. I S5 
200 g/l soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 ml 


s5 | ALBUMINA GRIFOLS 


INSTITUTO GRIFOLS S.A. 
albumina 25 g/100 ml sol per infusione flacone da 50 ml 
S5|1 S5 
ALBUMINA BAXALTA ALBUMINA GRIFOLS 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH INSTITUTO GRIFOLS S.A. 
50 g/1 sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 250 ml 25 g/100 ml sol per infusione flacone da 100 ml 
S5|1 S5 
ALBUMINA BAXALTA ALBUMINA LFB 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH LFB - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES 
50 g/I sol per infusione 24 flaconcini in vetro da 250 ml sol per infusione 200 mg/ml flacone di vetro (tipo ii) da 50 ml 
S5.| I S5 
ALBUMINA BAXALTA ALBUMINA LFB 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH LFB - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES 
50 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 500 ml solper infusione 200 mg/ml flacone vetro (tipo ii) da 100 ml 
S5|1 s5 
ALBUMINA BAXALTA ALBUMINA LFB 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH LFB- LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES 
50 g/1 sol per infusione 10 flaconcini in vetro da 500 ml 200 mg/ml soluzione per infusione 6 sacche in pp da 50 ml 
S5|1 S5 
ALBUMINA BAXALTA ALBUMINA LFB 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH LFB- LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES 
200 g/l sol per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 200 mg/ml soluzione per infusione 6 sacche in pp da 100 ml 
S5 | I S5 
ALBUMINA BAXALTA ALBUNORM 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH OCTAPHARMA LTD 
200 g/l sol per infusione 70 flaconcini in vetro da 50 ml 5%, 50 g/I, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 


S5|1 s5 
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ALBUNORM 
OCTAPHARMA LTD 
5%, 50 g/I, sol per infusione 10 flaconi in vetro da 100 ml 


ALBUTEIN 
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
50 g/l sol per infusione 1 flacone 500 ml 


52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 


S5 || S5 
ALBUNORM ALBUTEIN 
OCTAPHARMA LTD GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
5%, 50 g/l, sol per infusione 1 flaconi in vetro da 250 ml 200 g/l sol per infusione 1 flacone 50 ml 
S5|1 S5 
ALBUNORM ALBUTEIN 
OCTAPHARMA LTD GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
5%, 50 g/l, sol per infusione 10 flaconi in vetro da 250 ml 250 g/l sol per infusione 1 flacone 50 ml 
S5|1 S5 
ALBUNORM ALDACTAZIDE 
OCTAPHARMA LTD SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. 
5%, 50 g/I, sol per infusione 1 flaconi in vetro da 500 ml 25 mg + 25 mg compresse20 compresse 
S5 |1 s5 
ALBUNORM ALDACTONE 
OCTAPHARMA LTD CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
20%, 200 g/I, sol per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml 25 mg capsule rigide 16 capsule 
S5 | l s5 
ALBUNORM ALDACTONE 
OCTAPHARMA LTD CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
20%, 200 g/I, sol per infusione 10 flacone in vetro da 50 ml 100 mg compresse rivestite 10 compresse 
S5 |1I S5 
ALBUNORM alexamorelina (vedi “GHRPs”) 
OCTAPHARMA LTD I s2 
20%, 200 g/I, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml 
s5 | acoriogonadotropina 
I s2 
ALBUNORM 
OCTAPHARMA LTD a-pirrolidinovalerofenone 
20%, 200 g/I, sol per infusione 10 flaconi in vetro da 100 ml Il 56 
2? alfentanile 
ALBUNORM Il S7 
OCTAPHARMA LTD 
25%, 250 g/I, sol per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml ALGESALONA 
S5;| MYLAN S.P.A. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALBUNORM Il 97 
OCTAPHARMA LTD i 
25%, 250 g/I, sol per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml ALGESALONA 
S5// MYLAN S.P.A. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALBUREX Il S7 
CSL BEHRING GMBH 
5 % sol per infusione 1 flacone da 100 ml ALGESALONA 
S5 MYLAN S.P.A. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALBUREX Il S7 
CSL BEHRING GMBH 
5 % sol per infusione 1 flacone da 250 ml ALGESALONA 
S5 MYLAN S.P.A. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALBUREX Il 97 
CSL BEHRING GMBH 
5 % sol per infusione 1 flacone da 500 ml ALGESALONA 
S5 MYLAN S.P.A. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALBUREX Il 7 
CSL BEHRING GMBH 
20 % sol per infusione 1 flacone da 50 ml ALGESALONA 
S5 MYLAN S.P.A. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALBUREX Il S7 
CSL BEHRING GMBH 
20 % sol per infusione 1 flacone da 100 ml ALGESALONA 
S5 MYLAN S.P.A. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALBUREX Il S7 
CSL BEHRING GMBH 
25 % sol per infusione 1 flacone da 50 ml ALGESALONA 
S5 MYLAN S.P.A. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALBUREX Il 97 
CSL BEHRING GMBH 
25 % sol per infusione 1 flacone da 100 ml ALGESALONA 
S5 MYLAN S.P.A. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 
ALBUTEIN Il 97 
GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
50 g/l sol per infusione 1 flacone 250 ml ALGESALONA 
S5 MYLAN S.P.A. 


S7 
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ALGESALONA ALGHEDON 
MYLAN S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 50mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGESALONA ALGHEDON 
MYLAN S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 50mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGESALONA ALGHEDON 
MYLAN S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 50mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGESALONA ALGHEDON 
MYLAN S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 50mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGESALONA ALGHEDON 
MYLAN S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 50mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGESALONA ALGHEDON 
MYLAN S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 75mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 
S7 S7 
ALGESALONA ALGHEDON 
MYLAN S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 75mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGESALONA ALGHEDON 
MYLAN S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 75mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGESALONA ALGHEDON 
MYLAN S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 75mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGESALONA ALGHEDON 
MYLAN S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 75mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGESALONA ALGHEDON 
MYLAN S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in busta di carta/pet/pe/al/surlyn 75mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGHEDON ALGHEDON 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 100 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 
S7 S7 
ALGHEDON ALGHEDON 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 100 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGHEDON ALGHEDON 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 100 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGHEDON ALGHEDON 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 100 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGHEDON ALGHEDON 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 100 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGHEDON ALGHEDON 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 100 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 
S7 S7 
ALGHEDON ALIFLUS 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
50mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 100 meg 
S7 S3 
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ALIFLUS 


MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 250 meg 


ALONEB 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 


5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al 


53 || I P1,S5 
ALIFLUS ALONEB 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 500 meg 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S3 | I P1,S5 
ALIFLUS ALONEB 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcg 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S3 (1 P1,S5 
ALIFLUS ALONEB 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 meg 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S3 (1, P1, 55 
ALIFLUS ALONEB 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 meg 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S3 | 1 P1, 55 
ALIFLUS ALONEB 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/100 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 100 meg 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S3 | I P1,S5 
ALIFLUS ALONEB 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
diskus 50/250 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 250 meg 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S3 (I P1,S5 
ALIFLUS alprenololo 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. Ill P1 
diskus 50/500 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 500 meg 
53 | altre sostanze che modificano la funzione della miostatina 
Ù S4 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. \ amfepramone 
25/50 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi Il 56 
631 = 
amfetamina 
ALIFLUS Il <6 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
25/125 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi amfetaminil 
53 II S6 
ALIFLUS amido idrossietilato (etamido - HES) 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I 55 
25/250 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 
53 | AMIDOLITE 
B. BRAUN MELSUNGEN AG 
ALMEIDA 6% sol per infusione 10 flaconi di polietilene da 500 ml 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. Il S5 
0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale flacone da 15 ml 
53 | AMIDOLITE 
B. BRAUN MELSUNGEN AG 
ALMEIDA 6% sol per infusione 20 sacche di plastica da 250 ml 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. I 55 
1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per uso orale 30 contenitori monodose 
da 0,5 ml AMIDOLITE 
3 B. BRAUN MELSUNGEN AG 
6% sol per infusione 20 sacche di plastica da 500 ml 
ALONEB I S5 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. = 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al amifenazolo 
LAI P1,55 |\.Il S6 
ALONEB amiloride 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I 55 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al = = 
IM p1,s5 | amineptina 
Il S6 
ALONEB _ _ 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. aminoglutetimide 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/al I S4 
NI P1,55 - TRI ZEN _ 
anamorelina (vedi “mimetici della grelina”) 
ALONEB I s2 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/al anastrozolo 
INI P1,55 |! S4 
ALONEB ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I I S4 
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ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 


ANASTROZOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE ANASTROZOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE ANASTROZOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE ANASTROZOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE ANASTROZOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE ANASTROZOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE ANASTROZOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE ANASTROZOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE ANASTROZOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE ANASTROZOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 
S4.( 1 S4 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE ANASTROZOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ACCORD HEALTHCARE ANASTROZOLO AUROBINDO 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ALTER ANASTROZOLO AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ALTER ANASTROZOLO AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO AUROBINDO ANASTROZOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. ospedaliera 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO AUROBINDO ANASTROZOLO BLUEFISH 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO AUROBINDO ANASTROZOLO BLUEFISH 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO AUROBINDO ANASTROZOLO BLUEFISH 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
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ANASTROZOLO BLUEFISH 
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 


ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


— 125 —É 


S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO CRINOS ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO CRINOS ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO CRINOS ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO CRINOS ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 |1 s4 
ANASTROZOLO CRINOS ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO CRINOS ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO CRINOS ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO DOC GENERICI ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
DOC GENERICI SRL \ MYLAN S.P.A. 
1mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
S4 I s4 
ANASTROZOLO DOC GENERICI ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
DOC GENERICI SRL MYLAN.S.P.A. 
1mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
S4 1 S4 
ANASTROZOLO DOC GENERICI ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
1mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO DOC GENERICI ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
1mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO PROFESSIONALCARE 
MYLAN S.P.A. PROFESSIONALCARE S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO MYLAN GENERICS ANASTROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
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ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO SUN 
SANDOZ S.P.A. SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO SUN 
SANDOZ S.P.A. SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 30 (3x10) compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVAITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4.( 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SANDOZ ANASTROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SUN ANASTROZOLO TEVA 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO SUN ANASTROZOLO TEVA 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
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ANASTROZOLO ZENTIVA ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
S4 | 1 S4 
ANASTROZOLO ZENTIVA andarina (vedi “SARMs”) 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. I SI 
1 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
sa | ANDRIOL 
MSD ITALIA S.R.L. 
ANASTROZOLO ZENTIVA 40 mg capsule molli 30 capsule 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. I SI 
1 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
sa | ANDRIOL 
MSD ITALIA S.R.L. 
ANASTROZOLO ZENTIVA 40 mg capsule molli 60 capsule 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. I S1 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
s4 | androst-4-ene-3a,17a-diolo 
I S1 
ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. androst-4-ene-3a,17-diolo 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S1 
sl androst-4-ene-3},17a-diolo 
ANASTROZOLO ZENTIVA I RI 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al androst-5-ene-3a,17a-diolo 
s4 | 1 SI 
ANASTROZOLO ZENTIVA androst-5-ene-3a,178-diolo 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. I S1 
1 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
s4 | androst-5-ene-38,17a-diolo 
I S1 
ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione) 
1 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I 54 
24 androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane) 
ANASTROZOLO ZENTIVA I s4 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. il 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al androstanolone (5a-diidrotestosterone, 17p-idrossi-5a-androstan-3- 
sa one) 
[| S1 
ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. | androstenediolo (androst-5-ene-3},17-diolo) 
1 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S1 
P4 ‘androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) 
ANASTROZOLO ZENTIVA I S1 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al androsterone 
s4 || SI 
ANASTROZOLO ZENTIVA ANORO 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. GLAXO GROUP LIMITED 
1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore (30 
SA dosi) 
I S3 
ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ANORO 
1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al GLAXO GROUP LIMITED 
s4 55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 3 inalatori (3x30 
dosi) (confezione multipla) 
ANASTROZOLO ZENTIVA I S3 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. ANORO 
S4 GLAXO GROUP LIMITED 
55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore (7 
ANASTROZOLO ZENTIVA dosi) 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. I S3 
1 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. 
ue 4 se d sq | AOD-9604 
I S2 
ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. APIDRA 
1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 1 flaconcino 
I S4 
ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. APIDRA 
1 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
s4 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 2 flaconcini 
] s4 
ANASTROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. APIDRA 
1 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al conf. osp. SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
sa 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 4 flaconcini 
I S4 
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APIDRA APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo flaconcino di vetro 10 ml 5 flaconcini 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 10 penne 
S4 preriemp 
APIDRA ci 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 1 cartuccia AMGEN EUROPE B.V. 
S4 10 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 
APIDRA 1 > 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 3 cartucce AMGEN EUROPE B.V. 
S4 10 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 
APIDRA i > 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 4 cartucce AMGEN EUROPE B.V. 
S4 15 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,375 ml uso sottocutaneo e ev 
I s2 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 5 cartucce AMGEN EUROPE B.V. 
S4 15 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,375 ml uso sottocutaneo e ev 
APIDRA : 2 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 6 cartucce AMGEN EUROPE B.V. 
S4 20 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev 
I s2 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 8 cartucce AMGEN EUROPE B.V. 
S4 20 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev 
APIDRA - 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 9 cartucce AMGEN EUROPE B.V. 
S4 30 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev 
I s2 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia di vetro 3 ml 10 cartucce AMGEN EUROPE B.V. 
S4 30 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev 
APIDRA 1 > 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro per opticlick 3 ml 1 cartuccia AMGEN EUROPE B.V. 
S4 40 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 
APIDRA # 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 1 penna preriemp AMGEN EUROPE B.V. 
S4 40 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 
APIDRA A 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 3 penne AMGEN EUROPE B.V. 
preriemp 50 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev 
| s4|1 s2 
APIDRA ARANESP 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH AMGEN EUROPE B.V. 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 4 penne 50 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev 
preriemp I S2 
> ARANESP 
APIDRA AMGEN EUROPE BV. 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 60 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 5 penne I S2 
preriemp 
I s4 | ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
APIDRA 60 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH I S2 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 6 penne 
preriemp ARANESP 
I s4 AMGEN EUROPE BV. 
80 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 
APIDRA I SI 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 8 penne ARANESP 
preriemp AMGEN EUROPE B.V. 
I S4 80 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,4 ml uso sottocutaneo e ev 
I s2 
APIDRA 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH ARANESP 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro)(solostar) 3 ml 9 penne AMGEN EUROPE B.V. 
preriemp 100 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev 
| S4 | 1 s2 
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ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
100 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,5 ml uso sottocutaneo e ev 30 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,3 ml (100 mcg/ml) 1 sir 
S2 preriempita 
ARANESP = 
AMGEN EUROPE BV. ARANESP 
150 meg sol iniett 1 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev AMGEN EUROPE B.V. 
S2 50 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,5 ml (100 mcg/ml) 1 sir 
preriempita 
ARANESP I s2 
AMGEN EUROPE B.\V. 
150 meg sol iniett 4 sir preriemp 0,3 ml uso sottocutaneo e ev ARANESP 
S2 AMGEN EUROPE B.V. 
60 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,3 ml (200 mcg/mi) 1 sir 
ARANESP preriempita 
AMGEN EUROPE B.\V. I S2 
300 mcg sol iniett 1 sir preriemp 0,6 ml uso sottocutaneo e ev 
52 | ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
ARANESP 80 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,4 ml (200 mcg/ml) 1 sir 
AMGEN EUROPE B.V. preriempita 
300 mcg sol iniett 4 sir preriemp 0,6 ml uso sottocutaneo e ev I s2 
s2 
ARANESP 
ARANESP AMGEN EUROPE BV. 
AMGEN EUROPE B.\V. 100 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,5 ml (200 mcg/ml) 1 sir 
15 meg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev preriempita 
S2:I s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.\V. AMGEN EUROPE B.V. 
15 meg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 150 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,3 ml (500 mcg/ml) 1 sir 
52 preriempita 
ARANESP 1 = 
AMGEN EUROPE BV. ARANESP 
25 mcg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev AMGEN EUROPE B.V. 
S2 300 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,6 ml (500 mcg/mil) 1 sir 
preriempita 
ARANESP I s2 
AMGEN EUROPE B.V. i 
25 mcg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev ARANESP 
SL AMGEN EUROPE B.V. 
500 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 1 ml (500 mcg/ml) 1 sir 
ARANESP preriempita 
AMGEN EUROPE B.V. I S2 
40 mcg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev 
sa]; ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
ARANESP 40 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,4 ml (100 mcg/ml) 1 sir 
AMGEN EUROPE B.\V. preriempita 
40 mcg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev I s2 
s2 
ARANESP 
ARANESP AMGEN EUROPE BV. 
AMGEN EUROPE B.V. 10 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(25 mcg/ml) 1 sir preriemp in vetro con protezione 
60 meg sol iniett 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo e ev dell'ago 
S2 |1 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
60 mcg sol iniett 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo e ev 10 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(25 mcg/ml) 4 sir preriemp in vetro con protezione 
S2 dell' ago 
ARANESP : > 
AMGEN EUROPE B.V. ARANESP 
500 mcg sol iniett 1 sir preriemp 1 ml uso sottocutaneo e ev AMGEN EUROPE B.V. 
S2 15 meg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,375 ml(40 mcg/ml) 1 sir preriemp in vetro con 
protezione dell'ago 
ARANESP I 52 
AMGEN EUROPE B.V. 
500 mcg sol iniett 4 sir preriemp 1 ml uso sottocutaneo e ev ARANESP 
S2 AMGEN EUROPE B.V. 
15 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,375 ml(40 mcg/ml) 4 sir preriemp in vetro con 
ARANESP protezione dell'ago 
AMGEN EUROPE B.V. I s2 
10 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,4 ml (25 mcg/ml) 1 sir 
preriempita ARANESP 
I S2 AMGEN EUROPE B.V. 
20 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(40 mcg/ml) 1 sir preriemp in vetro con protezione 
ARANESP dell' ago 
AMGEN EUROPE B.V. I s2 
15 meg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,375 ml (40 mcg/ml) 1 sir 
preriempita ARANESP 
I S2 AMGEN EUROPE B.V. 
20 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(40 mcg/mi)4 sir preriemp in vetro con protezione 
ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. 
20 mcg sol iniett uso sottocutaneo sir preriemp (vetro) (sureclick) 0,5 ml (40 mcg/mi) 1 sir 
preriempita 


s2 


dell' ago 
Ù s2 
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ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
30 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(100 mcg/ml)1 sir preriemp in vetro con 
protezione dell' ago 


ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. 
150 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(500 mcg/ml)1 sir preriemp in vetro con 
protezione dell'ago 


| S2|1 s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.\V. AMGEN EUROPE B.V. 
30 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(100 mcg/ml)4 sir preriemp in vetro con 150 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(500 mcg/ml)4sir preriemp in vetro con 
protezione dell'ago protezione dell'ago 
| s2.| | s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
40 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(100 mcg/mi)1 sir preriemp in vetro con 300 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,6 mI(500 mcg/mi)1 sir preriemp in vetro con 
protezione dell'ago protezione dell' ago 
| SZ Il s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.\V. AMGEN EUROPE B.V. 
40 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(100 mcg/ml)4 sir preriemp in vetro con 300 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,6 ml(500 mcg/ml)4 sir preriemp in vetro con 
protezione dell' ago protezione dell'ago 
| S2:|| Il s2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
50 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(100 mcg/ml)1 sir preriemp in vetro con 500 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-1 ml(500 mcg/ml)1 sir preriemp in vetro con protezione 
protezione dell'ago dell' ago 
| S2|1 S2 
ARANESP ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. AMGEN EUROPE B.V. 
50 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(100 mcg/mi)4 sir preriemp in vetro con 500 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-1 ml(500 mcg/ml)4 sir preriemp in vetro con protezione 
protezione dell' ago dell'ago 
| S2|1 s2 
ARANESP argipressina 
AMGEN EUROPE B.V. I S5 
60 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(200 mcg/mi)1 sir preriemp in vetro con 
protezione dell' ago argon 
| SpElL s2 
ARANESP ARGOTONE 
AMGEN EUROPE B.V. DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
60 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,3 ml(200 mcg/mil)4 sir preriemp in vetro con 1% + 0,9% gocce nasali 1 flacone da 20 ml 
protezione dell' ago Il 56 
i - ARIAL 
ARANESP DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. 
AMGEN EUROPE B.V. 50 mcg polvere per inalazioni in inalatore diskus da 60 dosi 
80 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(200 mcg/ml)1 sir preriemp in vetro con I 53 
protezione dell' ago 
I s2 | ARIAL 
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. 
ARANESP 25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione da 120 
AMGEN EUROPE B.V. erogazioni 
80 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,4 ml(200 mcg/mi)4 sir preriemp in vetro con I 53 
protezione dell'ago 
| s2 | ARIMIDEX 
ASTRAZENECA UK LIMITED 
ARANESP 28 compresse 1 mg 
AMGEN EUROPE BV. I S4 
100 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(200 mcg/ml)1 sir preriemp in vetro con 
protezione dell' ago ARIMIDEX 
I s2 ASTRAZENECA UK LIMITED 
30 compresse 1 mg 
ARANESP I S4 
AMGEN EUROPE B.\V. 
100 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,5 ml(200 mcg/ml)4 sir preriemp in vetro con ARIMIDEX 
protezione dell' ago ASTRAZENECA UK LIMITED 
I s2 84 compresse 1 mg 
I s4 
ARANESP 
AMGEN EUROPE BV. ARIMIDEX 
130 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,65 ml(200 mcg/mi)1 sir preriemp in vetro con ASTRAZENECA UK LIMITED 
protezione dell'ago 20 compresse 1 mg 
| s2|1 s4 
ARANESP ARIMIDEX 
AMGEN EUROPE B.V. ASTRAZENECA UK LIMITED 
130 mcg - sol iniett-uso sottocutaneo o ev-0,65 ml(200 mcg/mil)1 sir preriemp in vetro con 100 compresse 1 mg 
protezione dell' ago I S4 
52 ARIMIDEX 
ARANESP ASTRAZENECA UK LIMITED 
AMGEN EUROPE B.\V. 300 compresse 1 mg 
130 mcg - soluzione iniettabile-uso sottocutaneo o endovenoso-0,65 ml(200 mcg/mi) 1 siringhe I S4 


preriempite in vetro con protezione dell' ago 


| s2 
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PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister 
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AROMASIN 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister 


ASSIEME 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler2 inalatori 120 dosi 160/4.5 meg 


131 


S4 | 1 S3 
AROMASIN ASSIEME 
PFIZER ITALIA S.R.L. SIMESA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister turbohaler10 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg 
S4 | 1 S3 
AROMASIN ASSIEME 
PFIZER ITALIA S.R.L. SIMESA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister turbohaler18 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg 
S4 | 1 s3 
AROMASIN ASSIEME 
PFIZER ITALIA S.R.L. SIMESA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg 
S4 | 1 $3 
AROMASIN ASSIEME 
PFIZER ITALIA S.R.L. SIMESA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister turbohaler 2 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
S4 | 1 S3 
ARTERPRESS ASSIEME 
EURO-PHARMA S.R.L. SIMESA S.P.A. 
160 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse turbohaler 3 inalatori 60 dosi 320/9 meg 
S5 | S3 
ARTERPRESS ASSIEME 
EURO-PHARMA S.R.L. SIMESA S.P.A. 
320 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse turbohaler 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 
S5 || S3 
ARTERPRESS ASSIEME 
EURO-PHARMA S.R.L. SIMESA S.P.A. 
320 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse turbohaler 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg 
S5.| | S3 
asialo EPO ASSIEME MITE 
62/1 SIMESA S.P.A. 
turbohaler1 inalatore 60 dosi 80/4.5 mcg 
ASSICO A 53 
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L. 
300 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse ASSIEME MITE 
s5 SIMESA SPA: 
turbohaler2 inalatori 60 dosi 80/4.5 meg 
ASSICO I 53 
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L. 
150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse ASSIEME MITE 
S5 SIMESA SPA. 
turbohaler3 inalatori 60 dosi 80/4.5 meg 
ASSICO I 3 
ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L. 
300 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 compresse ASSIEME MITE 
S5 SIMESA SPA. 
turbohaler10 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg 
ASSIEME I 3 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler1 inalatore 60 dosi 160/4.5 meg ASSIEME MITE 
S3 SIMESA SPA. 
turbohaler18 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg 
ASSIEME I S3 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg ASSIEME MITE 
s3 SIMESA S.PA. 
turbohaler1 inalatore 120 dosi 80/4.5 meg 
ASSIEME I S3 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg ASSIEME MITE 
S3 SIMESA S.P.A. 
turbohaler2 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg 
ASSIEME I 3 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg ASSIEME MITE 
s3 SIMESA SPA. 
turbohaler3 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg 
ASSIEME I 3 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler18 inalatori 60 dosi 160/4.5 meg ASSIEME MITE 
S3 SIMESA S.P.A. 
turbohaler10 inalatori 120 dosi 80/4.5 meg 
ASSIEME I S3 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg ASSIEME MITE 
$3 SIMESA SPA. 
turbohaler18 inalatori 120 dosi 80/4.5 meg 
ASSIEME I 3 
SIMESA S.P.A. 
turbohaler3 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg 
S3 
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ATENIGRON ATENOLOLO AHCL 
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
125 mg compresse - 28 compresse 100 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
NI P1,55 | Mi PI 
ATENOL ATENOLOLO AHCL 
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
100 mg compresse50 compresse 100 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
PI|M PI 
atenololo ATENOLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
ATENOLOLO ABC Ill PI 
ABC FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg compresse rivestite con film 14 compresse rivestite ATENOLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
ATENOLOLO ABC un PI 
ABC FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg compresse rivestite con film 42 compresse ATENOLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 1000 compresse in flacone hdpe 
ATENOLOLO ABC un PI 
ABC FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg compresse rivestite con film 50 compresse rivestite ATENOLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
ATENOLOLO AHCL Ill PI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
100 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
ATENOLOLO AHCL IM PI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 5000 compresse in flacone hdpe 
ATENOLOLO AHCL un PI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
ATENOLOLO AHCL Ill PI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
100 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
ATENOLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
ATENOLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO ALMUS 
P ALMUS S.R.L. 
100 mg compresse 42 compresse divisibili 
ATENOLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO ALTER 
P LABORATORI ALTER S.R.L. 
100 mg compresse 42 compresse divisibili 
ATENOLOLO AHCL Ill PI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO ALTER 
p LABORATORI ALTER S.R.L. 
100 mg compresse 50 compresse in blister pvc-pvdc/al 
ATENOLOLO AHCL Ill PI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO ANGELINI 
p AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg compresse rivestite 50 compresse 
ATENOLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO ANGELINI 
p AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
100 mg compresse rivestite 50 compresse 
ATENOLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
100 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO CLORTALIDONE DOC GENERICI 
|) DOC GENERICI SRL 
100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 
ATENOLOLO AHCL LN P1,S5 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
100 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al ATENOLOLO CLORTALIDONE DOC GENERICI 
p DOC GENERICI SRL 
50 mg + 12,50 mg compresse 28 compresse 
ATENOLOLO AHCL LI P1, 55 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
100 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
p 
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ATENOLOLO CLORTALIDONE EG 
EG S.P.A. 
100mg + 25mg compresse 28 compresse 


ATENOLOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
100 mg compresse rivestite con film 42 compresse 


NI P1,S5 | III PI 
ATENOLOLO CLORTALIDONE EG ATENOLOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50mg + 12,5mg compresse 28 compresse 100 mg compresse 42 compresse 
NI P1,55 | Ill PI 
ATENOLOLO CLORTALIDONE HEXAL ATENOLOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 100 mg compresse 50 compresse 
NI P1,55 | Ill PI 
ATENOLOLO CLORTALIDONE HEXAL ATENOLOLO PENSA 
HEXAL S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse 100 mg compresse 42 compresse 
IN P1,S5 | Ill PI 
ATENOLOLO CLORTALIDONE RATIOPHARM ATENOLOLO RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 100 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
NI P1,S5 | Ill PI 
ATENOLOLO CLORTALIDONE RATIOPHARM ATENOLOLO RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse 
NI P1,55 | Il PI 
ATENOLOLO DOC GENERICI ATENOLOLO RATIOPHARM 
DOC GENERICI SRL RATIOPHARM GMBH 
100 mg compresse 14 compresse 100 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister blister pvc/pvdc/al 
Il PI | Il PI 
ATENOLOLO DOC GENERICI ATENOLOLO ZENTIVA 
DOC GENERICI SRL ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100 mg compresse 42 compresse 100 MG COMPRESSE 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL 
Il PI | I PI 
ATENOLOLO DOC GENERICI ATIMOS 
DOC GENERICI SRL i CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg compresse 50 compresse 12 mcg polvere per inalazione inalatore 60 erogazioni 
Il PII $3 
ATENOLOLO E CLORTALIDONE MYLAN GENERICS ATIMOS 
MYLAN S.P.A. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg + 25 mg compresse 28 compresse 12 mcg polvere per inalazione inalatore 100 erogazioni 
NI P1,S5|;1 3 
ATENOLOLO E CLORTALIDONE MYLAN GENERICS ATIMOS 
MYLAN S.P.A. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 6 mcg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 100 erogazioni 
IN P1,S5 |1 s3 
ATENOLOLO EG ATIMOS 
EG S.P.A. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
50 mg compresse 50 compresse 6 mcg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 120 erogazioni 
P I S3 
ATENOLOLO EG ATIMOS 
EG S.P.A. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg compresse 50 compresse 12 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 100 erogazioni 
PI|1 3 
ATENOLOLO EG ATIMOS 
EG S.P.A. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mg compresse 42 compresse in blister pvc/pvdc-al 12 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 120 erogazioni 
PI|1 3 
ATENOLOLO FG attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK) (ad es. AICAR, 
FGSR.L. SR9009) 
100 mg compresse 42 compresse divisibili I S4 
pù 
AVEDAR 
ATENOLOLO GERMED CSO PHARMITALIA CONTRACT SALES ORGANIZATION S.P.A. 
GERMED PHARMA S.P.A. 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 
100 mg compresse 50 compresse I S5 
pi 
AVEDAR 
ATENOLOLO HEXAL (CSO PHARMITALIA CONTRACT SALES ORGANIZATION S.P.A. 
HEXAL S.P.A. 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 
50 mg compresse rivestite con film 50 compresse I S5 
P 
AXELTA 
ATENOLOLO HEXAL GENETIC S.P.A. 
HEXAL S.P.A. 25 mg compresse rivestite 30 compresse 
100 mg compresse rivestite con film 50 compresse I S4 
P SI 
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AZARGA BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
NOVARTIS EUROPHARM LTD AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sospensione- uso oftalmico- flacone (pe) 5 ml 3 flaconi 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/al 
Il PI |I S5 
AZARGA BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
NOVARTIS EUROPHARM LTD AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sospensione- uso oftalmico- flacone (pe) 5 ml 1 flacone 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
Il PI |1I S5 
bambuterolo BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
53 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
bazedoxifene I S5 
Di BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
beclometasone AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
s9 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
BECOLEX > 
MASTER PHARMA S.R.L. BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
sosp rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
s9 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 
BECOLEX = 
MASTER PHARMA S.R.L. BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
5 mg compresse gastroresistenti a rilasico prolungato 10 compresse AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
sS9 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 
BECOLEX i # 
MASTER PHARMA S.R.L. BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
5 mg compresse gastroresistenti a ril prolungato 30 compresse AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
s9 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp 
befunololo P 
I P1 | BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
BEMFOLA 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
FINOX BIOTECH AG I S5 
75 ui/0,125 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo 
(gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma-1 BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
I S2 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in contenitore pp 
BEMFOLA > 
FINOX BIOTECH AG BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
150 ui/0,25 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: cartuccia (vetro tipo i), tappoa stantuffo AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
(gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma- 1 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 
confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) if S5 
nl BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
BEMFOLA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
FINOX BIOTECH AG 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pp 
225 ui/0,375 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo I S5 
(gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma- 1 
confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
I S2 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 
BEMFOLA I ss 
FINOX BIOTECH AG 
300 ui/0,50 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
(gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma- 1 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
| S2|1 S5 
BEMFOLA BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
FINOX BIOTECH AG AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
450ui/0,75 ml- soluzione iniettabile- penna preriempita: cartuccia (vetro tipo i), tappo a stantuffo 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
(gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma- 1 I 55 
confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) 
s2 | BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. I S5 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
s5 | BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. I S5 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
s5 | BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/al 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. I S5 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
s5 | BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. I S5 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
s5 
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BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 


BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.P.A. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/al 


= 1A —É 


S5 || S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5 | I S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 
S5 | ll s5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 
S5.| I S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp 
S5 || S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
S5.| | s5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. \ EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in contenitore pp 
Sali S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 
55 S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
10mg/12.5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pp 
S5|1 s5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
10mg/12.5mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 
S5 | I S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5|1I S5 
BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 
S5|1 S5 
BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/pvc/al 
S5|1I s5 
BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/pvc/al 
S5 || S5 
BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister aclar/pvc/al 
S5|1 S5 
BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister aclar/pvc/al 
S5 |1 s5 
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BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
10 mg + 12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/pvc/al 


BETAMETASONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
0,5 mg compressa effervescente 10 compresse 


4 mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 


s9 


S5 | Il s9 
BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ BETAMETASONE DOC GENERICI 
SANDOZ S.P.A. DOC GENERICI SRL 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/pvc/al 1 mg compressa effervescente 10 compresse 
S5 | Il s9 
BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ BETAMETASONE EG 
SANDOZ S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/pvc/al 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 
S5 | Il s9 
BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ BETAMETASONE EG 
SANDOZ S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister aclar/pvc/al 4 mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 
S5 | Il s9 
BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ BETAMETASONE EUROGENERICI 
SANDOZ S.P.A. GENETIC S.P.A. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister aclar/pvc/al 0,5 mg compressa effervescente 10 compresse042827016autorizzato 
S5 | Il s9 
BENAZEPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ BETAMETASONE EUROGENERICI 
SANDOZ S.P.A. GENETIC S.P.A. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/pvc/al 1 mg compressa effervescente 10 compresse 
S5 | II s9 
bendroflumetiazide BETAMETASONE L.F.M. 
S5 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
4mg/1ml sol iniett 3 fiale 1 ml 
benfluorex Il 59 
S6 
betassololo 
BENTELAN Ill PI 
ALFASIGMA S.P.A 
0,5 mg compresse effervescenti10 compresse BETOPTIC 
s9 NOVARTIS FARMA S.P.A 
5 mg/ml collirio, sol flacone contagocce 5 ml 
BENTELAN Ill PI 
ALFASIGMA S.P.A 
1 mg compresse effervescenti 10 compresse bevantololo 
s9 | PI 
BENTELAN BIDICLIN 
ALFASIGMA S.P.A PROMEDICA S.R.L. 
4mg/2 ml sol iniett3 fiale 2 ml H sosp rettale 10 clismi 3 mg in 60 ml 
S9 | “Il s9 
BENTELAN BIDICLIN 
ALFASIGMA S.P.A PROMEDICA S.R.L. 
1,5 mg/2ml sol iniett 6 fiale 2 ml 5 mg compresse gastroresistenti a ril prolungato 10 compresse 
S9 | Il s9 
benzfetamina BIDICLIN 
s6 PROMEDICA S.R.L. 
5 mg compresse gastroresistenti a ril prolungato 30 compresse 
benzilpiperazina Il s9 
s6 
BIFRIZIDE 
benzotiazide ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
S5 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvdc/pvc/al 
I S5 
BETACLAR 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA BIFRIZIDE 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe da 5 ml ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
I P1 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pvc/al 
I S5 
BETACLAR 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA BIFRIZIDE 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi ldpe da 5 ml ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
I P1 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pvc/al 
I s5 
BETACLAR 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA BIFRIZIDE 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi ldpe da 5 ml ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
I P1 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvdc/pvc/al 
I s5 
betametasone 
s9 | BIFRIZIDE 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
BETAMETASONE DOC 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pvc/al 
DOC GENERICI SRL I S5 
1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 
s9 | BIFRIZIDE 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
BETAMETASONE DOC 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvdc/pvc/al 
DOC GENERICI SRL I S5 
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BIFRIZIDE 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvdc/pvc/al 


s5 


BIMATOPROST E TIMOLOLO EG 
EGS.PA. 
0,3mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 1 flacone Idpe da 3 ml con contagocce 


BIMATOPROST E TIMOLOLO EG 
EG S.P.A. 
0,3mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi ldpe da 3 ml con contagocce 


BIMATOPROST E TIMOLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
0,3mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 1 flacone Idpe da 3 ml con contagocce 


BIMATOPROST E TIMOLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
0,3mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi ldpe da 3 ml con contagocce 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
1000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro)- uso sottocutaneo o ev - 0,5ml (2000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
1000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,5 ml (2000 ui/ml) 6 sir 
preriemp 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
2000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 1,0ml (2000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
2000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev--1,0ml (2000 ui/ml) 6 sit 
preriemp 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
3000 ui/3,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,3 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
3000 ui/3,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,3 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
preriemp 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
4000 ui/0,4 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,4 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
4000 ui/0,4 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,4 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
preriemp 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,5 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
5000 ui/0,5 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,5 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
preriemp 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,6 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


| s2 


— 137 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
6000 ui/0,6 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,6 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
preriemp 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,8 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
8000 ui/0,8 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 0,8 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
preriemp 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
10000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 1,0 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
10000 ui/1,0 ml sol iniett in sir preriemp (vetro) - uso sottocutaneo o ev- 1,0 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
preriemp 


I S2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
7000ui/0,7ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o endoven-sir preriempita(vetro) 0,7ml 
(10000ui/ml) 1 sir preriempita 

I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
7000ui/0,7ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o endoven-sir preriempita(vetro) 0,7ml 
(10000ui/ml) 6 sir preriempit 

I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
9000ui/0,9ml sol iniett in sir preriemp-uso sottocut o endoven-sir preriempita(vetro) 0,9mI 
(10000ui/ml),1 sir preriempita 

I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
9000 ui/0,9ml soluz. iniett in sir preriemp-uso sottocutaneo o endov-sir 
preriempita(vetro)0,9ml(100000 ui/ml)6 sir preriemp 

I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
20000 ui/0,5 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo o ev-0,5mI(40000ui/ml)1 sir 
preriempita 


Ù s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
20000 ui/0,5 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo o ev-0,5mI(40000ui/ml)6 sir 
preriemp 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
30000 ui/0,75 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo o ev-0,75ml(40000ui/ml)1 sir 
preriempita 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
30000 ui/0,75 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo o ev-0,75ml(40000ui/ml)6 sir 
preriemp 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
40000 ui/1,0 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo o ev-1,0 mI(40000ui)1 sir 
preriempita 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
40000 ui/1,0 ml-sol iniett in sir preriemp -(vetro)-uso sottocutaneo o ev-1,0 mI(40000ui/ml)6 sir 
preriemp 


Ù s2 
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BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
1000ui/0,5ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5ml (2000ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 0,5ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
8000 ui/0,8ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,8ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 0,8 ml con disp.sicur per ago 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
1000ui/0,5ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5ml (2000ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 0,5ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
9000 ui/0,9ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,9ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 0,9 ml con disp.sicur per ago 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
2000ui/1ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1ml(2000ui/ml)-1sir.preriem. da 1 
ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
9000 ui/0,9ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,9ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 0,9 ml con disp.sicur per ago 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
2000ui/1ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1ml(2000ui/ml)-6 sir.preriem. da 1 
ml con disp.sicur per ago 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
10000 ui/1ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1 mI(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 1 ml con disp.sicur per ago 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
3000ui/0,3ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,3ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 0,3 ml con disp.sicur per ago 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
10000 ui/1ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1 ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 1 ml con disp.sicur per ago 


| S2|1 52 
BINOCRIT BINOCRIT 

SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 

3000ui/0,3ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,3ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 20000 ui/0,5ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5 mI(40000 ui/ml)-1sir. 

da 0,3 ml con disp.sicur per ago preriem.da 0,5 ml con disp.sicur per ago 
| S2 |1 s2 
BINOCRIT BINOCRIT 

SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 

4000 ui/0,4ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,4ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 20000 ui/0,5ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5mI(40000 ui/ml)-6 sir. 

da 0,4 ml con disp.sicur per ago preriem.da 0,5 ml con disp.sicur per ago 
| SEL s2 
BINOCRIT BINOCRIT 

SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 

4000 ui/0,4ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,4ml(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 30000ui/0,75ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,75mlI(40000 ui/ml)-1sir. 

da 0,4 ml con disp.sicur per ago preriem.da 0,75ml con disp.sicur per ago 
| S201 s2 
BINOCRIT BINOCRIT 

SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 

5000 ui/0,5ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 30000ui/0,75ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,75mlI(40000 ui/ml)-Gsir. 

da 0,5ml con disp.sicur per ago preriem.da 0,75ml con disp.sicur per ago 
| SZ: Il s2 
BINOCRIT BINOCRIT 

SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 


5000 ui/0,5ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,5mlI(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 0,5ml con disp.sicur per ago 


| s2 


40000 ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1 ml(40000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 1 ml con disp.sicur per ago 


Ù S2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
6000 ui/0,6ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,6ml(10000 ui/ml)-1sir.preriem. 
da 0,6 ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
40000 ui/1 ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-1 ml(40000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 1 ml con disp.sicur per ago 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
6000 ui/0,6ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,6mI(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 0,6 ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
7000 ui/0,7ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,7mI(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 0,7 ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
7000 ui/0,7ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,7mI(10000 ui/ml)-6 sir.preriem. 
da 0,7 ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
8000 ui/0,8ml soluz.iniett.in sir.preriemp(vetro)-uso sottocut.o ev-0,8ml(10000 ui/ml)-1 sir.preriem. 
da 0,8 ml con disp.sicur per ago 


| s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
20000 ui/0,5 ml-soluzione iniettabile in siringa preriempita-uso sottocutaneo o endovenoso 
«siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml)-4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza 
per l'ago 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
30000 ui/0,75 ml-soluzione iniettabile in siringa preriempita-uso sottocutaneo o endovenoso 
-siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml)-4 siringhe preriempite con dispositivo di 
sicurezza per l'ago 


I s2 


BINOCRIT 
SANDOZ GMBH 
40000 ui/1,0 ml-soluzione iniettabile in siringa preriempita-uso sottocutaneo o endovenoso 
“siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml)-4 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza 
per l'ago 


I s2 


BIRESP SPIROMAX 
TEVA PHARMA BV. 
160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 1 inalatore (120 dosi) 
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BIRESP SPIROMAX BISOPROLOLO AHCL 
TEVA PHARMA B.V. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 2 inalatori (2x120 dosi) 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al-al 
s2|wm PI 
BIRESP SPIROMAX BISOPROLOLO AHCL 
TEVA PHARMA B.V. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 3 inalatori (3x120 dosi) 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 
s2 | Ml PI 
BIRESP SPIROMAX BISOPROLOLO AHCL 
TEVA PHARMA B.V. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 1 inalatore (60 dosi) 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 
s2 | Ml PI 
BIRESP SPIROMAX BISOPROLOLO AHCL 
TEVA PHARMA B.V. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 2 inalatori (2x60 dosi) 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-al 
s2|wm PI 
BIRESP SPIROMAX BISOPROLOLO AHCL 
TEVA PHARMA B.V. ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 3 inalatori (3x60 dosi) 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 
s2|wm PI 
bisoprololo BISOPROLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 
BISOPROLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-al BISOPROLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc-al 
BISOPROLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc-al BISOPROLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 
BISOPROLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc-al BISOPROLOLO AHCL 
PISI ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 
BISOPROLOLO AHCL lm PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc-al BISOPROLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 
BISOPROLOLO AHCL NT PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc-al BISOPROLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc-al 
BISOPROLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc-al BISOPROLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 
BISOPROLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc-al BISOPROLOLO AHCL 
P ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 
BISOPROLOLO AHCL Il PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc-al BISOPROLOLO AHCL 
p ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 
BISOPROLOLO AHCL i PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al BISOPROLOLO AHCL 
|) ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 
BISOPROLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al BISOPROLOLO AHCL 
p ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al-al 
BISOPROLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al BISOPROLOLO AHCL 
|) ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al-al 
BISOPROLOLO AHCL in PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al BISOPROLOLO AHCL 
p ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 
BISOPROLOLO AHCL i PI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al-al 
p 


— 140 


5-6-2018 Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 128 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 10x20 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. Ì HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc-al 1,25 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI|_II PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. È HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI; II PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al-al 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al-al 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO AHCL BISOPROLOLO ALMUS 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
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BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,75 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P. Ill PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,75 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI |M PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc-al 7,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI |M PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 7,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI | HI PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al 7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI | PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI | PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,75 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc-al 7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI | HI PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. \ HEXAL S.P.A. 
3,75 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 7,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI II PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc-al 7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P1(_II PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 7,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI | HI PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI | II PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI | PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI | PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI | II PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI | HI PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc-al 
PI |M PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO ALMUS 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc-al 
P Ill PI 
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BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa-al-pvc-al 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc-al 2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc-al 3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ALMUS BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
HEXAL S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc-al 3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 
Ill PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1,25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 
Ill PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 
Ill PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 
Ill PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 
Ill PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. Ì AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
{HI PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. È AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 3,75 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
:-HN PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 
Ill PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1,25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 
Il PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 
Ill PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 
Ill PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 
Ill PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 
Ill PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
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BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. MYLAN S.P.A. 
7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 
P. LI P1,S5 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO DOC GENERICS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 1,25 mg compressa 28 compresse 
PI |M PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO DOC GENERICS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 10 mg compressa 28 compresse 
PI |M PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO DOC GENERICS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 2,5 mg compressa 28 compresse 
PI | II PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO DOC GENERICS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
7,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 3,75 mg compressa 28 compresse 
PI | HI PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO DOC GENERICS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 5 mg compressa 28 compresse 
PI | PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
PI | HI PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
7,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
PI | HI PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. il EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
PI IN PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Pili PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
PI | HI PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
PI | HI PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
PI | PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al-al 5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
PI | PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
PI | HI PI 
BISOPROLOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA BISOPROLOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
PI | HI PI 
BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS BISOPROLOLO EG 
MYLAN S.P.A. EGS.P.A. 
2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
NI P1,55 | Il PI 
BISOPROLOLO E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS BISOPROLOLO EG 
MYLAN S.P.A. EGS.P.A. 
5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
IN P1,S5 | III PI 
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BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Il PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 50 (50 x1) compresse in blister monodose pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 50 (50 x1) compresse in blister monodose pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1,25 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EGS.PA. EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
IN PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EGS.PA. EG S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EG BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il PI 
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BISOPROLOLO EUROGENERICI 
EG S.P.A. 
2,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


BISOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
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Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
2,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
2,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
2,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
2,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
2,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
2,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
2,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. \ KRKA D.D. NOVO MESTO 
3,75 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
(I PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D.NOVO.MESTO 
3,75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
2 PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
3,75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
3,75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
3,75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
3,75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
3,75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO EUROGENERICI BISOPROLOLO KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
3,75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
Ill PI 
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BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al mg 2,5 compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al mg 3,75 compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al mg 3,75 compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al mg 3,75 compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al mg 3,75 compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al mg 5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al mg 5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al mg 5 compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al mg 5 compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN.S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al mg 7,5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO KRKA BISOPROLOLO MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al mg 7,5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 1,25 compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al mg 7,5 compresse rivestite con film84 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 1,25 compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al mg 7,5 compresse rivestite con film90 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 1,25 compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al mg 10 compresse rivestite con film28 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 1,25 compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al mg 10 compresse rivestite con film30 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 2,5 compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al mg 10 compresse rivestite con film84 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 2,5 compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al mg 10 compresse rivestite con film90 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 2,5 compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al mg 1,25 compresse rivestite con film100 compresse in flaconi hdpe 
Ill PI 
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BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 1,25 compresse rivestite con film500 compresse in flaconi hdpe 1.25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 2,5 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi hdpe 1.25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 2,5 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 3,75 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 3,75 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 5 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 5 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 7,5 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. \ MYLAN S.P.A. 
mg 7,5 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
im PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN.S.P.A. 
mg 10 compresse rivestite con film 100 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
III PI 
BISOPROLOLO MYLAN BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
mg 10 compresse rivestite con film 500 compresse in flaconi hdpe 2.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1.25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 3.75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1.25 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 3.75 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1.25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 3.75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1.25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 3.75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1.25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 3.75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1.25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 3.75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
1.25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 3.75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
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BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
3.75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
3.75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pctfe/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pctfe/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pctfe/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc 
IWl PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. È PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pctfe/al 
(N PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
10 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA PHARMA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 7,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO MYLAN GENERICS BISOPROLOLO PENSA PHARMA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
10 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc 
Ill PI 
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BISOPROLOLO PENSA PHARMA 
PENSA PHARMA S.P.A.7,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 
3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 


BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 


Ill PI 
BISOPROLOLO PENSA PHARMA BISOPROLOLO SANDOZ 
PENSA PHARMA S.P.A.3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO PENSA PHARMA BISOPROLOLO SANDOZ 
PENSA PHARMA S.P.A.1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pctfe/al 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. \ SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
(I PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 
2 PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 10x20 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al 3,75 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
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BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa-al-pvc/al 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc/al 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al 10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
7,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
7,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 10 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
7,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVAITALIA S.R.L. 
7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
7,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
7,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
7,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
7,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
7,5 mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister opa-al-pvc/al 1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO SANDOZ BISOPROLOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
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BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
3,75 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
3,75 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. \ TEVA ITALIA S.R.L. 
3,75 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
(I PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVAITALIA S.R.L. 
3,75 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2 PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
3,75 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
3,75 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
3,75 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 1,25 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
3,75 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 2,5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,75 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg compresse 21 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO TEVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
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BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
IWl PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L: 
5 mg compresse rivestite con film 5x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 6x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 10x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 1x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 2x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 4x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al 10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in eav blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 2x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in eav blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
BISOPROLOLO ZENTIVA BISOPROLOLO ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 3x10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
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BISOPROLOLO ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
2.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 28 compresse in blister (al) 


Il BI. S5 
BISOPROLOLO ZENTIVA ITALIA BLOPRESID 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. TAKEDA ITALIA S.P.A. 
2.5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 16/12.5 mg 50 compresse in blister (al) 
Il PI |1I S5 
bitolterolo BLOPRESID 
53 TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 56 compresse in blister (al) 
BIWIND I S5 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale flacone da 15 ml BLOPRESID 
53 TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 98 compresse in blister (al) 
BIWIND I s5 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per uso orale 30 contenitori monodose BLOPRESID 
da 0,5 ml TAKEDA ITALIA S.P.A. 
53 16/12.5 mg 100 compresse in blister (al) 
BLOCADREN 2 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. BLOPRESID 
40 compresse 10 mg TAKEDA ITALIA S.P.A. 
Il P1 16/12.5 mg 300 compresse in blister (al) 
BLOPRESID 1 # 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
7 compresse in blister TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg /12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
I S5 
BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
14 compresse in blister TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
BLOPRESID a 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
20 compresse in blister \ TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
(Al S5 
BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
28 compresse in blister TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
BLOPRESID sid 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
50 compresse in blister TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
I s5 
BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
56 compresse in blister TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
BLOPRESID i > 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
98 compresse in blister TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
I S5 
BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
98x1 compresse in blister TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
BLOPRESID = 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
100 compresse in blister TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
BLOPRESID ui 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
300 compresse in blister TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
BLOPRESID > 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
16/12.5 mg 7 compresse in blister (al) TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
BLOPRESID sui 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BLOPRESID 
16/12.5 mg 14 compresse in blister (al) TAKEDA ITALIA S.P.A. 
S5 32 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
Ù s5 
BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. 
16/12.5 mg 20 compresse in blister (al) 
s5 
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BLOPRESID BREAKYL 
TAKEDA ITALIA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 1200 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
S5 | Il S7 
BLOPRESID BREAKYL 
TAKEDA ITALIA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 1200 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
S5 | Il S7 
BLOPRESID BREAKYL 
TAKEDA ITALIA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al start 200, 400,600,800 microgrammi film buccale 1 bustina in pan/al/pa/carta monodose per 
S5 dosaggio 
Il S7 
BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BREAKYL 
32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al MEDA PHARMA S.P.A. 
S5 200 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BREAKYL 
32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al MEDA PHARMA S.P.A. 
S5 200 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA S.P.A. BREAKYL 
32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al MEDA PHARMA S.P.A. 
S5 400 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
bolandiolo (estr-4-ene-3,17B-diolo) 
s1 | BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. 
bolasterone 400 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
S Il S7 
boldenone BREAKYL 
S MEDA PHARMA S.P.A. 
400 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione) Il 57 
Ss 
| BREAKYL 
bopindololo MEDA PHARMA S.PA. 
I) P1.| 600 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. i BREAKYL 
200 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta monodose MEDA PHARMA S.P.A. 
S7.. 600 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BREAKYL 
200 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta monodose MEDA PHARMA S.P.A. 
S7 600 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BREAKYL 
200 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta monodose MEDA PHARMA S.P.A. 
S7 800 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BREAKYL 
400 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta monodose MEDA PHARMA S.P.A. 
S7 800 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BREAKYL 
400 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta monodose MEDA PHARMA S.P.A. 
S7 800 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BREAKYL 
600 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta monodose MEDA PHARMA S.P.A. 
S7 1200 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BREAKYL 
600 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta monodose MEDA PHARMA S.P.A. 
S7 1200 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BREAKYL 
800 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pa/carta monodose MEDA PHARMA S.P.A. 
57 1200 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pa/carta monodose 
Il S7 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BREAKYL 
800 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pa/carta monodose MEDA PHARMA S.P.A. 
67 200 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
Il S7 
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BREAKYL BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
200 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta monodose 1200 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
S7|Il S7 
BREAKYL BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
200 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta monodose 200 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
S7| Il S7 
BREAKYL BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
200 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta monodose 400 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
S7|Il S7 
BREAKYL BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
400 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta monodose 600 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
S7|Il S7 
BREAKYL BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
400 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta monodose 800 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
S7|Il S7 
BREAKYL BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
400 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta monodose 1200 microgrammi film buccale 28 bustine in pan/al/pet/carta monodose 
S7| Il S7 
BREAKYL BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
400 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta monodose start 200,400,600,800 microgrammi film buccale 1 bustina in pan/al/pet/carta monodose 
S7|Il S7 
BREAKYL BREVA 
MEDA PHARMA S.P.A. VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
600 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta monodose aerosol dosato 200 inalazioni 
S7|1 $3 
BREAKYL BREVA 
MEDA PHARMA S.P.A. \ VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
600 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta monodose sol os aerosol 15 ml 
Vit S3 
BREAKYL BREVIBLOC 
MEDA PHARMA S.P.A. BAXTER S.P.A. 
600 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta monodose 100 mg/10 ml sol per infusione 5 flaconcini 10 ml 
S7/HHM PI 
BREAKYL BREVIBLOC 
MEDA PHARMA S.P.A. BAXTERS.P.A. 
600 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta monodose 10 mg/ml sol per infusione sacca da 250 ml 
S7 | II PI 
BREAKYL BRIMICA GENUAIR 
MEDA PHARMA S.P.A. ASTRAZENECA AB 
800 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta monodose 340 microgrammi/12 microgrammi - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (plastica/ 
57 acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 30 dosi 
I S3 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BRIMOCOMB 
800 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta monodose DOC GENERICI SRL 
57 2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1x5 ml in flacone Idpe 
Ill PI 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BRIMOCOMB 
800 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta monodose DOC GENERICI SRL 
57 2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 3x5 ml in flacone Idpe 
Ill PI 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BRIMOCOMB 
800 microgrammi film buccale 30 bustine in pan/al/pet/carta monodose DOC GENERICI SRL 
57 2 mg/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 6x5 ml in flacone Idpe 
Ill PI 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BRIMONIDINA E TIMOLOLO EG 
1200 microgrammi film buccale 3 bustine in pan/al/pet/carta monodose EG S.P.A. 
S7 2mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 1x5 ml in flacone Idpe 
Ill PI 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BRIMONIDINA E TIMOLOLO EG 
1200 microgrammi film buccale 4 bustine in pan/al/pet/carta monodose EGS.P.A. 
57 2mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 3x5 ml in flacone Idpe 
Ill PI 
BREAKYL 
MEDA PHARMA S.P.A. BRIMONIDINA E TIMOLOLO EG 
1200 microgrammi film buccale 10 bustine in pan/al/pet/carta monodose EG S.P.A. 
S7 2mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 6x5 ml in flacone Idpe 
Ill PI 
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BRIMONIDINA E TIMOLOLO MYLAN 
MYLAN S.PA. 
2mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 3x5 ml in flacone Idpe 


BUPRENORFINA ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. 
8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al 


— 156 


Il PI | Il S7 
BRIMONIDINA E TIMOLOLO MYLAN BUPRENORFINA ETHYPHARM 
MYLAN S.P.A. ETHYPHARM S.A. 
2mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 6x5 ml in flacone Idpe 8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al 
Il PI | II S7 
BRIMONIDINA E TIMOLOLO MYLAN BUPRENORFINA ETHYPHARM 
MYLAN S.P.A. ETHYPHARM S.A. 
2mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione 1x5 ml in flacone Idpe 8 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al 
Il PI | Il S7 
BRINERDINA BUPRENORFINA MOLTENI 
TEOFARMA S.R.L. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
compresse rivestite 20 compresse 2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | Il S7 
brinzolamide BUPRENORFINA MOLTENI 
S5 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
2 mg compresse sublinguali 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
bromantan Il S7 
| S6 
BUPRENORFINA MOLTENI 
BRONCOVALEAS L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
2 mg/5 ml sciroppo flacone da 120 ml Il 57 
S3 
BUPRENORFINA MOLTENI 
BRONCOVALEAS L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
0,5% sol da nebulizzare flacone da 15 ml Il 57 
ca BUPRENORFINA MOLTENI 
BRONCOVALEAS L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 8 mg compresse sublinguali 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
25 compresse 2 mg Il 57 
S3 
BUPRENORFINA MOLTENI 
BRONCOVALEAS L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
100 mcg/ spruzzo sosp pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione per 200 spruzzi Il S7 
> BUPRENORFINA SUN 
budesonide I SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
I s9 2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
bumetanide d sd 
s5 | BUPRENORFINA SUN 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
bunololo 2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| PI | Il S7 
bupranololo BUPRENORFINA SUN 
I PI SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
8 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
buprenorfina Il S7 
S7 
BUPRENORFINA SUN 
BUPRENORFINA ETHYPHARM SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
ETHYPHARM S.A. 8 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
0,4 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al Il 57 
S7 
buserelina 
BUPRENORFINA ETHYPHARM I s2 
ETHYPHARM S.A. 
0,4 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al BUSETTE 
S7 SANDOZ GMBH 
10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in pet/al/pe 
BUPRENORFINA ETHYPHARM I 97 
ETHYPHARM S.A. 
0,4 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al BUSETTE 
S7 SANDOZ GMBH 
10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in pet/al/pe 
BUPRENORFINA ETHYPHARM I 97 
ETHYPHARM S.A. 
2 mg compresse sublinguali 28 compresse in blister pvc/al BUSETTE 
S7 SANDOZ GMBH 
10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in pet/al/pe 
BUPRENORFINA ETHYPHARM I 97 
ETHYPHARM S.A. 
2 mg compresse sublinguali 7 compresse in blister pvc/al BUSETTE 
S7 SANDOZ GMBH 
10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in pet/al/pe 
BUPRENORFINA ETHYPHARM I 97 
ETHYPHARM S.A. 
2 mg compresse sublinguali 70 compresse in blister pvc/al BUSETTE 
S7 SANDOZ GMBH 
10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in pet/al/pe 
Il S7 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


Serie generale - n. 128 


BUSETTE BUSETTE 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in pet/al/pe 5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in pet/al/pe 
S7|Il S7 
BUSETTE BUSETTE 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
10 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in pet/al/pe 5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in pet/al/pe 
S7| Il S7 
BUSETTE BUSETTE 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in pet/al/pe 5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in pet/al/pe 
S7|Il S7 
BUSETTE BUSETTE 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in pet/al/pe 5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in pet/al/pe 
S7|Il S7 
BUSETTE BUSETTE 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in pet/al/pe 5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in pet/al/pe 
S7|Il S7 
BUSETTE BUTAPRAL 
SANDOZ GMBH GENETIC S.P.A. 
15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in pet/al/pe 0,5 mg + 2,5 mg/2,5 ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose in ldpe da 2,5 
S7 |1 S3 
BUSETTE butizide 
SANDOZ GMBH I S5 
15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in pet/al/pe 
57 | butorfanolo 
Il S7 
BUSETTE 
SANDOZ GMBH CALANTHA 
15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in pet/al/pe BENEDETTI & CO. S.P.A. 
57 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 
I S4 
BUSETTE 
SANDOZ GMBH | CALANTHA 
15 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in pet/al/pe BENEDETTI & CO. S.P.A. 
S7.| 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 
Ù S4 
BUSETTE 
SANDOZ GMBH |. CALANTHA 
20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in pet/al/pe BENEDETTI & CO. S.P.A. 
57.) 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 
I S4 
BUSETTE 
SANDOZ GMBH CALANTHA 
20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in pet/al/pe BENEDETTI & CO. S.P.A. 
57 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 
I S4 
BUSETTE 
SANDOZ GMBH CALANTHA 
20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 2 cerotti in bustina in pet/al/pe BENEDETTI & CO. S.P.A. 
57 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 
I S4 
BUSETTE 
SANDOZ GMBH CALANTHA 
20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 20 cerotti in bustina in pet/al/pe BENEDETTI & CO. S.P.A. 
57 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 
I S4 
BUSETTE 
SANDOZ GMBH calusterone 
20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 4 cerotti in bustina in pet/al/pe I S1 
S7 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
BUSETTE LABORATORI ALTER S.R.L. 
SANDOZ GMBH 16 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse 
20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 5 cerotti in bustina in pet/al/pe I S5 
S7 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
BUSETTE LABORATORI ALTER S.R.L. 
SANDOZ GMBH 32 mg + 12,5 mg compressa 7 compresse 
20 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 8 cerotti in bustina in pet/al/pe I S5 
57 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
BUSETTE LABORATORI ALTER S.R.L. 
SANDOZ GMBH 32 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse 
5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 10 cerotti in bustina in pet/al/pe I S5 
S7 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
BUSETTE LABORATORI ALTER S.R.L. 
SANDOZ GMBH 32 mg + 25 mg compressa 7 compresse 
5 microgrammi/ora, cerotto trasdermico 12 cerotti in bustina in pet/al/pe I S5 
S7 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 
32 mg + 25 mg compressa 14 compresse 
I S5 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 
16 mg + 12,5 mg compressa 7 compresse 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
8mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
16 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse 8mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
32 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse 8mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
32 mg + 25 mg compressa 28 compresse 8mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S51 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. È AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 
53|/Al S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 16mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s5 
I CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA DOC GENERICI SRL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 8mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 
8mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al I S5 
S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA DOC GENERICI SRL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 8mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pvdc/al 
8mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al I S5 
s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA DOC GENERICI SRL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 8mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 
8mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al I S5 
s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA DOC GENERICI SRL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 8mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/al 
8mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al I S5 
s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA DOC GENERICI SRL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 8mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pvdc/al 
8mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al I S5 
s5 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
8mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc-pvdc/al 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
8mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc-pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
8mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
16mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
S5 |1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
16mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
S5 |1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
16mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
16mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
16mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
16mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc-pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5. I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL i DOC GENERICI SRL 
16mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc-pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Sali S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOCGENERICI SRL. 
16mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| 1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL DOC GENERICI SRL 
32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5. | l S5 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
32 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 


S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 112 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 | I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 126 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 140 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 154 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 168 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 182 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 16 mg/12,5 mg compresse 196 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S51 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. È EGS.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 
53|/Al S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5| I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc-pvdc/al 8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EGS.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 
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S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.|l S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.| | s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. Y EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 50 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Sali S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 56 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.| 1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 50 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 56 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
16 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister opa/al/pvc/al 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5. | l s5 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 
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S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 | I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 50 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 56 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EGS.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S51 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. È KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 98 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S3|/Al S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 | Il S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 || s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 |1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5|1 s5 


5-6-2018 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in opa/al/pvc-al 
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S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in pvc/pvdc-al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 |1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in pvc/pvdc-al 
S5 |1I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 | l s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in pvc/pvdc-al 
S5.| I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 60 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 60 compresse in pvc/pvdc-al 
S5. I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 84 compresse in opa/al/pvc-al 
S531 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 84 compresse in pvc/pvdc-al 
55 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in opa/al/pvc-al 
S5.| I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in pvc/pvdc-al 
S5 |1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in opa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in pvc/pvdc-al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in opa/al/pvc-al 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 |l s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in pvc/pvdc-al 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in opa/al/pvc-al 8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in pvc/pvdc-al 8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5. | l s5 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 


S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 32mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
S5 | I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/al confezione calendario 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/al confezione calendario 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 32mg/12,5mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
S5 | | S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 32mg/12,5mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
S5|1I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al 32mg/12,5mg compresse 90 compresse in flacone hdpe 
S511 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO È MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 32mg/25mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
$3|/Al S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 32mg/25mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 32mg/25mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 32mg/25mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HCS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 32mg/25mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 32mg/25mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
S5 || s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 32mg/25mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 32mg/25mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 32mg/25mg compresse 14 compresse in blister pvc/al confezione calendario 
S5|1 s5 
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Serie generale - n. 128 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
32mg/25mg compresse 28 compresse in blister pvc/al confezione calendario 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/25mg compresse 56 compresse in blister pvc/al confezione calendario 8 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/25mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 8 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/25mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/25mg compresse 90 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 15 compresse in blister pvc/al 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.|l S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/al confezione calendario 16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.: I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. \ PENSA PHARMA S.P.A. 
32mg/12,5mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 32 mg/25 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 
Sai S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
32mg/25mg compresse 15 compresse in blister pvc/al 32 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 
55 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
32mg/25mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 16 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 
S5.| 1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32mg/25mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 8 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
S5 |1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 8 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 8 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 8 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 || s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 8 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in blister al/al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 8 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5. | l s5 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


— 166 —É 


S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 | I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 50 x 1 compresse in blister al/al monodose 16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
S511 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. È SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 
53) S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 50 x1 compresse in blister al/al monodose 
S5 | I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse7compresse in flacone hdpe 
S5 || s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse14 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
8 mg/12.5 mg compresse 250 compresse in flacone hdpe 16 mg/12.5 mg compresse 21 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 16 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 
S5|1 s5 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 


—. ‘i —É 


S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in flacone hdpe 32 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 |1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
16 mg/12.5 mg compresse 250 compresse in flacone hdpe 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5| I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
S5: I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. \ SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
Sali S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
55 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
S5.| 1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
S5. | Il S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 
S5 || s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 8/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 8/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
S5. | I s5 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
S5 | I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 16/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 16/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 32/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 32/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5.| | S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
8/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 32/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 
S5_11 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. È TEVAITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
$3|/Al S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 15 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5 | I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
16/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 32/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 
S5|1 S5 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 


CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE VI.REL PHARMA 
VI.REL PHARMA S.A.S. DI CARLETTO LORELLA E C. 
16 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 
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S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE VI.REL PHARMA 
TEVA ITALIA S.R.L. VI.REL PHARMA S.A.S. DI CARLETTO LORELLA E C. 
32/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 32 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE VI.REL PHARMA 
TEVA ITALIA S.R.L. VI.REL PHARMA S.A.S. DI CARLETTO LORELLA E C. 
32/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 32 mg/25 mg compressa 28 compresse in blister al/pvc 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 16 mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 16 mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 15 compresse in blister al/al 16 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 16 mg/12,5mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 8 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5: I s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. \ ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 8 mg/12,5mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Sali S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L: 
32/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 8 mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 16 mg/12,5mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| 1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 16 mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 16 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 8 mg/12,5mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 28x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 8 mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 || s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 50x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 8 mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 56x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 8 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 98x1 compresse in blister monodose al/al - confezione ospedaliera 16 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5. | I s5 
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CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
8 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
50 mg+25mg compresse28 compresse in blister pvc/al 


s5 


S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 50 mg+25mg compresse30 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 50 mg+25mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
S5 | I S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 50 mg+25mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 50 mg+25mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 50 mg+25mg compresse10 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 50 mg+25mg compresse12 compresse in flacone ppe 
S5 || S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 50 mg+25mg compresse 20 compresse in flacone ppe 
S5|1 s5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 50 mg+25mg compresse28 compresse in flacone ppe 
S511 S5 
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. È RATIOPHARMATALIA S.R.L. 
32/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 50 mg+25mg compresse30 compresse in flacone ppe 
59|/Al S5 
cannabinoidi naturali, cannabis e prodotti derivati dalla cannabis (es. CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
marijuana, hashish) RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
I S8 50 mg+25mg compresse 60 compresse in flacone ppe 
I s5 
cannabinoidi sintetici (es. A9-tetraidrocannabinolo (THC) di sintesi) e 
altri cannabinomimetici CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
I 58 RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
50 mg+25mg compresse 50 compresse in flacone ppe 
canrenone I S5 
s5 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA 
CAPITAL RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 50 mg+25mg compresse 100 compresse in flacone ppe 
4 mg/1ml sol iniett 3 fiale I S5 
I s9 
CARAVEL 
CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. 
HEXAL S.P.A. 6,25 mg compresse28 compresse 
50 mg + 25 mg compresse 12 compresse Ill P1 
s5 
CARAVEL 
CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. 
MYLAN S.P.A. 25 mg compresse30 compresse 
50 mg + 25 mg compresse 12 compresse Ill PI 
S5 
CARDIAZOL PARACODINA 
CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TEOFARMA S.R.L. 
SANDOZ S.P.A. 20 mg/ml+100 mg/ml gocce orali, sol flacone contagocce 10 ml 
50 mg + 25 mg compresse 12 compresse Il 56 
s5 
CARDICOR 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
50 mg+25mg compresse12 compresse in blister pvc/al Ill P1 
s5 
CARDICOR 
CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM ITALIA RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
RATIOPHARM ITALIA S.R.L. 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
50 mg+25mg compresse20 compresse in blister pvc/al Ill P1 
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CARDICOR 


RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 


30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


CARDICOR 


RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 


56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 30 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. \ RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
(I PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 60 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
III PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
IM PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Ill PI 
CARDICOR CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 
Il PI 
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CARDICOR 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


CARDICOR 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 
28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
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Ill PI 
CARDICOR CARDIOSTENOL 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 10 mg/ml + 0,5 mg/ml sol iniett per uso im 8 fiale da 1 ml 
Il S7 
CARDICOR CARIVALAN 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
20 compresse in blister pvc/al da 10 mg 6,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
30 compresse in blister pvc/al da 10 mg 25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
50 compresse in blister pvc/al da 10 mg 6,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
56 compresse in blister pvc/al da 10 mg 25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
60 compresse in blister pvc/al da 10 mg 25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
90 compresse in blister pvc/al da 10 mg 6,25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
100 compresse in blister pvc/al da 10 mg 6,25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
GMM FARMA S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 6,25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
GMM FARMA S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 6,25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
GMM FARMA S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
FARMA 1000 S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 12,5 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 6,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 6,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il PI 
CARDICOR CARIVALAN 
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 6,25 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARDICOR CARIVALAN 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA LES LABORATOIRES SERVIER 
28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 12,5 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
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CARIVALAN CARTEABAK 
LES LABORATOIRES SERVIER LABORATOIRES THEA 
12,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 2%collirio, sol 1 flacone pe da 10 ml 
P. Ill PI 
CARIVALAN CARTEOL 
LES LABORATOIRES SERVIER S.LE.I. S.P.A. 
12,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg/ml collirio, soluzione flacone 5 ml 
PI |M PI 
CARIVALAN CARTEOL 
LES LABORATOIRES SERVIER S.LE.I. S.P.A. 
6,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/ml collirio, soluzione flacone 5 ml 
P Ill PI 
CARIVALAN CARTEOL 
LES LABORATOIRES SERVIER S.LE.I. S.P.A. 
12,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 10 mg/ml collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,3 ml 
PI | II PI 
CARIVALAN CARTEOL 
LES LABORATOIRES SERVIER SEI. S.P.A. 
12,5 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/ml collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,3 ml 
PI | I PI 
CARIVALAN carteololo 
LES LABORATOIRES SERVIER Ill PI 
12,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
p carvedilolo 
Ill PI 
CARIVALAN 
LES LABORATOIRES SERVIER CARVEDILOLO ACCORD 
25 mg/5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
p 6,25 mg compresse 28 compresse 
Ill PI 
CARIVALAN 
LES LABORATOIRES SERVIER CARVEDILOLO ACCORD 
12,5 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
pi 25 mg compresse 30 compresse 
uW PI 
CARIVALAN 
LES LABORATOIRES SERVIER | CARVEDILOLO ALFASIGMA 
12,5 mg/7,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al ALFASIGMA S.P.A 
P1.! 6,25 mg compresse 28 compresse 
Ill PI 
CARIVALAN 
LES LABORATOIRES SERVIER | .CARVEDILOLO ALFASIGMA 
25 mg/5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al ALFASIGMA S.P.A 
PI. 25 mg compresse 30 compresse 
ui PI 
CARIVALAN 
LES LABORATOIRES SERVIER CARVEDILOLO ALMUS 
25 mg/5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al ALMUS S.R.L. 
p 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Il PI 
CARIVALAN 
LES LABORATOIRES SERVIER CARVEDILOLO ALMUS 
25 mg/5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al ALMUS S.R.L. 
p 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Ill PI 
CARIVALAN 
LES LABORATOIRES SERVIER CARVEDILOLO ALTER 
25 mg/5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al LABORATORI ALTER S.R.L. 
p 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
IM PI 
CARIVALAN 
LES LABORATOIRES SERVIER CARVEDILOLO ALTER 
12,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al LABORATORI ALTER S.R.L. 
p 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Ill PI 
CARMIAN 
TEOFARMA S.R.L. CARVEDILOLO ANGELINI 
30 compresse AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
Ill P1,S5 3.125 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 
IM PI 
CARTEABAK 
LABORATOIRES THEA CARVEDILOLO ANGELINI 
1%collirio, sol 1 flacone pe da 5 ml AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
Il P1 3.125 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 
IM PI 
CARTEABAK 
LABORATOIRES THEA CARVEDILOLO ANGELINI 
1%collirio, sol 1 flacone pe da 10 ml AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
Il P1 3.125 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 
IM PI 
CARTEABAK 
LABORATOIRES THEA CARVEDILOLO ANGELINI 
2%collirio, sol 1 flacone pe da 5 ml AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
Il P1 3.125 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 
IM PI 
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CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 


CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
6.25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 


Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 6.25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 6.25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
3.125 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
6.25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
6.25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 12.5 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
6.25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 
Il PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
6.25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 12.5 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
6.25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 12.5 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 
Ill PI 
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CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 


CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 


— 175 


Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 
Il PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
12.5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI | CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA \ AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 
(I PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
12.5 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
NEL PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe 50 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe 50 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe 50 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe 50 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe 50 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe 50 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
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CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO DOC GENERICI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA DOC GENERICI SRL 
50 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO DOC GENERICI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA DOC GENERICI SRL 
50 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO EG 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA EG S.P.A. 
50 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 5 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO EG 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA EGS.P.A. 
50 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO EG 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA EGS.P.A. 
50 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO EG 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA EGS.P.A. 
50 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO EG 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA EG S.P.A. 
50 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ANGELINI CARVEDILOLO EG 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA EGS.P.A. 
50 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO AUROBINDO CARVEDILOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. È EGS.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 6,25 mg compresse 40 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO AUROBINDO CARVEDILOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 6,25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO AUROBINDO CARVEDILOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 6,25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
Il PI 
CARVEDILOLO AUROBINDO CARVEDILOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 6,25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO AUROBINDO CARVEDILOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 6,25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO AUROBINDO CARVEDILOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 6,25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO AUROBINDO CARVEDILOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 6,25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO AUROBINDO CARVEDILOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 6,25 mg compresse 120 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO AUROBINDO CARVEDILOLO EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 


25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 


6,25 mg compresse 150 compresse in blister al/al 
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CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
6,25 mg compresse 200 compresse in blister al/al 25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
6,25 mg compresse 250 compresse in blister al/al 25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
6,25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
6,25 mg compresse 400 compresse in blister al/al 25 mg compresse 150 compresse in blister al/al 
Ill p 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
6,25 mg compresse 500 compresse in blister al/al 25 mg compresse 200 compresse in blister al/al 
Il P 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
6,25 mg compresse 1000 compresse in blister al/al 25 mg compresse 250 compresse in blister al/al 
Ill p 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
25 mg compresse 5 compresse in blister al/al 25 mg compresse 300 compresse in blister al/al 
Ill P 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
25 mg compresse 7 compresse in blister al/al 25 mg compresse 400 compresse in blister al/al 
Ill P 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 
EG S.P.A. \ EGS.P.A. 
25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 25 mg compresse 500 compresse in blister al/al 
(In PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 25 mg compresse 1000 compresse in blister al/al 
III PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO GERMED 
EGS.PA. GERMED PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 3,125 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO GERMED 
EG S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 3,125 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO GERMED 
EG S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 6,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO GERMED 
EG S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse 32 compresse in blister al/al 6,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO GERMED 
EG S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse 40 compresse in blister al/al 6,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO GERMED 
EG S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 6,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO GERMED 
EG S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO EG CARVEDILOLO GERMED 
EG S.P.A. GERMED PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Il PI 
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CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 
GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 
GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 
25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 
GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 
25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 3,125 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO GERMED CARVEDILOLO HEXAL 
GERMED PHARMA S.P.A. HEXAL S.P.A. 
25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3.125 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3.125 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3.125 mg compresse 28compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,125 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
Il PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,125 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 50 x1 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. È HEXAL S.P.A. 
3,125 mg compresse 50 x 1 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
il PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,125 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
Il PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,125 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,125 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 98 x1 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,125 mg compresse 98 x 1 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,125 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 6,25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,125 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 6,25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,125 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 6,25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
3,125 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 6,25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
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CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
6,25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 12,5 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/ hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
6,25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
Ill p 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
Ill P 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
Ill p 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 50 x 1 compresse in blister al/pvc 
Ill P 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 50 x1 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
Ill P 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. \ HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
(II PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
im PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 98 x1 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 98 x 1 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/ hd 25 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/ hd 25 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/ hd 25 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/ hd 25 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL S.P.A. HEXAL S.P.A. 
12,5 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/ hd 25 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 
Ill PI 
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CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 3,125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone in hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 3,125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone in hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 3,125 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone in hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 3,125 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone in hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 3,125 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone in hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 50x1 compresse in blister al/pvc 3,125 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone in hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 3,125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone in hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 3,125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 3,125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. È MYLAN.S.P.A: 
50 mg compresse 98x1 compresse in blister al/pvc 3,125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc 
RT PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 3,125 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc 
Il PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 28 compresse in contenitore pe/hd 3,125 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 30 compresse in contenitore pe/hd 3,125 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 60 compresse in contenitore pe/hd 3,125 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 100 compresse in contenitore pe/hd 3,125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 250 compresse in contenitore pe/hd 6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO HEXAL CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse 500 compresse in contenitore pe/hd 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
3,125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone in hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hpde 
Ill PI 
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CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hpde 


CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 


Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hpde 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hpde 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hpde 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hpde 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. \ MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc 
(I PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN.S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc 
RL PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hpde 
Ill PI 
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CARVEDILOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hpde 


CARVEDILOLO PFIZER 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO PFIZER 
MYLAN S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc 6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO PFIZER 
MYLAN S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc 6,25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO PFIZER 
MYLAN S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO PFIZER 
MYLAN S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO PFIZER 
MYLAN S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO PFIZER 
MYLAN S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO PFIZER 
MYLAN S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
Ill PI 
CARVEDILOLO MYLAN GENERICS CARVEDILOLO PFIZER 
MYLAN S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
Ill PI 
CARVEDILOLO PENSA CARVEDILOLO PFIZER 
PENSA PHARMA S.P.A. È PFIZER ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
(HAN PI 
CARVEDILOLO PENSA CARVEDILOLO PFIZER 
PENSA PHARMA S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse 30 compresse divisibili 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
Ill PI 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO PFIZER 
PFIZER ITALIA S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO PFIZER 
PFIZER ITALIA S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RANBAXY 
PFIZER ITALIA S.R.L. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Ill PI 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RANBAXY 
PFIZER ITALIA S.R.L. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Ill PI 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
PFIZER ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 3.125 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
PFIZER ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 3.125 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO PFIZER CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
PFIZER ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 3.125 mg compresse 50 compresse in blister bianco opacopvc/pvdc/al 
Ill PI 
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CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. 
3.125 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 


CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. 
12.5 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 


— ‘183 —É 


Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
3.125 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 25 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
3.125 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 25 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
6.25 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 25 mg compresse30 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
6.25 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
6.25 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 25 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
6.25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
6.25 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO RATIOPHARM. 
TEVA ITALIA S.R.L. \ TEVA ITALIA S.R.L. 
6.25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 
(I PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 
TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
6.25 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 6,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
RL PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 
TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
6.25 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 6,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 
TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
12.5 mg compresse 14 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 
TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
12.5 mg compresse 28 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 32 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 
TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
12.5 mg compresse 30 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 
TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
12.5 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 
TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
12.5 mg compresse 56 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 
TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
12.5 mg compresse 100 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al 6,25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Ill PI 
CARVEDILOLO RATIOPHARM. CARVEDILOLO SANDOZ 
TEVA ITALIA S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
12.5 mg compresse 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al-ospedaliera 6,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 
Ill PI 
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CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 100 x1 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 120 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 250 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 7 compresse in blister opa/al/ pvc/ al 25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 7 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 32 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 10 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 14 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 28 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. È SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 30 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
RI PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 32 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Il PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 50 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 100 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 56 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 120 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 60 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 250 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 98 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 7 compresse in contenitore hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 100 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 10 compresse in contenitore hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 120 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 14 compresse in contenitore hpde 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
6,25 mg compresse 250 compresse in contenitore hpde 25 mg compresse 28 compresse in contenitore hpde 
In PI 
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CARVEDILOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse 30 compresse in contenitore hpde 


CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 


Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse 32 compresse in contenitore hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse 50 compresse in contenitore hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse 56 compresse in contenitore hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse 60 compresse in contenitore hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse 98 compresse in contenitore hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse 100 compresse in contenitore hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse 120 compresse in contenitore hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
CARVEDILOLO SANDOZ CARVEDILOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. \ ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse 250 compresse in contenitore hpde 6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
(I PI 
CARVEDILOLO TECNIGEN CARVEDILOLO ZENTIVA 
TECNIGEN S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L: 
6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 
RL PI 
CARVEDILOLO TECNIGEN CARVEDILOLO ZENTIVA 
TECNIGEN S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse30 compresse divisibili 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
CARVEDILOLO ZENTIVA CARVEDILOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 
Ill PI 
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CARVEDILOLO ZENTIVA CETROTIDE 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 0,25 mg 1 flacone polvere + 1 sir preriemp solv per preparazioni iniettabili 
P Ù S4 
CARVEDILOLO ZENTIVA CETROTIDE 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 0,25 mg 7 flaconi polvere + 7 sir preriemp solv per preparazioni iniettabili 
PI|I s4 
CARVEDILOLO ZENTIVA CHENPEN 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LINCOLN MEDICAL LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,3 ml 
P Il S6 
CARVEDILOLO ZENTIVA CHENPEN 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LINCOLN MEDICAL LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,3 ml 
PI|U s6 
CARVEDILOLO ZENTIVA CHENPEN 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LINCOLN MEDICAL LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite da 0,3 ml 
P Il S6 
CARVEDILOLO ZENTIVA CHENPEN 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LINCOLN MEDICAL LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite da 0,3 ml 
PI | I s6 
CARVEDILOLO ZENTIVA chinetazone/quinetazone 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. I S5 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
») CIBADREX 
MEDA PHARMA S.P.A. 
CARVIPRESS 5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film14 compresse 
VISUFARMA S.PA. I S5 
25mg compresse 30 compresse 
») CIBADREX 
MEDA PHARMA S.P.A. 
CARVIPRESS 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film14 compresse 
VISUFARMA S.PA. I S5 
50mg compresse 15 compresse 
p1 | CIBADREX 
MEDA PHARMA S.P.A. 
CARVIPRESS 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film14 compresse 
VISUFARMA S.P.A. I S5 
6,25mg compresse 14 compresse 
p CIBADREX 
MEDA PHARMA S.P.A. 
CARVIPRESS 10 mg +12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
VISUFARMA S.P.A. I S5 
6,25mg compresse 28 compresse 
») ciclazodone 
Il S6 
CARVIPRESS 
VISUFARMA S.P.A. ciclesonide 
6,25mg compresse 56 compresse Il S9 
pi 
ciclofenil 
CARVIPRESS I sa 
VISUFARMA S.P.A. 
12,5mg compresse 28 compresse ciclopentiazide 
P I S5 
CARVIPRESS ciclotiazide 
VISUFARMA S.P.A. I S5 
12,5mg compresse 56 compresse - 
p CJC-1293 (vedi “GHRH”) 
I s2 
CARVIPRESS - 
VISUFARMA S.P.A. CJC-1295 (vedi “GHRH”) 
25mg compresse 56 compresse I S2 
pi 
clenbuterolo 
CARVIPRESS I 51,83 
VISUFARMA S.P.A. 
3,125mg compresse 28 compresse CLENIL COMPOSITUM 
p PROMEDICA S.R.L. 
50 mcg + 100 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni 
catina con erogatore standard 
s6|l S3 
catinone CLENIL COMPOSITUM 
56 PROMEDICA S.R.L. 
0,8 mg + 1,6 mg sosp da nebulizzare 10 contenitori monodose 2 ml 
celiprololo I 53 
| PI 
CLENIL COMPOSITUM 
cetrorelix PROMEDICA S.R.L. 
S4 250 mcg + 100 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni 
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CLENIL COMPOSITUM COAPROVEL 
PROMEDICA S.R.L. SANOFI CLIR SNC 
50 mcg + 100 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni 150 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
con erogatore jet I S5 
S3 
COAPROVEL 
CLENIL COMPOSITUM SANOFI CLIR SNC 
PROMEDICA S.R.L. 150 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
0,8 mg + 1,6 mg sosp da nebulizzare 20 contenitori monodose da 2 ml I 55 
S3 
COAPROVEL 
CLIPPER SANOFI CLIR SNC 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 150 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
3 mg/60 ml sosp rettale 10 contenitori monodose da 60 ml I 55 
s9 
COAPROVEL 
CLIPPER SANOFI CLIR SNC 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 300 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
5 mg compresse gastroresistenti a ril prolungato 10 compresse I S5 
s9 
COAPROVEL 
CLIPPER SANOFI CLIR SNC 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 300 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
5 mg compresse gastroresistenti a ril prolungato 30 compresse I S5 
s9 
COAPROVEL 
clobenzorex SANOFI CLIR SNC 
56 300 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
I S5 
clobetasone 
s9 | COAPROVEL 
SANOFI CLIR SNC 
clofenamide 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 
S5.|.l S5 
CLOMID COAPROVEL 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. SANOFI CLIR SNC 
50 mg compresse 10 compresse 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 
s4 |1 S5 
clomifene COAPROVEL 
S4 SANOFI CLIR SNC 
300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 
clopamide A S5 
55 
COAPROVEL 
cloprednolo SANOFI CLIR SNC 
I s9 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 84 compresse 
ii S5 
cloranololo 
Il P1 | COAPROVEL 
SANOFI CLIR SNC 
CLORISIP 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 
EPIFARMA S.R.L I 55 
20 mg + 12,5 mg 14 compresse 
s5 | COAPROVEL 
“E SANOFI CLIR SNC 
clorotiazide 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister (pvc/pvdc/alu) 56 x 1 
S5|1 S5 
cloroxolone cobalto 
S5.|.j S2 
clortalidone cocaina 
S5 | Il S6 
CLORTANOL COLIFOAM 
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
125 mg compresse30 compresse 10 g/100 g schiuma rettale bombola 20,8 g 
LUI P1,S5 | II s9 
clostebol COLVER 
S1 LA FARMOCHIMICA ITALIANA S.R.L. 
- — - — 6,25 mg compresse ,28 compresse divisibili 
CNTO 530 (vedi “peptidi EPO-mimetici”) I PI 
s2 
COLVER 
COABESART LA FARMOCHIMICA ITALIANA S.R.L. 
MEBEL S.R.L. 25 mg compresse .30 compresse divisibili 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Ill P1 
s5 
COMBIGAN 
COABESART ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 
MEBEL S.R.L. 0,2% + 0,5% collirio, sol flacone Idpe bianco da 5 ml 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Ill P1 
S5 
COMBIGAN 
COABESART ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND 
MEBEL S.R.L. 0,2% + 0,5% collirio, sol 3 flaconi Idpe bianchi da 5 ml 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il P1 
s5 
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COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
14 compresse rivestite con film in blister 320/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
28 compresse rivestite con film in blister 320/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 320/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 320/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 320/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 320/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
98 (ud) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 320/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| I S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 320/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
280 (20x14) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 320/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S511 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A-MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
160/25 mg compresse rivestite con film 14(1x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
$3|/H S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
160/25 mg compresse rivestite con film 28(2x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
160/25 mg compresse rivestite con film 56(4x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
160/25 mg compresse rivestite con film 98(7x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
160/25 mg compresse rivestite con film 98(1x98) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu unit dose 320/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COMBISARTAN COMBISARTAN 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
160/25 mg compresse rivestite con film 280(10x28) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. 320/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
osped. I 55 
S5 
COMBISARTAN 
COMBISARTAN A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 320/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
160/25 mg compresse rivestite con film 280(20x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. I S5 
osped. 
s5 | CONBRIZA 
PFIZER LIMITED 
COMBISARTAN 20 mg - compressa film-rivestita - uso orale - blister(pvc/aclar) 28 compresse 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. I S4 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s5 | CONBRIZA 
PFIZER LIMITED 
COMBISARTAN 20 mg - compressa film-rivestita - uso orale - blister(pvc/aclar) 84 compresse 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. I S4 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s5 
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CONCOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
10 mg compresse28 compresse 


CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


Il PI | I PI 
CONCOR CONGESCOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse 28 compresse 90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
Il PI |M PI 
CONDIUREN CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20mg+12,5mg compresse 14 compresse 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
S5 | II PI 
CONDIUREN CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
s5 | PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
BB FARMA S.R.L. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
PI | PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
BB FARMA S.R.L. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
PI | I PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
PI | HI PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
PI | HI PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. i DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
PI_(_dIl PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
Pi; PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 
PI | II PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
PI | II PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
PI | PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 30 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
PI | PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
PI | HI PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
PI | HI PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 60 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
PI |M PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
PI | I PI 
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CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. FARMA 1000 S.R.L. 
100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 2,5 mg 
Il PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. FARMA 1000 S.R.L. 
20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Ill PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 
28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
Ill PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 
30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
Ill PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. PRICETAG SPA 
50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
Ill PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH S.R.L. 
56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 
Ill PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. FARMED S.R.L. 
60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Ill PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 
90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Ill PI 
CONGESCOR CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. FARMAROC S.R.L. 
100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg ss28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 
Ill PI 
CONGESCOR conivaptan 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. I S5 
20 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
CORDIAX 
CRINOS S.P.A. 
CONGESCOR 200 mg compresse rivestite 28 compresse 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.PA. Ill PI 
28 compresse in blister pvc/al da 10 mg 
corifollitropina a 
Ù s2 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. CORIXIL 
30 compresse in blister pvc/al da 10 mg SANDOZ S.P.A. 
14 compresse rivestite in blister 
I S5 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. CORIXIL 
50 compresse in blister pvc/al da 10 mg SANDOZ S.P.A. 
28 compresse rivestite in blister 
I S5 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. CORIXIL 
56 compresse in blister pvc/al da 10 mg SANDOZ S.P.A. 
14 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
I S5 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. CORIXIL 
60 compresse in blister pvc/al da 10 mg SANDOZ S.P.A. 
28 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
Ù s5 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. CORIXIL 
90 compresse in blister pvc/al da 10 mg SANDOZ S.P.A. 
56 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
I s5 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. CORIXIL 
100 compresse in blister pvc/al da 10 mg SANDOZ S.P.A. 
98 compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
I S5 
CONGESCOR 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. CORIXIL 
100 compresse in blister pvc/al da 1,25 mg SANDOZ S.P.A. 
98 (ud) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 
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CORIXIL CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 320/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5. |] S5 
CORIXIL CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
280 (20x14) compresse rivestite con film in blister pvc/pe/pvdc da 160 mg/12,5 mg 320/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
CORIXIL CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160/25 mg compresse rivestite con film 14(1x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1 S5 
CORIXIL CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160/25 mg compresse rivestite con film 28(2x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5. || s5 
CORIXIL CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160/25 mg compresse rivestite con film 56(4x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I s5 
CORIXIL CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160/25 mg compresse rivestite con film 98(7x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu 320/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | S5 
CORIXIL CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160/25 mg compresse rivestite con film 98(1x98) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu unit dose 320/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| I S5 
CORIXIL CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
160/25 mg compresse rivestite con film 280(10x28) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. 320/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
osped. I 55 
| s5 
CORIXIL 
CORIXIL \ SANDOZ S.P.A. 
SANDOZ S.P.A. 320/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
160/25 mg compresse rivestite con film 280(20x14) compresse in blister pvc/pe/pvdc/alu conf. LA S5 
osped. 
55 | CORLOPAM 
TEVAITALIA S.R.L. 
CORIXIL 20 mg/2 ml sol iniett per uso ev1 fiala 2 ml 
SANDOZ S.PA. I 56 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s5 | CORLOPAM 
TEVA ITALIA S.R.L. 
CORIXIL 50 mg/5 ml sol iniett per uso ev 1 fiala 5 ml 
SANDOZ S.PA. Il 56 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s5 | corticorelina 
I s2 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. CORTIMENT 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al FERRING S.P.A. 
55 9 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Il s9 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. CORTIMENT 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al FERRING S.P.A. 
S5 9 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Il s9 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. CORTIMENT 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al FERRING S.P.A. 
S5 9 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Il s9 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. CORTIMENT 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al FERRING S.P.A. 
S5 9 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Il s9 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. CORTIMENT 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al FERRING S.P.A. 
S5 9 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Il s9 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. CORTIMENT 
320/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al FERRING S.P.A. 
S5 9 mg compresse a rilascio prolungato 80 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Il s9 
CORIXIL 
SANDOZ S.P.A. cortisone 
320/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al Il s9 
s5 A 
cortivazolo 
Il s9 
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CORTONE ACETATO COSYREL 
TEOFARMA S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
25 mg compresse20 compresse 5mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 
S9 | Il PI 
COSOPT COSYREL 
SANTEN ITALY SRL LES LABORATOIRES SERVIER 
collirio sol 2%+0,5% 1 flacone 5 ml con dosatore octomer plus 5mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 
PI | I PI 
COSOPT COSYREL 
SANTEN ITALY SRL LES LABORATOIRES SERVIER 
collirio sol 2%+0,5% 3 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus 5mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 
PI | I PI 
COSOPT COSYREL 
SANTEN ITALY SRL LES LABORATOIRES SERVIER 
collirio sol 2%+0,5% 6 flaconi 5 ml con dosatore octomer plus 5mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 
PI | PI 
COSYREL COSYREL 
LES LABORATOIRES SERVIER LES LABORATOIRES SERVIER 
10mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 5mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
PI | PI 
COSYREL COSYREL 
LES LABORATOIRES SERVIER LES LABORATOIRES SERVIER 
10mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 5mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 
PI | I PI 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
PI|1 S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
PI|I S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER | NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/10mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
PIJI S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER È NOVARTIS.EUROPHARM.LTD 
10mg/5mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
PIL I s5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/5mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
PI|1 S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/5mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
P I S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
PI|I S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
10mg/5mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
PI|I S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
5mg/10mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
PI|1 S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
5mg/10mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
PI|1 S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
5mg/10mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore pp 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
P Ù S5 
COSYREL COTAREG 
LES LABORATOIRES SERVIER NOVARTIS EUROPHARM LTD 
5mg/10mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
P I s5 
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COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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S5 || S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.|l S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 || S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COTAREG | COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD \ NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Sata S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS.EUROPHARM.LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
53 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| 1 s5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 || s5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 | I S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| 1 s5 
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COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/a 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
6 / ivesti fil in bli. /pvdc/al 6 12, ivesti film 28 inbli /pvdc/al 
S5|1 S5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
COTAREG COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD NOVARTIS EUROPHARM LTD 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
COTAREG cropropamide 
NOVARTIS EUROPHARM LTD Il 56 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s5 | crotetamide 
Il S6 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD CURCIX 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
S5 6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 
Ill PI 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD CURCIX 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
S5 25 mg compresse 30 compresse divisibili 
Ill PI 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD CUSIMOLOL 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al NOVARTIS FARMA S.P.A. 
S5 2,5 mg/ml collirio, soluzione flacone da 5 ml 
Ill PI 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD CUSIMOLOL 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al NOVARTIS FARMA S.P.A. 
S5 5 mg/ml collirio, soluzione flacone da 5 ml 
Il PI 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD DALOXY 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al ETHYPHARM S.A. 
S5 10mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in blister in pvc/al 
Il S7 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD DALOXY 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al ETHYPHARM S.A. 
S5 10mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in blister in pvc/al 
Il S7 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD DALOXY 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al ETHYPHARM S.A. 
S5 10mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister in pvc/al 
Il S7 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD DALOXY 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al ETHYPHARM S.A. 
S5 10mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in blister in pvc/al 
Il S7 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD DALOXY 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al ETHYPHARM S.A. 
S5 10mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule in blister in pvc/al 
Il S7 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD DALOXY 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al ETHYPHARM S. 
S5 10mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in blister in pvc/al 
Il S7 
COTAREG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD DALOXY 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al ETHYPHARM S.A. 
S5 10mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in blister in pvc/al 
Il S7 
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DALOXY DALOXY 
ETHYPHARM S.A. ETHYPHARM S.A. 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in blister in pvc/al 80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule in blister in pvc/al 
S7|Il S7 
DALOXY DALOXY 
ETHYPHARM S.A. ETHYPHARM S.A. 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in blister in pvc/al 80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in blister in pvc/al 
S7| Il S7 
DALOXY DALOXY 
ETHYPHARM S.A. SANOFI S.P.A. 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister in pvc/al 80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in blister in pvc/al 
S7| Il S7 
DALOXY DANATROL 
ETHYPHARM S.A. SANOFI S.P.A. 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in blister in pvc/al 200mg capsule rigide 30 capsule 
57! S1 
DALOXY DANATROL 
ETHYPHARM S.A. SANOFI-AVENTIS S.P.A. 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule in blister in pvc/al 50mg capsule rigide 30 capsule 
S7 |1 S1 
DALOXY danazolo ([1,2]ossazolo[4/5':2,3]pregna-4-en-20-in-17a-olo) 
ETHYPHARM S.A. I SI 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in blister in pvc/al 
57 | darbepoetina (dEPO) 
I s2 
DALOXY 
ETHYPHARM S.A. DECA DURABOLIN 
20 mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in blister in pvc/al ASPEN PHARMA TRADING LIMITED 
67: 25 mg/1 ml sol iniett per uso im 1 fiala da 1 ml 
I S1 
DALOXY 
ETHYPHARM S.A. DECADRON 
40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in blister in pvc/al FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
67: 0,5 mg compresse 10 compresse 
Il s9 
DALOXY 
ETHYPHARM S.A. | DECADRON 
40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in blister in pvc/al FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
S7-1 0,75 mg compresse 10 compresse 
Il s9 
DALOXY 
ETHYPHARM S.A. DECADRON 
40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister in pvc/al FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
57.) 4mg/1 ml sol iniett fiala da 1 ml 
Il s9 
DALOXY 
ETHYPHARM S.A. DECADRON 
40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in blister in pvc/al FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
57 8 mg/2 ml sol iniett fiala da 2 ml 
Il s9 
DALOXY 
ETHYPHARM S.A. DECADRON 
40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule in blister in pvc/al FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
57 4 mg/1 ml sol iniett 3 fiale da 1 ml 
Il s9 
DALOXY 
ETHYPHARM S.A. DECADRON 
40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 98 capsule in blister in pvc/al FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
57 8 mg/2 ml sol iniett 3 fiale da 2 ml 
Il s9 
DALOXY 
ETHYPHARM S.A. DECADRON 
40 mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in blister in pvc/al FARMACEUTICI CABER S.P.A. 
57 2 mg/ml gocce orali, sol 1 flacone da 10 ml 
Il s9 
DALOXY 
ETHYPHARM S.A. DECAPEPTYL 
80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule in blister in pvc/al IPSEN S.PA 
57 3,75 mg/2 ml polvere e solv per sosp iniett a rilscio prolungato 1 flacone polvere + 1 fiala solv + 
1 sir 
DALOXY I s2 
ETHYPHARM S.A. 
80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 25 capsule in blister in pvc/al DECAPEPTYL 
57 IPSEN S.PA 
0,1 mg/ml polvere e solv per sol iniett 7 flaconcini di polvere + 7 fiale solv 
DALOXY I SI 
ETHYPHARM S.A. 
80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister in pvc/al DECAPEPTYL 
57 IPSEN S.PA 
11,25 mg/2 ml polvere e solv per sosp iniett a ril prolungato 1 flaconcino polvere +1 fiala solv + 
DALOXY 1 sir 
ETHYPHARM S.A. I SI 
80 mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in blister in pvc/al 
57 | DECAPEPTYL 
IPSEN S.PA 


22,5 mg/ 2 ml polvere e solv per sosp iniett a ril prolungato 1 flaconcino polvere +1 fiala solv + 
sir e 2 aghi 


Ù s2 
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DEFLAN 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
6 mg compresse10 compresse 


DELTACORTENE 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
5 mg compresse 20 compresse 
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S9 | Il s9 
DEFLAN DELTACORTENESOL 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
30 mg compresse10 compresse 10 mg/1ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconi polvere + 3 fiale solv da 1 ml 
S9 | Il s9 
DEFLAN DELTACORTENESOL 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone 13 ml 25 mg/1ml polvere e solv per sol iniettabil 3 flaconi polvere + 3 fiale solv da 1 ml 
S9 | Il s9 
DEFLAN DELTARINOLO 
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. SANOFI S.P.A. 
22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone 8 ml 0,5% + 0,125% spray nasale, solflacone 15 ml 
S9 | Il S6 
deflazacort DEPALGOS 
s9 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
5 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
DEFLAZACORT EG Il 97 
EG S.P.A. 
6 mg compresse 10 compresse DEPALGOS 
s9 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
5 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
DEFLAZACORT EG Il 97 
EG S.P.A. 
30 mg compresse 10 compresse DEPALGOS 
s9 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
5 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
DEFLAZACORT FG Il 97 
FGS.R.L. 
6 mg compresse 10 compresse DEPALGOS 
s9 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
10 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
DEFLAZACORT FG I 97 
FGS.R.L 
30 mg compresse 10 compresse DEPALGOS 
S9 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
10 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
DEFLAZACORT IPSO PHARMA Il 97 
IPSO PHARMA S.R.L. 
6 mg compresse 10 compresse DEPALGOS 
SI L.MOLTENI & €. DEI F.LLIALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
10 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
DEFLAZACORT IPSO PHARMA ar 97 
IPSO PHARMA S.R.L. 
30 mg compresse 10 compresse DEPALGOS 
s9 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
DEFLAZACORT PHARMEG Il 97 
PHARMEG S.R.L. 
6 mg compresse 10 compresse DEPALGOS 
s9 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
DEFLAZACORT PHARMEG Il 97 
PHARMEG S.R.L. 
30 mg compresse 10 compresse DEPALGOS 
s9 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
20 mg+ 325 mg compresse rivestite con film 56 compresse 
degarelix Il 57 
s2 
DEPO MEDROL 
deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17}-idrossi-17a-metil-androsta- PFIZER ITALIA S.R.L. 
1,4-diene-3-one) 40 mg/ml sosp iniett 1 fiala da 1 ml 
SII s9 
DELAPRIDE DEPO MEDROL 
PROMEDICA S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
30 mg + 1,25 mg compresse 28 compresse 40 mg/ml sosp iniett 3 fiale da 1 ml 
S5 | Il s9 
DELAPRIDE desametasone 
PROMEDICA S.R.L. Il s9 
30 mg + 2,5 mg compresse 28 compresse 
55 | DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
DELTACORTENE 4 mg/ml sol iniett 3 fiale 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. Il s9 
5 mg compresse10 compresse 
I 59 | DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
DELTACORTENE 8 mg/2 ml sol iniett 1 fiala 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. Il 59 
25 mg compresse 10 compresse 
I s9 | DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
4 mg/ml sol iniett 10 fiale 
Il s9 
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DESAMETASONE FOSFATO BIOLOGICI ITALIA DILATREND 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 
8 mg /2 ml sol iniett 5 fiale 6,25 mg compresse 28 compresse 
sS9 | II PI 
DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA DILATREND 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
4mg/ml sol iniett 3 fiale 1 ml 25 mg compresse 30 compresse 
sS9 | II PI 
DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA DILATREND 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
8 mg/2 ml sol iniett 1 fiala 2 ml 6,25 mg compresse 14 compresse 
S9 | II PI 
DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA DILATREND 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
4mg/ ml soluzione iniettabile 10 fiale in vetro da 1 ml 6,25 mg compresse 28 compresse 
sS9 | II P 
DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA DILATREND 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
8 mg/2 ml soluzione iniettabile 10 fiale in vetro da 2 ml 6,25 mg compresse 56 compresse 
sS9 | II P 
deslorelina DILATREND 
S2 CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
12,5 mg compresse 28 compresse 
desmopressina I p 
S5 
DILATREND 
DESMOPRESSINA PH&T CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
PH&T S.P.A. 12,5 compresse 56 compresse 
0,1 mg compresse. 30 compresse Ill P 
s5 
DILATREND 
DESMOPRESSINA PH&T CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
PH&T S.P.A. 25 mg compresse 56 compresse 
0,2 mg compresse. 30 compresse Ill P 
s5 
DILATREND 
desmorelina | GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 
S2 25 mg compresse 30 compresse 
" (III PI 
desonide 
I s9 | DILATREND 
N FARMAROG S.R.L. 
desossicortone 25 mg compresse 30 compresse 
| S9 MI PI 
desossimetiltestosterone (17a-metil-5a-androst-2-en-17p-olo) DILATREND 
SI GMM FARMA S.R.L. 
25 mg compresse 30 compresse 
destrano Ill PI 
s5 
_ DILIS 
destromoramide BENEDETTI & CO. S.P.A. 
| S7 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
— î I S5 
diamorfina (eroina) 
| 57 | dimetilamfetamina 
Il S6 
DIAMOX 
TEOFARMA S.R.L. dimetofrina 
250 mg compresse 12 compresse Il 56 
s5 
_ : DINAPRES 
diclofenamide MASTER PHARMA S.R.L. 
S5 30 mg + 1,25 mg compresse 28 compresse 
I S5 
DILATREND 
BB FARMA S.R.L. DINAPRES 
25 mg compresse 30 compresse MASTER PHARMA S.R.L. 
P 30 mg + 2,5 mg compresse 28 compresse 
Ù S5 
DILATREND 
FARMA 1000 S.R.L. DIRAHIST 
25 mg compresse 30 compresse ALCON ITALIA SPA 
p 40mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino in vetro monodose da 1 ml 
Il s9 
DILATREND 
MEDIFARM S.R.L. DIRAHIST 
25 mg compresse 30 compresse TEOFARMA S.R.L. 
p 24 capsule 
Il s9 
DILATREND 
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. DIRETIF 
25 mg compresse 30 compresse CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED 
p 10mg/ml sol iniett 25 fiale da 2 ml 
I S5 
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DIRETIF DIUVAL 
CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED BENEDETTI & CO. S.P.A. 
10mg/ml sol iniett 25 fiale da 5 ml 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pctfe/vIhd/al 
S5|1 S5 
DISUFEN DIUVAL 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA BENEDETTI & CO. S.P.A. 
50 microgrammi/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 1 ml 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al 
| S7 |1 S5 
DISUFEN DIUVAL 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA BENEDETTI & CO. S.P.A. 
50 microgrammi/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 5 ml 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pctfe/vIhd/al 
| S7 |1 S5 
DIUBE DIUVAL 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. BENEDETTI & CO. S.P.A. 
28 compresse rivestite 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al 
NI P1,S5|1 S5 
DIUBE dobutamina 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. Il 56 
28 compresse rivestite 50 mg 
NT P1,55 | DOBUTAMINA BIOINDUSTRIA LIM 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
DIUREK 250 mg/20 ml concentrato per sol per infusione 1 flaconcino da 20 ml 
TEOFARMA S.R.L. Il S6 
100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
s5 | DOLOPROCT 
BAYER S.P.A. 
DIUREMID 1mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 10g 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. Il s9 
14 compresse divisibili 10 mg 
ss | DOLOPROCT 
BAYER S.P.A. 
DIUREMID 1mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 15 g 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. Il 59 
iv 5 fiale 10 mg/2 ml 
s5 | DOLOPROCT 
BAYER S.P.A. 
DIUREMID 1mg/g + 20 mg/g crema rettale tubo 30 g 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. Il 59 
200 mg/20 ml sol per infusione 1 fiala 20 ml 
55 | dopamina 
Il S6 
DIURESIX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. DOPAMINA BIOLOGICI ITALIA 
14 compresse 10 mg BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
S5 200 mg/5 ml concentrato per sol per infusione 10 fiale 
Il S6 
DIURESIX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. DOPAMINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
iv 5 fiale 10 mg/2 ml INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
S5 10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione fiala 2 ml 
Il S6 
DIURESIX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. DOPAMINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
200 mg/20 ml sol per infusione1 fiala 20 ml INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
S5 50 mg/10 ml concentrato per sol per infusione fiala 10 ml 
Il S6 
DIUVAL 
BENEDETTI & CO. S.P.A. DOPAMINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pctfe/vIhd/al INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
S5 10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 2 ml 
Il S6 
DIUVAL 
BENEDETTI & CO. S.P.A. DOPAMINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
S5 50 mg/10 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 10 ml 
Il S6 
DIUVAL 
BENEDETTI & CO. S.P.A. DOPAMINA CLORIDRATO HIKMA 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pctfe/vIhd/al HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A 
S5 40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 fiale in vetro da 5 ml 
Il S6 
DIUVAL 
BENEDETTI & CO. S.P.A. DOPAMINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
S5 10 mg/2 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 2 ml 
Il S6 
DIUVAL 
BENEDETTI & CO. S.P.A. DOPAMINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pctfe/vIhd/al S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
S5 50 mg/10 ml concentrato per sol per infusione 5 fiale 10 ml 
Il S6 
DIUVAL 
BENEDETTI & CO. S.P.A. DOPAMINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
S5 200 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione 5 fiale in vetro da 5 ml 
Il S6 


5 


6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


Serie generale - n. 128 


DOPAMINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
400 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione 5 fiale in vetro da 5 ml 


DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
20mg/ml+5mg/ml sol collirio 3 flaconi in mdpe da 5 ml 
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S6 | Il PI 
DOPAMINA HOSPIRA DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
200 mg/5 ml concentrato per sol per infusione 10 fiale 20mg/ml+5mg/ml sol collirio 6 flaconi in mdpe da 5 ml 
s6 | II PI 
DOPAMINA HOSPIRA DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
200 mg/5 ml concentrato per sol per infusione 100 fiale 20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml in mdpe 
s6 | I PI 
DORLEDE DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA 
HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/ml+5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone in Idpe da 5 ml 20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml in mdpe 
PI | HI PI 
DORLEDE DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ZENTIVA 
HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/ml+5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi in ldpe da 5 ml 20 mg/ml+5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml in mdpe 
PI |M PI 
DORLEDE DORZOLAMIDE TIMOLOLO SANDOZ 
HEXAL S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/ml+5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi in ldpe da 5 ml 20mg/ml+5mg/ml collirio sol 1 flacone in Idpe da 5 ml 
PI |M PI 
DORTOZ DORZOLAMIDE TIMOLOLO SANDOZ 
GENETIC S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2% + 0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml 20mg/ml+5mg/ml collirio sol 3 flaconi in ldpe da 5 ml 
PI | HI PI 
DORTOZ DORZOLAMIDE TIMOLOLO SANDOZ 
GENETIC S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2% + 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,166 ml 20mg/ml+5mg/ml collirio sol 6 flaconi in ldpe da 5 ml 
PI | HI PI 
DORZAMOX DORZOLAMIDE/TIMOLOLO TEVA 
DOC GENERICI SRL Yi TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml in mdpe 20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe da 5 ml 
PI IN PI 
DORZAMOX DORZOLAMIDE/TIMOLOLO TEVA 
DOC GENERICI SRL TEVAITALIA S.R.L. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml in mdpe 20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2 flaconi in ldpe da 5 ml 
Pi; PI 
DORZAMOX DORZOLAMIDE/TIMOLOLO TEVA 
DOC GENERICI SRL TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml in mdpe 20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in ldpe da 5 ml 
PI | II PI 
dorzolamide DORZOLAMIDE/TIMOLOLO TEVA 
S5 TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/ml + 5mg/ml collirio sol 6 flaconi in Idpe da 5 ml 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO AUROBINDO in PI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml DOSBEROTEC 
P BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
1 mg/ml sol orale o da nebulizzareflacone 20 ml 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO AUROBINDO I 3 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml DOSBEROTEC 
p BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
100 mcg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sottopressione 10 ml 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO AUROBINDO I 3 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml dronabinolo 
PI | 8 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG DROPLACOMB 
EG S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml in mdpe con contagocce 50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio soluzione 1 flacone in Idpe da 2,5ml 
PI | I PI 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG DROPLACOMB 
EG S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi da 5 ml in mdpe con contagocce 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 3 flacone in Idpe da 2,5ml 
PI | HI PI 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG DROPLACOMB 
EG S.P.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi da 5 ml in mdpe con contagocce 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 6 flaconi in Idpe da 2,5mI 
PI | HI PI 
DORZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN GENERICS DROPTIMOL 
MYLAN S.P.A. FARMIGEA S.P.A. 
20mg/ml+5mg/ml sol collirio 1 flacone in mdpe da 5 ml 0,25% collirio, sol flacone 5 ml 
PI | PI 
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DROPTIMOL DUOTRAV 
FARMIGEA S.P.A. NOVARTIS EUROPHARM LTD 
0,5% collirio, sol flacone 5 ml 40 mcg/ml +5 mg/ml collirio sol 6 flaconi da 5 ml 
Il P Ill PI 
DROPTIMOL DUOVENT 
FARMIGEA S.P.A. BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
0,25% collirio, sol 25 contenitori monodose da 0,2 ml 0,5 mg/4 ml + 1,25 mg/4 ml sol per nebulizzatore 20 contenitori monodose 4 ml 
Il P I S3 
DROPTIMOL DUOVENT 
FARMIGEA S.P.A. BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
0,5% collirio, sol 25 contenitori monodose da 0,2 ml 20 mcg + 50 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione da 10 ml 
Il P I s3 
drostanolone DUOVENT 
IS BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. 
250 mcg/ml + 500 mcg/mi sol per nebulizzatoreflacone 20 ml 
DUAKLIR GENUAIR I 3 
ASTRAZENECA AB 
340 microgrammi/12 microgrammi - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (plastica/ DURFENTA 
acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 30 dosi NOVENTIA PHARMA S.R.L. 
I 53 12 mcg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
Il S7 
DUAKLIR GENUAIR 
ASTRAZENECA AB DURFENTA 
340 microgrammi/12 microgrammi - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore (plastica/ NOVENTIA PHARMA S.R.L. 
acciaio inossidabile) - 1 inalatore con 60 dosi 25 meg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
S3 | Il S7 
DUOKOPT DURFENTA 
LABORATOIRES THEA NOVENTIA PHARMA S.R.L. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi in hdpe da 5 ml 50 mcg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
P Il S7 
DUOKOPT DURFENTA 
LABORATOIRES THEA NOVENTIA PHARMA S.R.L. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone in hdpe da 5 ml 75 mcg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
PI|U s7 
DUOKOPT DURFENTA 
LABORATOIRES THEA2 NOVENTIA PHARMA S.R.L. 
0 mg/ml + 5 mg/ml collirio,soluzione 2 flaconi in hdpe da 10 ml 100 mcg/ora cerotto transdermico 3 cerotti in bustina 
PI II s7 
DUOKOPT DURLEVATEC 
LABORATOIRES THEA SANDOZ S.P.A. 
20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone in hdpe da 10 ml 52,5 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustine pet/al/pe 
PI. Il s7 
DUORESP SPIROMAX DURLEVATEC 
TEVA PHARMA B.V. SANDOZ S.P.A. 
160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 1 inalatore (120 dosi) 35 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pe 
s2| Il S7 
DUORESP SPIROMAX DURLEVATEC 
TEVA PHARMA B.V. SANDOZ S.P.A. 
160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 2 inalatori (2x120 dosi) 35 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustine pet/al/pe 
s2| Il S7 
DUORESP SPIROMAX DURLEVATEC 
TEVA PHARMA B.V. SANDOZ S.P.A. 
160 mcg/4,5 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 3 inalatori (3x120 dosi) 35 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustine pet/al/pe 
s2 | Il S7 
DUORESP SPIROMAX DURLEVATEC 
TEVA PHARMA B.V. SANDOZ S.P.A. 
320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 1 inalatore (60 dosi) 35 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustine pet/al/pe 
s2 | Il S7 
DUORESP SPIROMAX DURLEVATEC 
TEVA PHARMA B.V. SANDOZ S.P.A. 
320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 2 inalatori (2x60 dosi) 35 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustine pet/al/pe 
s2| Il S7 
DUORESP SPIROMAX DURLEVATEC 
TEVA PHARMA B.V. SANDOZ S.P.A. 
320 mcg/9 mcg- polvere per inalazione- uso inalatorio- inalatore- 3 inalatori (3x60 dosi) 35 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustine pet/al/pe 
s2| Il S7 
DUOTRAV DURLEVATEC 
NOVARTIS EUROPHARM LTD SANDOZ S.P.A. 
40 mcg/ml +5 mg/ml collirio sol 1 flacone da 2,5 ml 35 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustine pet/al/pe 
Il PI | Il S7 
DUOTRAV DURLEVATEC 
NOVARTIS EUROPHARM LTD SANDOZ S.P.A. 
40 mcg/ml + 5 mg/ml collirio sol 3 flaconi da 2,5 ml 52,5 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustine pet/al/pe 
Il PI | II S7 
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DURLEVATEC ECUTOL 

SANDOZ S.P.A. ECUPHARMA S.R.L. 
52,5 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustine pet/al/pe 0,05 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi contagocce in Idpe da 2,5 ml 
s7 | wm PI 

DURLEVATEC ECUTOL 

SANDOZ S.P.A. ECUPHARMA S.R.L. 
52,5 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustine pet/al/pe 0,05 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi contagocce in Idpe da 2,5 ml 
s7 |M PI 

DURLEVATEC efedrina 
SANDOZ S.PA. Il 56 
52,5 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustine pet/al/pe 

57 | EFEDRINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 

DURLEVATEC 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 siringa da 10 ml 
SANDOZ S.PA. Il S6 
52,5 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustine pet/al/pe 

57 | EFEDRINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 

DURLEVATEC 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 5 siringhe da 10 ml 
SANDOZ S.A. Il 56 
70 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pe 

57 | EFEDRINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 

DURLEVATEC 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 10 siringhe da 10 ml 
SANDOZ S.PA. Il S6 
70 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustine pet/al/pe 

57 | EFEDRINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 

DURLEVATEC 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 12 siringhe da 10 ml 
SANDOZ S.PA. Il 56 
70 mceg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustine pet/al/pe 

57 | EFEDRINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 

DURLEVATEC 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 20 siringhe da 10 ml 
SANDOZ S.P.A. Il 56 
70 mceg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustine pet/al/pe 

57 | EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

DURLEVATEC 10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
SANDOZ S.P.A. IeTi 56 
70 mceg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustine pet/al/pe 

57. | EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

DURLEVATEC 25 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
SANDOZ S.PA. ATI 56 
70 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustine pet/al/pe 

s7) ; EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

DURLEVATEC 10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
SANDOZ S.PA. Il 56 
70 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustine pet/al/pe 

57 | EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

DURLEVATEC 25 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
SANDOZ S.PA. Il 56 
52,5 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pe 

57 | EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

DUROGESIC 25 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il 56 
25 microgrammi/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 

57 | EFEDRINA CLORIDRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 

DUROGESIC 10 mg/ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il 56 
50 microgrammi/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 

57 | EFEDRINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.P.A. 

DUROGESIC 25 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale 1 ml 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il S6 
75 microgrammi/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 

57 | EFEDRINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

DUROGESIC 10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il 56 
100 microgrammi/ora cerotti transdermici 3 cerotti a matrice 

57 | EFEDRINA CLORIDRATO S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 

DUROGESIC 25 mg/1 ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il S6 
12 mcg/ora cerotti transdremici 3 cerotti transdermici a matrice 

57 | EFFENTORA 
TEVA BV. 

ECUTOL 100 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 
ECUPHARMA S.R.L. Il 57 
0,05 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone contagocce in ldpe da 2,5 ml 

p1 | EFFENTORA 
TEVA B.V. 


100 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 


S7 


5-6-2018 Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 128 
ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA BV. CRINOS S.P.A. 
200 meg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
VAR S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA BV. CRINOS S.P.A. 
200 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
S7 |1 S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA BV. CRINOS S.P.A. 
400 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
S7|1 S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA BV. CRINOS S.P.A. 
400 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
S7|1 S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA BV. CRINOS S.P.A. 
600 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc 
S7 |1 s5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA BV. CRINOS S.P.A. 
600 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
S7|1 S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA BV. CRINOS S.P.A. 
800 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 4 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 
SZ'| S5 
EFFENTORA ELEKTRA 
TEVA PHARMA B.V. CRINOS S.P.A. 
800 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale blister (pvc/all/poliammide/pvc) 28 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 200 compresse in blister al/pvc 
SZ II s5 
EFFORTIL ELEKTRA 
SANOFI S.P.A. CRINOS S.P.A. 
10 mg/1 ml sol iniett 6 fiale 1 ml 20 mg + 12,5 mg compresse 250 compresse in blister al/pvc 
S6 | 1 S5 
EFFORTIL ELIGARD 
SANOFI S.P.A. ASTELLAS.PHARMA S.P.A. 
7,5 mg/ml gocce orali, solflacone 15g 7,5 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir preriemp polvere + 1 sir preriemp solvin 
56 vaschetta termoformata 
EFFORTIL i z 
SANOFI S.PA. ELIGARD 
5 mg compresse20 compresse ASTELLAS PHARMA S.P.A. 
56 22,5 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir preriemp polvere + 1 sir preriemp solv in 
vaschetta termoformata 
EGIBREN I s2 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
10 mg compresse rivestite 30 compresse ELIGARD 
56 ASTELLAS PHARMA S.P.A. 
45 mg polvere e solv per sol iniett 1 kit con 1 sir preriemepita polvere + 1 sir preriemp solv in 
EGIBREN vaschetta termoformata 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. I (i 
10 mg compresse rivestite 15 compresse 
s6 | ELLEPALMIRON 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTISOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
EGIBREN 5mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 100ml 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Il 57 
10 mg sol orale 10 flaconcini orali 10 mg 
s6 | ELLEPALMIRON 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTISOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
ELEKTRA 5mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 500ml 
CRINOS S.P.A. Il 57 
20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/pvc 
s5 | ELLEPALMIRON 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTISOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
ELEKTRA 5mg/ml soluzione orale 3 flaconi in vetro da 100ml 
CRINOS S.P.A. Il 57 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
ss | ELONVA 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
ELEKTRA 100 mcg - sol iniett- uso sottocutaneo - sir preriemp(vetro) - 0,5 ml 1 sir preriempita + 1 ago 
CRINOS S.PA. I sa 
20 mg + 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
ss | ELONVA 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
ELEKTRA 150 mcg - sol iniett- uso sottocutaneo - sir preriemp(vetro) - 0,5 ml 1 sir preriempita + 1 ago 
CRINOS S.P.A. I s2 
20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
s5 | ELSEDREN 
A.G.1.P.S. FARMACEUTICI SRL 
300 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 compresse 
Ù S5 
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ELSEDREN 
A.G.1.P.S. FARMACEUTICI SRL 
150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister opa/al/pvc/al 
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S5 || S5 
ELSEDREN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
A.G.1.P.S. FARMACEUTICI SRL AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
300 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
EMERADE ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 penna preriempita in vetro 20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S6 | 1 S5 
EMERADE ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.0. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 penne preriempite in vetro 20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S6 | 1 s5 
EMERADE ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 penna preriempita in vetro 20 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S6 | 1 s5 
EMERADE ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 penne preriempite in vetro 20 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S6 | 1 S5 
EMERADE ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
500 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 penna preriempita in vetro 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S6 | 1 S5 
EMERADE ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
500 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 penne preriempite in vetro 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S6 | 1 s5 
EMORRIL ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. \ AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
1% + 1,5% crematubo 40 g 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
931 S5 
EMOSINT ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
KEDRION S.P.A. DOCGGENERICI SRL. 
4 mcg/0,5 ml sol iniett10 fiale 0,5 ml 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
55 S5 
EMOSINT ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
KEDRION S.P.A. DOC GENERICI SRL 
20 mcg/1 ml sol iniett 10 fiale da 1 ml 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 
S5| 1 s5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
ALMUS S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
LABORATORI ALTER S.R.L. MYLAN S.P.A. 
20 mg + 12, 5 mg compresse 14 compresse 20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pe/al 
S5 | I S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA MYLAN S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pe/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA MYLAN S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pe/al 
S5 |l s5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA MYLAN S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pe/al 
S5.|l S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA MYLAN S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pe/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA MYLAN S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pe/al 
S5|1 s5 
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ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pe/al 


ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 


MYLAN S.P.A. 


20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/opa-al-pvc 
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S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pe/al 20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/opa-al-pvc 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/al/pe/al confezione monodose 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pe/al confezione calendario 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 s5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALFASIGMA 
MYLAN S.P.A. Alfasigma S.p.A 
20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALFASIGMA 
MYLAN S.P.A. Alfasigma S.p.A 
20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 
S5 | | S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
MYLAN S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 s5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/aclar 20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/pvc 
S51 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. È EGS.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
$3|/A S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc 
S5|1 s5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/aclar/al 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 30 x 1 compresse in blister pvc/aclar/al conezione monodose 20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/aclar/al confezione calendario 20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
S5 | I S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 20 mg + 12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/opa-al-pvc 20 mg + 12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/pvc 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/opa-al-pvc 20 mg + 12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc 
S5|1 S5 
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
MYLAN S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/opa-al-pvc 20 mg + 12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc 
S5|1 S5 
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Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
HEXAL AG 
20 mg + 6 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


— 205 


S5 || S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
EG S.P.A. HEXAL AG 
20 mg + 12,5 mg compresse 200 compresse in blister al/pvc 20 mg + 6 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
EG S.P.A. HEXAL AG 
20 mg + 12,5 mg compresse 250 compresse in blister al/pvc 20 mg + 6 mg compresse 49 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
EG S.P.A. HEXAL AG 
20 mg + 12,5 mg compresse 120 compresse in blister al/pvc 20 mg + 6 mg compresse 49x1 compresse in blister al/al 
S5. || s5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
HEXAL S.P.A. HEXAL AG 
20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 6 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
S5 || s5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
HEXAL S.P.A. HEXAL AG 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 6 mg compresse 50x1 compresse in blister al/al 
S5 | S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
HEXAL S.P.A. HEXAL AG 
20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 6 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5.|l S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
HEXAL S.P.A. HEXAL AG 
20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 6 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5.| | s5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
HEXAL S.P.A. \ HEXAL AG 
20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 6 mg compresse 100x1 compresse in blister al/al 
Sali S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG 
HEXAL S.P.A. HEXAL AG 
20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 6 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
55 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
HEXAL S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pa/al/pvc 
S5| I s5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
HEXAL S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/pa/al/pvc 
S5 |1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
HEXAL S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 84 compresse in blister al/pa/al/pvc 
S5 | I S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
HEXAL S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
20 mg/12.5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/pa/al/pvc 
S5|1I S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
HEXAL S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
20 mg/12.5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pa/al/pvc 
S5 |l s5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
HEXAL S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 6 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5 || S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
HEXAL S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg + 6 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
HEXAL AG SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 20 compresse in blister al/al 20 mg + 6 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
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ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 49 compresse in blister al/al 


ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 
SANDOZ GMBH 
20 mg/12.5 compresse 50x1 compresse in blister al/pa/al/pvc 


S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 49x1 compresse in blister al/al 20 mg/6 mg compresse 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 50 compresse in blister al/al 20 mg/6 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 50x1 compresse in blister al/al 20 mg/6 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 98 compresse in blister al/al 20 mg/6 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 100 compresse in blister al/al 20 mg/6 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 100x1 compresse in blister al/al 20 mg/6 mg compresse 40 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg + 6 mg compresse 14 compresse in blister al/al 20 mg/6 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ GMBH EG S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/6 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S51 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH ENALAPRIL+DROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ GMBH EGS.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/6 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
$3|/H S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ GMBH EGS.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/6 mg compresse 70 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ GMBH EG S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/6 mg compresse 80 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ GMBH EGS.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/6 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ GMBH EG S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 49 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/6 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ GMBH EGS.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/6 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ GMBH EGS.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/6 mg compresse 112 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ GMBH EG S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/6 mg compresse 200 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
SANDOZ GMBH EG S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/pa/al/pvc 20 mg/6 mg compresse 250 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
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ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI EPIPEN 
EG S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
20 mg/6 mg compresse 500 compresse in blister opa/al/pvc/al 150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 iniettori da 2 ml 
S5| Il S6 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI EPIPEN 
EG S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
20 mg/6 mg compresse 1000 compresse in blister opa/al/pvc/al 300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 iniettore da 2 ml 
S5 | Il S6 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI EPIPEN 
EG S.P.A. MEDA PHARMA S.P.A. 
20 mg/6 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 iniettori da 2 ml 
S5 | Il S6 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI epitestosterone 
EGS.PA. I S1 
20 mg/6 mg compresse 200 compresse in contenitore pp 
s5 | eplerenone 
Ù s5 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EG S.PA. EPLERENONE ACCORD 
20 mg/6 mg compresse 250 compresse in contenitore pp ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
S5 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 1 ® 
EGS.PA. EPLERENONE ACCORD 
20 mg/6 mg compresse 500 compresse in contenitore pp ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
S5 25 mg compresse rivestite con film 10 x 1 compresse in blister al/pvc 
I S5 
ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
EGS.PA. EPLERENONE ACCORD 
20 mg/6 mg compresse 1000 compresse in contenitore pp ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
S5 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc 
I S5 
ENANTONE 
TAKEDA ITALIA S.P.A. EPLERENONE ACCORD 
die 1mg/0,2ml sol iniett per uso sottocutaneo1 flacone da 14 dosi + 14 sir monouso ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
s2 25 mg compresse rivestite con film 100 x 1 compresse in blister al/pvc 
I s5 
ENANTONE 
TAKEDA ITALIA S.P.A. | EPLERENONE ACCORD 
3,75 mg/ml polvere e solv per sosp iniett 1 sir pre-riempita a doppia camera con polvere e solv ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
S2 | 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc 
I S5 
ENANTONE 
TAKEDA ITALIA S.P.A. | EPLERENONE ACCORD 
11,25 mg/ml polvere e solv per sosp iniett 1 sir pre-riempita a doppia camera con polvere e solv ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
sS2)/ 25 mg compresse rivestite con film 28 x 1 compresse in blister al/pvc 
I S5 
ENEFIN 
S.F. GROUP S.R.L. EPLERENONE ACCORD 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
S5 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc 
Ù S5 
ENSOR 
S.F GROUP S.R.L. EPLERENONE ACCORD 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
S5 25 mg compresse rivestite con film 30 x 1 compresse in blister al/pvc 
Ù S5 
ENTOCIR 
TILLOTS PHARMA GMBH EPLERENONE ACCORD 
3 mg capsule rigide a ril modificato 50 capsule ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
I 59 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc 
I S5 
ENTOCIR 
TILLOTS PHARMA GMBH EPLERENONE ACCORD 
3 mg capsule rigide a ril modificato 100 capsule ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
I 59 25 mg compresse rivestite con film 90 x 1 compresse in blister al/pvc 
I S5 
ENULID 
MEDA PHARMA S.P.A. EPLERENONE ACCORD 
14 compresse filmrivestite 15 mg ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
S5 50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc 
I s5 
ENUPRESOL 
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. EPLERENONE ACCORD 
360 microgrammi/ml soluzione orale 1 flacone da 15 ml in ldpe con siringa graduata ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
S5 50 mg compresse rivestite con film 10 x 1 compresse in blister al/pvc 
Ù s5 
epanololo 
Il p1 | EPLERENONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
epi-diidrotestosterone 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc 
STI S5 
epinefrina (adrenalina) EPLERENONE ACCORD 
I 56 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse rivestite con film 100 x 1 compresse in blister al/pvc 
EPIPEN I S5 
MEDA PHARMA S.P.A. 
150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 1 iniettore da 2 ml 
| S6 
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EPLERENONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc 


EPLERENONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 


S5|1 S5 
EPLERENONE ACCORD EPLERENONE DOC GENERICI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED DOC GENERICI SRL 
50 mg compresse rivestite con film 28 x 1 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
EPLERENONE ACCORD EPLERENONE DOC GENERICI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED DOC GENERICI SRL 
50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
S5 | I S5 
EPLERENONE ACCORD EPLERENONE DOC GENERICI 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED DOC GENERICI SRL 
50 mg compresse rivestite con film 30 x 1 compresse in blister al/pvc 50 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
EPLERENONE ACCORD EPLERENONE MYLAN 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S5|1 s5 
EPLERENONE ACCORD EPLERENONE MYLAN 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 90 x 1 compresse in blister al/pvc 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore hdpe 
S5 || S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 
S5|1 s5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S51 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
53|/Al S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore hdpe 
S5.| 1 s5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 
S5|1 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
S5 | I S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
S5|1 s5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
EPLERENONE DOC GENERICI EPLERENONE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/al 
S5|1 s5 
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EPLERENONE MYLAN epoetina zeta (eritropoietina zeta) 
MYLANS.PA. I s9 
25 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvc/al 
s5 | EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
EPLERENONE MYLAN 1000 ui /0,5 ml- sol iniett-uso sottocutaneo o ev-sir prer (vetro)senza dispositivo di sicur-0,5 ml 6 
MYLAN S.P.A. sir preriemp 
50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al I (pp) 
s5 
EPORATIO 
EPLERENONE MYLAN RATIOPHARM GMBH 
MYLAN S.P.A. 1000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir 
50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al preriemp 
S5 |1I s2 
EPLERENONE MYLAN EPORATIO 
MYLAN S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 2000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 
S5 sir preriemp 
I s2 
EPLERENONE MYLAN 
MYLAN S.PA. EPORATIO 
50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al RATIOPHARM GMBH 
S5 2000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir 
preriemp 
EPLERENONE MYLAN I s 
MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/al EPORATIO 
S5 RATIOPHARM GMBH 
3000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 
EPLERENONE MYLAN sir preriemp 
MYLAN SPA. I s2 
50 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/al 
s5 | EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
EPLERENONE MYLAN 3000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir 
MYLAN S.P.A. preriemp 
50 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvc/al I S2 
S5 
EPORATIO 
EPLERENONE MYLAN RATIOPHARM GMBH 
MYLAN S.P.A. i 4000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore hdpe sir preriemp 
Sali s2 
EPLERENONE MYLAN EPORATIO 
MYLAN S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore hdpe 4000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir 
S5, preriemp 
I s2 
EPLERENONE MYLAN 
MYLAN S.PA. EPORATIO 
50 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore hdpe RATIOPHARM GMBH 
S5 5000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -0,5 ml 6 
sir preriemp 
EPLERENONE MYLAN I s2 
MYLAN S.P.A. 
50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore hdpe EPORATIO 
S5 RATIOPHARM GMBH 
5000 ui/0,5 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -0,5 ml 6 sir 
EPLERENONE TECNIGEN preriemp 
TECNIGEN S.R.L. I s2 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
ss | EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH 
EPLERENONE TECNIGEN 10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 
TECNIGEN S.R.L. 1 sir preriemp 
50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al I s2 
s5 
EPORATIO 
EPO carbamilata (CEPO) RATIOPHARM GMBH 
S2 10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 1 
sir preriemp 
EPO-Fc s2 
s2 
EPORATIO 
epoetina alfa (eritropoietina alfa) RATIOPHARM GMBH 
S2 10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 
a 3 “<f 4 sir preriemp 
epoetina beta(eritropoietina beta) I s2 
s2 
EPORATIO 
epoetina delta (eritropoietina delta) RATIOPHARM GMBH 
S2 10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 4 
sir preriemp 
epoetina gamma (eritropoietina gamma) I s2 
s2 
EPORATIO 
epoetina omega (eritropoietina omega) RATIOPHARM GMBH 
S2 10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 
6 sir preriemp 
epoetina teta (eritropoietina teta) I SI 
s2 
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EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
10000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 6 1000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza - 6 siringhe 
sir preriemp preriempite 
| S2|1 S2 
EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 10.000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza - 1 siringa 
1 sir preriemp preriempita 
| S2.| | s2 
EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 1 20.000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza - 1 siringa 
sir preriemp preriempita 
| SZ I s2 
EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 3000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza- 6 siringhe 
4 sir preriemp preriempite 
I S2|1 s2 
EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 4 5000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza- 6 siringhe 
sir preriemp preriempite 
| S2|1 s2 
EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 30.000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza- 1 siringa 
6 sir preriemp preriempita 
| S2 |1 s2 
EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
20000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 6 10000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza- 4 siringhe 
sir preriemp preriempite 
| S2|1 s2 
EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 10000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza- 6 siringhe 
1 sir preriemp preriempite 
| S271 s2 
EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 1 20000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza- 4 siringhe 
sir preriemp preriempite 
I SZ: I s2 
EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 20000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza- 6 siringhe 
4 sir preriemp preriempite 
| S2|1 s2 
EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 4 30000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza- 4 siringhe 
sir preriemp preriempite 
| S2|1 s2 
EPORATIO EPORATIO 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) senza dispositivo di sicur -1,0 ml 30000 ui/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza- 6 siringhe 
6 sir preriemp preriempite 
| S2|1 s2 
EPORATIO EPREX 
RATIOPHARM GMBH JANSSEN CILAG S.P.A. 
30000 ui/1,0 ml-sol iniett-uso sottocutaneo o ev -sir prer (vetro) con dispositivo di sicur -1,0 ml 6 1 sir tamp fosf 1000ui/0,5ml 
sir preriemp I S2 
| s2 
EPREX 
EPORATIO JANSSEN CILAG S.P.A. 
RATIOPHARM GMBH 1 sir tamp fosf 2000ui/0,5ml 
2000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza - 6 siringhe I S2 
preriempite 
I s2 | EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
EPORATIO 1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml 
RATIOPHARM GMBH I s2 
4000 ui/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita con ago di sicurezza — 6 siringhe 
preriempite EPREX 
I s2 JANSSEN CILAG S.P.A. 
1 sir tamp fosf 4000ui/0,4ml 
I s2 
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EPREX 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
1 sir tamp fosf 10000ui/1ml 


EPTADONE 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
20 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 
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s2|Il S7 
EPREX EPTADONE 
JANSSEN CILAG S.P.A. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 sir preriemp da 5000 ui/0.5 ml 10 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 
s2| Il S7 
EPREX EPTADONE 
JANSSEN CILAG S.P.A. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 sir preriemp da 6000 ui/0.6 ml 5 mg/20 ml sciroppo. contenitore monodose da 20 ml 
s2| Il S7 
EPREX EPTADONE 
JANSSEN CILAG S.P.A. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 sir preriemp da 8000 ui/0.8 ml 1 mg/ml sciroppo. flacone da 40 ml 
s2| Il S7 
EPREX EPTADONE 
JANSSEN CILAG S.P.A. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
40000 ui sol iniett 1 sir preriemp da 40000 ui/1ml 1 mg/ml sciroppo. flacone da 80 ml 
s2| Il S7 
EPREX eptaminolo 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il S6 
40000 ui sol iniett 4 sir preriemp da 40000 ui/1ml 
sa | EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPREX 10 mg capsule rigide a ril modificato 10 capsule in blister pvc/aclar/al 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il 56 
40000 ui sol iniett 6 sir preriemp da 40000 ui/1ml 
52 | EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPREX 10 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il 56 
40000 ui sol iniett 1 sir preriemp da 20000 ui/0,5mI 
s2 | EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPREX 10 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al 
JANSSEN CILAG S.P.A. InaT| 56 
40000 ui sol iniett 4 sir preriemp da 20000 ui/0,5mI 
s2-| EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPREX 10 mg capsule rigide a ril modificato 60 capsule in blister pvc/aclar/al 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il 56 
40000 ui sol iniett 6 sir preriemp da 20000 ui/0,5ml 
gs); EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPREX 10 mg capsule rigide a ril modificato 100 capsule in blister pvc/aclar/al 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il s6 
30.000 ui/0,75 ml sol iniett 1 sir preriemp con 0,75 ml 
s2 | EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPREX 20 mg capsule rigide a ril modificato 10 capsule in blister pvc/aclar/al 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il 56 
30.000 ui/0,75 ml sol iniett 4 sir preriemp con 0,75 ml 
s2 | EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPREX 20 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al 
JANSSEN CILAG S.P.A. Il s6 
30.000 ui/0,75 ml sol iniett 6 sir preriemp con 0,75 ml 
52 | EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPROSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 20 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al 
MYLAN SPA. Il 56 
600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/pvc/al 
ss | EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPROSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 20 mg capsule rigide a ril modificato 60 capsule in blister pvc/aclar/al 
MYLAN S.PA. Il S6 
600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/pvc/al 
s5 | EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPROSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 20 mg capsule rigide a ril modificato 100 capsule in blister pvc/aclar/al 
MYLAN SPA. Il 56 
600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/pvc/al con calendario 
s5 | EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPROSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 30 mg capsule rigide a ril modificato 10 capsule in blister pvc/aclar/al 
MYLAN S.PA. Il S6 
600 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/pvc/al con calendario 
s5 | EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
EPTADONE 30 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il 56 
10 mg/1ml sol iniett. 5 fiale da 1 ml 
I 57 | EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
30 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al 
Il S6 
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EQUASYM etilefrina 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED Il 56 
30 mg capsule rigide a ril modificato 60 capsule in blister pvc/aclar/al 
se | etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17a-olo) 
I S1 
EQUASYM 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED etiocolanolone 
40 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al I S1 
s6 = 
etozolina 
EQUASYM I S5 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
40 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al EUPRES 
56 MEDA PHARMA S.P.A. 
21 compresse 100 + 25 mg 
EQUASYM ill P1,55 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
50 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al EUPRES 
56 MEDA PHARMA S.P.A. 
mite 21 compresse 50 + 25 mg 
EQUASYM 1,Il P1,55 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
50 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al EVERVENT 
56 ROTTAPHARM S.P.A. 
12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 60 capsule + erogatore 
EQUASYM I 3 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
60 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 capsule in blister pvc/aclar/al EVERVENT 
56 ROTTAPHARM S.P.A. 
12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 100 capsule + erogatore 
EQUASYM I 93 
SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 
60 mg capsule rigide a rilascio modificato 30 capsule in blister pvc/aclar/al EVISTA 
56 DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
60 mg compresse laccate blister 14 compresse uso orale 
EQUITON I S4 
BRUSCHETTINI S.R.L. 
5mg/ml + 10mg/ml collirio, sol 1 flacone da 5 ml EVISTA 
I P1 DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
60 mg compresse laccate blister 28 compresse uso orale 
ERISTROL I S4 
JUST PHARMA S.R.L. ì 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al EVISTA 
S4 | DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
60 mg compresse laccate blister 84 compresse uso orale 
eritropoietine (EPO) I S4 
- EVISTA 
eroina (vedi “diamorfina”) | DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH 
I 57 60 mg compresse laccate flacone vetro 100 compresse uso orale 
I S4 
ESIDREX 
NOVARTIS FARMA S.P.A. exarelina (vedi “GHRPs”) 
25 mg compresse 20 compresse I S2 
si EXEGEN 
ESMOCARD GENETIC S.P.A. 
ORPHA-DEVEL HANDELS UND VERTRIEBS GMBH 25 mg compresse rivestite 30 compresse 
2500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione 1 fiala in vetro I S4 
P exemestano 
ESMOCARD I S4 
ORPHA-DEVEL HANDELS UND VERTRIEBS GMBH 
100 mg/ 10 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro da 10 ml EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
p ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 
esmololo I s4 
S EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ESMOLOLO CLORIDRATO HIKMA ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
10mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro da 10 ml I S4 
5 EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
esoprenalina ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
53 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
- I s4 
etamivan 
s6 | EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ETASON 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
GENETIC S.P.A. I S4 
0,5 mg compressa effervescente 10 compresse 
s9 | EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ETASON 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
GENETIC S.P.A. I S4 
1 mg compressa effervescente 10 compresse 
s9 | EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
etilamfetamina 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S6 | 1 S4 
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EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


EXEMESTANE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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S4 | 1 S4 
EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE EXEMESTANE PFIZER 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE AUROBINDO EXEMESTANE PFIZER 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/ 25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE AUROBINDO EXEMESTANE PFIZER 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/ 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE AUROBINDO EXEMESTANE PFIZER 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 40 compresse in blister al/pvc/ 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE AUROBINDO EXEMESTANE PFIZER 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/ 25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE AUROBINDO EXEMESTANE PFIZER 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/ 25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE AUROBINDO EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/ 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE DOC GENERICI EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
DOC GENERICI SRL \ PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 I s4 
EXEMESTANE EG EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
EG S.P.A. PHAROS GENERICS.LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4.I S4 
EXEMESTANE EG EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
EG S.P.A. PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
MYLAN S.P.A. PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
MYLAN S.P.A. PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE PHAROS GENERICS 
MYLAN S.P.A. PHAROS GENERICS LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE MYLAN GENERICS EXEMESTANE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc-alu 
S4 | 1 S4 


TEVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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EXEMESTANE SANDOZ FARESTON 
SANDOZ S.P.A. ORION CORPORATION 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc-alu 30 compresse 60 mg 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE SANDOZ FARESTON 
SANDOZ S.P.A. ORION CORPORATION 
25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc-alu 100 compresse 60 mg 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE SANDOZ FASLODEX 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA UK LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc-alu 250 mg/5 ml sol iniett 1 sir preriemp 5 ml + 1 ago uso im 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE SANDOZ FASLODEX 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA UK LIMITED 
25 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pvdc-alu 250mg/Sml sol iniett - uso im - sir preriemp(vetro) - 5 ml 2 sir preriemp + 2 aghi di sicur 
S4 | 1 S4 
EXEMESTANE TEVA FASTJEKT 
TEVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 330 microgrammi sol iniett per uso im iniettore preriempito da 2,05 ml 
S4 | Il S6 
EXEMESTANE TEVA FASTJEKT 
TEVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 165 microgrammi sol iniett per uso im iniettore preriempito da 2,05 ml 
S4 | Il S6 
EXEMESTANE TEVA FASTJEKT 
TEVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 330 mcg sol iniett per uso im 2 iniettori preriempiti da 2,05 ml 
S4 | Il S6 
EXEMESTANE TEVA FASTJEKT 
TEVA ITALIA S.R.L. MEDA PHARMA S.P.A. 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 165 mcg sol iniett per uso im 2 iniettori preriempiti da 2,05 ml 
s4| I s6 
EXEMESTANE TEVA fattore di crescita degli epatociti (hepatocyte growth factor, HGF) 
TEVA ITALIA S.R.L. I sa 
25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s4 | fattore di crescita di derivazione piastrinica (platelet-derived growth 
factor, PDGF) 
EXEMESTANE TEVA I 92 


| fattore di crescita insulino-simile (Insulin-like Growth Factor-1, IGF-1) e 
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s4. suoi analoghi 
[| s2 
EXEMESTANE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. fattore di crescita vascolare-endoteliale (vascular-endothelial growth 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al factor, VEGF) 
S4 | I s2 
EXEMESTANE TEVA fattori di crescita dei fibroblasti (fibroblast growth factors, FGFs) 
TEVA ITALIA S.R.L. I s2 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s4 | fattori di crescita meccanici (mechano growth factors, MGFs) 
I s2 
EXEMESTANE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. felipressina 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al I S5 
s4 
FEMARA 
EXEMESTANE ZENTIVA NOVARTIS EUROPHARM LTD 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 30 compresse 2,5 mg 
25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al [| S4 
s4 
FEMARA 
EXEMESTANE ZENTIVA NOVARTIS EUROPHARM LTD 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 100 compresse 2,5 mg 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al Il S4 
s4 
FEMARA 
EXEMESTANE ZENTIVA NOVARTIS EUROPHARM LTD 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc 
25 mg compresse rivestite con film 30 (30x1) compresse monodose in blister pvc/pvdc/al I S4 
s4 
FEMARA 
EXTROPLEX NOVARTIS EUROPHARM LTD 
FARMA GROUP S.R.L. 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al Il S4 
s4 
FEMARA 
EXTROPLEX NOVARTIS EUROPHARM LTD 
FARMA GROUP S.R.L. 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
1 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al Il S4 
s4 
FEMARA 
famprofazone MEDIFARM S.R.L. 
I 56 30 COMPRESSE 2,5 MG 
I s4 
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FEMARA 
GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 
30 COMPRESSE 2,5 MG 


FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH 
75 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
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S4 | Il S7 
FEMARA FENPATCH 
PRICETAG SPA RATIOPHARM GMBH 
30 COMPRESSE 2,5 MG 75 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
S4 | II S7 
FEMIPRES PLUS FENPATCH 
UCB PHARMA S.P.A. RATIOPHARM GMBH 
15mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister 75 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
S5 | II S7 
fenbutrazato FENPATCH 
56 RATIOPHARM GMBH 
100 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
fencamfamina Il S7 
s6 
FENPATCH 
fencamina RATIOPHARM GMBH 
56 100 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
î o Il S7 
fendimetrazina 
se | FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH 
fenetilamina 100 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
S6 | Il S7 
fenetillina FENPATCH 
S6 RATIOPHARM GMBH 
- 100 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
fenfluramina Il 57 
S6 
- FENPATCH 
fenmetrazina RATIOPHARM GMBH 
56 25 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
Il S7 
fenoldopam 
56 | FENPATCH 
\ RATIOPHARM GMBH 
fenoterolo 50 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
SII S7 
FENPATCH FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
25 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 75 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
S7..II S7 
FENPATCH FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
25 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 100 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
S7 | Il S7 
FENPATCH FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
25 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 12 mcg/h cerotti transdermici 2 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
S7 | Il S7 
FENPATCH FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
25 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 12 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
S7 | Il S7 
FENPATCH FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
50 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 12 mcg/h cerotti transdermici 4 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
S7 | Il S7 
FENPATCH FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
50 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 12 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
S7 | Il S7 
FENPATCH FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
50 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 12 mcg/h cerotti transdermici 8 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
S7 | Il S7 
FENPATCH FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
50 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 12 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 
S7 | Il S7 
FENPATCH FENPATCH 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
75 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 12 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 
S7 Il S7 
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FENPATCH FENTANIL HEXAL 
RATIOPHARM GMBH HEXAL S.P.A. 
12 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENPATCH FENTANIL HEXAL 
RATIOPHARM GMBH HEXAL S.P.A. 
25 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 25 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENPATCH FENTANIL HEXAL 
RATIOPHARM GMBH HEXAL S.P.A. 
50 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 25 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENPATCH FENTANIL HEXAL 
RATIOPHARM GMBH HEXAL S.P.A. 
75 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 25 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENPATCH FENTANIL HEXAL 
RATIOPHARM GMBH HEXAL S.P.A. 
100 mcg/h cerotti transdermici 16 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 25 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENPATCH FENTANIL HEXAL 
RATIOPHARM GMBH HEXAL S.P.A. 
100 mcg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 25 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENPATCH FENTANIL HEXAL 
RATIOPHARM GMBH HEXAL S.P.A. 
12 mcg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7|Il S7 
FENPATCH FENTANIL HEXAL 
RATIOPHARM GMBH HEXAL S.P.A. 
25 mcg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/Idpe/al/surlyn 50 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENPATCH FENTANIL HEXAL 
RATIOPHARM GMBH HEXAL S.P.A. 
50 mcg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 50 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7.(-Il S7 
FENPATCH FENTANIL HEXAL 
RATIOPHARM GMBH HEXAL S.P.A. 
75 mceg/h cerotti transdermici 15 cerotti in bustine carta/ldpe/al/surlyn 50 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7.II S7 
fenprometamina FENTANIL HEXAL 
s6 HEXAL S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
fenproporex Il SI 
S6 
FENTANIL HEXAL 
fenquizone HEXAL S.PA. 
S5 50 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
Il S7 
FENTALGON 
ITALFARMACO S.P.A. FENTANIL HEXAL 
25 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp HEXAL S.P.A. 
57 75 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
Il S7 
FENTALGON 
ITALFARMACO S.P.A. FENTANIL HEXAL 
50 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp HEXAL S.P.A. 
57 75 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
Il S7 
FENTALGON 
ITALFARMACO S.P.A. FENTANIL HEXAL 
75 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp HEXAL S.P.A. 
57 75 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
Il S7 
FENTALGON 
ITALFARMACO S.P.A. FENTANIL HEXAL 
100 mcg/h cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine pet/al/pp HEXAL S.P.A. 
57 75 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
Il S7 
FENTALIM 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA FENTANIL HEXAL 
0,5 mg/ml sol iniett 5 fiale da 10 ml HEXAL S.P.A. 
57 75 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
Il S7 
FENTANEST 
PFIZER ITALIA S.R.L. FENTANIL HEXAL 
0,1 mg/2 ml sol iniett 5 fiale 2 ml HEXAL S.P.A. 
57 100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
5 Il S7 
fentanil 
S7 
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FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 
HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 100 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
S7|Il S7 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 
HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 100 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
S7| Il S7 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 
HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 100 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
S7| Il S7 
FENTANIL HEXAL FENTANIL ZENTIVA 
HEXAL S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 100 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
S7|Il S7 
FENTANIL HEXAL FENTANYL HAMELN 
HEXAL S.P.A. HAMELN PHARMA PLUS GMBH 
100 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 50 mcg/ml 5 fiale da 2 ml di sol iniett 
S7|Il S7 
FENTANIL HEXAL FENTANYL HAMELN 
HEXAL S.P.A. HAMELN PHARMA PLUS GMBH 
75 mceg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 50 mcg/ml 10 fiale da 10 ml di sol iniett 
S7|Il S7 
FENTANIL ZENTIVA FENTANYL HAMELN 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. HAMELN PHARMA PLUS GMBH 
25 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 50 mcg/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro da 50 ml 
S7| Il S7 
FENTANIL ZENTIVA FENTANYL HAMELN 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. HAMELN PHARMA PLUS GMBH 
25 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 50 mcg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro da 50 ml 
S7|Il S7 
FENTANIL ZENTIVA FENTANYL HAMELN 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. \ HAMELN PHARMA PLUS GMBH 
25 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 50 mcg/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro da 50 ml 
S7-II S7 
FENTANIL ZENTIVA FENTATIENIL 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
25 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 0,05 mg/ml sol iniett 5 fiale da 5 ml 
s7Il S7 
FENTANIL ZENTIVA FENTATIENIL 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
50 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 0,05 mg/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 1 ml 
S7|Il S7 
FENTANIL ZENTIVA FENTATIENIL 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
50 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 0,05 mg/ml sol iniett per uso ev o epidurale 5 fiale da 20 ml 
S7|Il S7 
FENTANIL ZENTIVA fentermina 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Il 56 
50 mcg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
57 | FENTICER 
SANDOZ GMBH 
FENTANIL ZENTIVA 25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Il S7 
50 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
57 | FENTICER 
SANDOZ GMBH 
FENTANIL ZENTIVA 25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Il S7 
75 mcg/h cerotti transdermici 3 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
57 | FENTICER 
SANDOZ GMBH 
FENTANIL ZENTIVA 25 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Il 57 
75 mcg/h cerotti transdermici 5 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
57 | FENTICER 
SANDOZ GMBH 
FENTANIL ZENTIVA 25 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Il S7 
75 mceg/h cerotti transdermici 10 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
57 | FENTICER 
SANDOZ GMBH 
FENTANIL ZENTIVA 25 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Il ST 
75 mcg/h cerotti transdermici 20 cerotti in bustina kraft paper/pe/al/surlyn 
57 | FENTICER 
SANDOZ GMBH 


25 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
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FENTICER FENTICER 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
25 mceg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe confezione ospedaliera 100 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENTICER FENTICER 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 100 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENTICER FENTICER 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
50 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 100 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENTICER FENTICER 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
50 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 100 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe confezione ospedaliera 
S7| Il S7 
FENTICER FENTICER 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
50 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENTICER FENTICER 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
50 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 50 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENTICER FENTICER 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
50 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 75 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7|Il S7 
FENTICER FENTICER 
SANDOZ GMBH SANDOZ GMBH 
50 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe confezione ospedaliera 100 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 
S7| Il S7 
FENTICER FENVEL 
SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 
75 mceg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 
S7.(-II S7 
FENTICER FENVEL 
SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 
75 mceg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustine 
S7/AM S7 
FENTICER FENVEL 
SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 
75 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustine 
S7| Il S7 
FENTICER FENVEL 
SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 
75 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustine 
S7| Il S7 
FENTICER FENVEL 
SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 
75 meg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustine 
S7| II S7 
FENTICER FENVEL 
SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 
75 mceg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustine 
S7| Il S7 
FENTICER FENVEL 
SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 
75 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe confezione odpedaliera 25 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustine 
S7|Il S7 
FENTICER FENVEL 
SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 
100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 
S7| Il S7 
FENTICER FENVEL 
SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 
100 mceg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino 
S7 | Il S7 
FENTICER FENVEL 
SANDOZ GMBH CRINOS S.P.A. 
100 meg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta/pe/al/pe 25 meg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
S7| Il S7 
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FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
25 mceg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 50 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 
S7|Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
25 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 50 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 
S7|Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
25 meg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 50 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 
S7| Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
25 mceg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 50 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 
S7| Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
25 mceg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 75 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 
S7|Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
25 mceg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 75 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 
S7|Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 75 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina 
S7|Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 75 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 
S7|Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. Yi CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 75 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 
S7-II S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 75 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina 
S7//H S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 75 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 
S7| Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 75 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina 
S7|Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 75 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino 
S7|Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 75 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino 
S7| Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina 75 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
S7|Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 75 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
S7|Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina 75 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
S7| Il S7 
FENVEL FENVEL 
CRINOS S.P.A. CRINOS S.P.A. 
50 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina 75 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
S7|Il S7 
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FENVEL FERTIPEPTIL 
CRINOS S.P.A. FERRING S.P.A. 
75 mceg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 0,1 mg /1ml sol iniett 7 sir preriemp 
S7|1 s2 
FENVEL FERTIPEPTIL 
CRINOS S.P.A. FERRING S.P.A. 
75 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 0,1 mg /1ml sol iniett 28 sir preriemp 
S7 |1 s2 
FENVEL FIASP 
CRINOS S.P.A. NOVO NORDISK A/S 
100 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 
57 (flextouch) - 3 ml - 1 penna preriempita 
FENVEL > 
CRINOS S.PA. FIASP 
100 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino NOVO NORDISK A/S 
57 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 
(flextouch) - 3 ml- 1 penna preriempita + 7 aghi novofine plus 
FENVEL I S4 
CRINOS S.P.A. 
100 meg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino FIASP 
57 NOVO NORDISK A/S 
100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 
FENVEL (flextouch) - 3 ml- 1 penna preriempita + 7 aghi novofine 
CRINOS S.P.A. I s4 
100 meg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 
57 | FIASP 
NOVO NORDISK A/S 
FENVEL 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 
CRINOS S.P.A. (flextouch) - 3 ml - 1 penna preriempita + 7 aghi novotwist 
100 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino I S4 
S7 
FIASP 
FENVEL NOVO NORDISK A/S 
CRINOS S.P.A. 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 
100 meg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino (flextouch) - 3 ml - 5 penne preriempite 
S7|1 S4 
FENVEL FIASP 
CRINOS S.P.A. NOVO NORDISK A/S 


100 meg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino 


100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 


S7 (flextouch) - 3 ml - 10 penne preriempite (2 confezioni da 5) (confezione multipla) 
FENVEL ! > 
CRINOS S.PA. FIASP 
100 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino NOVO NORDISK A/S 
57 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml -1 
flaconcino 
FENVEL I sa 
CRINOS S.P.A. 
100 meg/ora cerotti trasdermici 1 cerotto in bustina FIASP 
S7 NOVO NORDISK A/S 
100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml - 5 
FENVEL flaconcini 
CRINOS S.PA. I S4 
100 mcg/ora cerotti trasdermici 3 cerotti in bustina 
57 | FIASP 
NOVO NORDISK A/S 
FENVEL 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml - 5 
CRINOS S.P.A. flaconcini (5 confezioni da 1) (confezione multipla) 
100 mcg/ora cerotti trasdermici 4 cerotti in bustina I S4 
S7 
FIASP 
FENVEL NOVO NORDISK A/S 
CRINOS S.P.A. 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) (penfill) - 3 
100 mcg/ora cerotti trasdermici 5 cerotti in bustina ml-5 cartucce 
SZ|.I S4 
FENVEL FIASP 
CRINOS S.P.A. NOVO NORDISK A/S 
100 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) (penfill) - 3 
7 ml - 10 cartucce 
FENVEL 2A 
CRINOS S.PA. FIRMAGON 
100 mcg/ora cerotti trasdermici 10 cerotti in bustina FERRING PHARMACEUTICALS A/S 
S7 120 mg- polvere e solvente per soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- polvere: flaconcino (vetro) 
solvente: siringa pre-riempita (vetro)- flaconcino polvere: 120 mg- siringa pre-riempita solvente: 3 
FENVEL ml 2 flaconcini+2 siringhe pre-riempite+2 stantuffi+2 adattatori per flaconcino+2 aghi 
CRINOS S.P.A. I (pl 
100 mcg/ora cerotti trasdermici 16 cerotti in bustina 
57 | FIRMAGON 
FERRING PHARMACEUTICALS A/S 
FENVEL 80 mg- polvere e solvente per soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- polvere: flaconcino (vetro) 
CRINOS S.P.A. solvente: siringa pre-riempita (vetro)- flaconcino polvere: 80 mg- siringa pre-riempita solvente: 4,2 
100 meg/ora cerotti trasdermici 20 cerotti in bustina ml 1 flaconcino+1 siringa pre-riempita+1 stantuffo+1 adattatore per flaconcino + 1 ago 
S7|1 s2 
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FIRMAGON 
FERRING PHARMACEUTICALS A/S 
80 mg- polvere e solvente per soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- polvere: flaconcino (vetro) 


FLUIMUCIL INFLUENZA E RAFFREDDORE 
ZAMBON ITALIA S.R.L. 
500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 16 bustine 


solvente: siringa pre-riempita (vetro)- flaconcino polvere: 80 mg- siringa pre-riempita solvente: Il 56 
4,2ml 3 x(1 flaconcino+1 siringa pre-riempita+1 stantuffo+1 adattatore per flaconcino+1 ago) 
(confezione multipla) FLUIMUCIL INFLUENZA E RAFFREDDORE 
S2 ZAMBON ITALIA S.R.L. 
500 mg/60 mg granulato per sol orale 16 bustine 
FLANTADIN Il s6 
TEOFARMA S.R.L. 
6 mg compresse10 compresse flunisolide 
| s9| Il s9 
FLANTADIN fluocinolone 
TEOFARMA S.R.L. Il s9 
30 mg compresse10 compresse 
I 59 | fluocortolone 
Il s9 
FLANTADIN 
TEOFARMA S.R.L. fluorometolone 
22,75 mg/ml gocce orali, sospflacone 13 ml Il S9 
I s9 n 
fluossimesterone 
FLEBOCORTID RICHTER I S1 
SANOFI S.P.A. 
100 mg/2 ml polvere e solv per soluzioni iniettabili da nebulizzare o rettale 1 fiala polvere +1 fiala fluprednisone 
solv da 2 ml Il s9 
5° | FLUSALIO 
FLEBOCORTID RICHTER ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
SANOFI S.P.A. 50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose 60 dosi 
500 mg/5 ml polvere e solv per sol iniett per uso ev1 flacone + 1 fiala solv 5 ml in blister al/al monodose 
I CON S3 
FLEBOCORTID RICHTER FLUSALIO 
SANOFI S.P.A. ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
1 g/10 ml polvere e solv per sol iniett per uso ev1 flacone +1 fiala solv 10 ml 50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose 60 dosi 
I 59 in blister al/al monodose 
Ù S3 
FLEXBUMIN 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH FLUSS 
200 g/l sol per infusione 24 sacche pe da 50 ml \ ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L. 
S5 40 mg + 25 mg compresse 20 compresse 
I S5 
FLEXBUMIN 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH fluticasone 
250 g/l sol per infusione 12 sacche pe da 100 ml Il s9 
S5 
| FLUTIFORMO 
FLEXBUMIN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH 50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 
200 g/l sol per infusione 12 sacche pe da 100 ml inalatore da 120 erogazioni 
S5 1 S3 
FLEXBUMIN FLUTIFORMO 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
250 g/l sol per infusione 24 sacche pe da 50 ml 125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 
S5 inalatore da 120 erogazioni 
I S3 
FLEXBUMIN 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH FLUTIFORMO 
200g/1 sol per infusione 1 sacca pe da 50 ml MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
S5 250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 1 
inalatore da 120 erogazioni 
FLEXBUMIN I S3 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH 
200g/I sol per infusione 1 sacca pe da 100 ml FLUTIFORMO 
S5 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n.3 
FLEXBUMIN inalatori da 120 erogazioni ciascuno 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH I 53 
250gy/I sol per infusione 1 sacca pe da 50 ml 
ss | FLUTIFORMO 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
FLEXBUMIN 125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 3 
BAXALTA INNOVATIONS GMBH inalatori da 120 erogazioni ciascuno 
250g/I sol per infusione 1 sacca pe da 100 ml I 53 
2a FLUTIFORMO 
fludrocortisone MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
I 59 250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione n. 3 
inalatori da 120 erogazioni ciascuno 
FLUIMUCIL INFLUENZA E RAFFREDDORE I s3 
ZAMBON ITALIA S.R.L. 
500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 8 bustine FOBULER 
I 56 ORION CORPORATION 
160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi 
FLUIMUCIL INFLUENZA E RAFFREDDORE I S3 
ZAMBON ITALIA S.R.L. 
500 mg/60 mg granulato per sol orale 8 bustine 
| S6 
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FOBULER FORMODUAL 
ORION CORPORATION PROMEDICA S.R.L. 
160microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 60 dosi pari 100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per inalazione 1 contenitore da 180 erogazioni 
a 180 dosi I 53 
| S3 
FORMODUAL 
FOBULER PROMEDICA S.R.L. 
ORION CORPORATION 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 120 dosi 
160microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 120 dosi I 53 
| S3 
FORMODUAL 
FOBULER PROMEDICA S.R.L. 
ORION CORPORATION 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 120 dosi 
160microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 120 dosi con ciascuno 
custodia protettiva I 53 
I S3 
FORMODUAL 
FOBULER PROMEDICA S.R.L. 
ORION CORPORATION 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 120 dosi 
160microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi con ciascuno 
custodia protettiva I 53 
| S3 
FORMODUAL 
FOBULER PROMEDICA S.R.L. 
ORION CORPORATION 100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 
160microgrammi/4,5 microgrammi/inlazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 120 dosi pari 120 erogazioni 
a 360 dosi I 53 
| S3 
FORMODUAL 
FOBULER PROMEDICA S.R.L. 
ORION CORPORATION 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 
320microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni 
| S3|1 S3 
FOBULER FORMODUAL 
ORION CORPORATION PROMEDICA S.R.L. 
320microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi con 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 
custodia protettiva contenitore sotto pressione in al da 180 erogazioni 
| S3 | 1 S3 
FOBULER FORMODUAL 
ORION CORPORATION PROMEDICA S.R.L. 
320microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 60 dosi pari a 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 
180 dosi contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni ciascuno 
S3| 1 S3 
foledrina i .FORMODUAL 
I s6 PROMEDICA S.R.L. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 
follitropina a 120 erogazioni 
S2 I s3 
follitropina B FORMODUAL 
S2 PROMEDICA S.R.L. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 
follitropina & 120 erogazioni ciascuno 
S2|1 s3 
fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)] FORMODUAL 
I S6 PROMEDICA S.R.L. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 
FORADIL 120 erogazioni ciascuno 
NOVARTIS EUROPHARM LTD I 53 
12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 30 capsule + erogatore 
53 | formoterolo 
I s3 
FORADIL 
NOVARTIS EUROPHARM LTD FORMOTEROLO EG 
12 mcg polvere per inalazione capsule rigide 60 capsule +erogatore EGS.PA. 
53 12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide. flacone da 60 capsule ed un erogatore 
I S3 
FORADIL 
NOVARTIS EUROPHARM LTD FORMOTEROLO EG 
12 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 100 inalazioni EGS.P.A. 
53 12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide. flacone da 100 capsule ed un erogatore. 
I S3 
formebolone 
S1 | FORMOTEROLO VIATRIS 
MEDA PHARMA S.P.A. 
formestano 6 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi + 1 inalatore 
S4 | 1 S3 
formocortal FORMOTEROLO VIATRIS 
I s9 MEDA PHARMA S.PA. 
6 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi (ricarica) 
FORMODUAL I $3 
PROMEDICA S.R.L. 
100 mcg/6 meg per erogazione sol pressurizzata per inalazione 1 contenitore da 120 erogazioni FORMOTEROLO VIATRIS 
53 MEDA PHARMA S.P.A. 


6 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 60 dosi (ricarica) 
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FORMOTEROLO VIATRIS FORTINOL 
MEDA PHARMA S.P.A. BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
6 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi (ricarica) 2% collirio a ril prolungato 3 flaconi contagocce pe da 3 ml 
S3 | II PI 
FORMOTEROLO VIATRIS FORUS 
MEDA PHARMA S.P.A. S.F. GROUP S.R.L. 
6 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori + 10x1 cartucce da 60 dosi 16mg/12,5mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
53 |1 S5 
FORMOTEROLO VIATRIS FORUS 
MEDA PHARMA S.P.A. S.F. GROUP S.R.L. 
12 mcg polvere per inalazione 1 inalatore + 1 cartuccia da 60 dosi 16mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S3 |1 S5 
FORMOTEROLO VIATRIS FORUS 
MEDA PHARMA S.P.A. S.F. GROUP S.R.L. 
12 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi (ricarica) 16mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
93. HI s5 
FORMOTEROLO VIATRIS FORUS 
MEDA PHARMA S.P.A. S.F. GROUP S.R.L. 
12 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 60 dosi (ricarica) 16mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
53. I s5 
FORMOTEROLO VIATRIS FORUS 
MEDA PHARMA S.P.A. S.F. GROUP S.R.L. 
12 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi (ricarica) 16mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S3|1 S5 
FORMOTEROLO VIATRIS FORUS 
MEDA PHARMA S.P.A. S.F. GROUP S.R.L. 
12 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori + 10x1 cartucce da 60 dosi 16mg/12,5mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 
93; I S5 
FOROTAN FORUS 
BENEDETTI & CO. S.P.A. S.F. GROUP S.R.L. 
12 microgrammi polvere per inalazione, capsule 16mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I s5 
rigide 60 capsule + 1 erogatore 
I 53 | FORUS 
\ S.F. GROUP S.R.L. 
FOROTAN 16mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
BENEDETTI & CO. S.P.A. A S5 
12 microgrammi polvere per inalazione, capsule 
FORZAAR 
rigide 100 capsule + 1 erogatore MSD.ITALIA S.R.L. 
I 53 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
HH S5 
FORTASINT 
S.F. GROUP S.R.L. FORZAAR 
12 microgrammi polvere per inalazione, capsule MSD ITALIA S.R.L. 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
rigide confezione da 60 capsule + erogatore I S5 
> FOSICOMBI 
FORTASINT A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
S.F GROUP S.R.L. 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
12 microgrammi polvere per inalazione, capsule I S5 
rigide confezione da 100 capsule + erogatore FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
53 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
FORTIDOSE I S5 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
1% collirio a ril proolungato 5 contenitori monodose in Idpe da 0,2ml FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
p AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
FORTIDOSE I S5 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
1% collirio a ril prolungato 30 contenitori monodose Idpe da 0,2ml FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
p AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
FORTIDOSE I S5 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
2% collirio a ril prolungato 30 contenitori monodose Idpe da 0,2ml FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
p AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
FORTIDOSE I S5 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
2% collirio a ril prolungato 5 contenitori monodose Idpe da 0,2ml FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
p AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
FORTINOL I S5 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
1% collirio a rilascio prolungato 1 flacone pe da 3 ml FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
>) AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
FORTINOL I S5 
BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
2% collirio a rilascio prolungato 1 flacone contagocce pe da 3 ml 
P 


— 223 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 


FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


— 224 


S5|1 S5 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse 1000 compresse in flacone hdpe 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DOC GENERICI SRL TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al a dose singola (confezione ospedaliera) 
S5|1 S5 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DOC GENERICI SRL TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse 200(20x10) compresse in blister al/al (confezione ospedaliera) 
S5 | | S5 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DOC GENERICI SRL TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI FOSINOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
DOC GENERICI SRL TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S511 S5 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI FOSTER 
DOC GENERICI SRL È CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 100/6 microgrammi per erogazione sol pressurizzata per inalazione 
SS; I s3 
FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI FOSTER 
DOC GENERICI SRL CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 100/6 microgrammi per erogazione sol pressurizzata per inalazione 
S5|1 $3 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS FOSTER 
MYLAN S.P.A. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 120 dosi 
S5|1 S3 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS FOSTER 
MYLAN S.P.A. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 120 dosi 
S5 ciascuno 
Ù S3 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. FOSTER 
20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
S5 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 120 dosi 
ciascuno 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I 53 
MYLAN S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al FOSTER 
S5 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto pressione al da 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 120 erogazioni 
MYLAN S.P.A. I 53 
20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
ss | FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 
MYLAN S.P.A. contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al I 53 
s5 
FOSTER 
FOSINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
MYLAN S.P.A. 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 
20 mg/12.5 mg compresse 60 compresse in blister al/al contenitore sotto pressione in al da 180 erogazioni 
S5: I S3 
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FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 
contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni ciascuno 


| S3 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 5 
flaconcini + 5 siringhe preriempite con n.10 aghi 


I s2 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 
120 erogazioni 


| S3 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 10 
flaconcini +10 siringhe preriempite con n.20 aghi 


I s2 


FOSTER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 
120 erogazioni ciascuno 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 1 
flaconcino + 1 siringa preriempita con n.2 aghi 


| S3 |1 s2 
FOSTER FOSTIMON 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 5 
120 erogazioni ciascuno flaconcino + 5 siringhe preriempite con n.10 aghi 
53. I s2 
FOSTIMON FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
75 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 fiala 300 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 10 
S2 flaconcini +10 siringhe preriempite con n.20 aghi 
Ù 52 
FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. FRECANSTAL 
150 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 fiala LES LABORATOIRES SERVIER 
S2 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 1 flacone hdpe da 100 compresse 
FOSTIMON > 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. FRECANSTAL 
75 ui polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale LES LABORATOIRES SERVIER 
S2 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 15 compresse in blister pvc/al 
FOSTIMON # 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. FRECANSTAL 
75 ui polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini +10 fiale i LES LABORATOIRES SERVIER 
S2 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in blister pvc/al 
| 
FOSTIMON > 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. FRECANSTAL 
150 ui polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale LES LABORATOIRES SERVIER 
S2 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 5 flaconi hdpe da 100 compresse 
FOSTIMON I a 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. FRECANSTAL 
150 ui polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 fiale LES LABORATOIRES SERVIER 
S2 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 60 compresse in blister pvc/al 
I S5 
FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. FRECANSTAL 
75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con 2 LES LABORATOIRES SERVIER 
aghi associati 1,5 mg/10 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in blister pvc/al 
| S2|1 S5 
FOSTIMON FRECANSTAL 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite con 10 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 15 compresse in blister pvc/al 
aghi I 55 
! Ma FRECANSTAL 
FOSTIMON LES LABORATOIRES SERVIER 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 1 fllacone hdpe da 100 compresse 
75 ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con I 55 
20 aghi 
sa | FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
FOSTIMON 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in blister pvc/al 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. I S5 
150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 1 flaconcino + 1 siringa preriempita con 2 aghi 
52 | FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
FOSTIMON 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 5 flaconi hdpe da 100 compresse 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. I S5 
150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite con 10 aghi 
52 | FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
FOSTIMON 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 60 compresse in blister pvc/al 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. I S5 
150 ui/ml polvere e solvente per soluzione 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 20 aghi 
sa | FRECANSTAL 
LES LABORATOIRES SERVIER 
FOSTIMON 1,5 mg/5 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in blister pvc/al 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. I S5 
225 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo 1 
flaconcino + 1 siringa preriempita con n.2 aghi fulvestrant 
s2 |1 s4 
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FULVESTRANT SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml con ago 
sterile 
| S4 
FULVESTRANT SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con ago 
sterile 
S4 
FULVESTRANT TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 1 siringa da 5 ml con ago di sicurezza 
S4 
FULVESTRANT TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 2 siringhe da 5 ml con ago di sicurezza 
S4 
furazabolo (17a-metil[1,2,5]ossadiazolo[3/4':2,3]-5a-androstan-176- 
olo) 
S1 
furfenorex 
I s6 
furosemide 
S5 
FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 fiala in vetro da 4 ml 
s5 
FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 flaconcino in vetro da 25 ml 
S5 


FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in vetro da 2 ml 


FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in vetro da 4 ml 


s5 


FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 fiale in vetro da 5 ml 


s5 


FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 10 flaconcini in vetro da 25 ml 


S5 


FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale in vetro da 4 ml 


s5 


FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 flaconcino in vetro da 25 ml 


s5 


FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale in vetro da 5 ml 


s5 


FUROSEMIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale in vetro da 2 ml 


s5 


FUROSEMIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
500 mg compresse 20 compresse 


s5 


FUROSEMIDE BIL 
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 
20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


s5 
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FUROSEMIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
500 mg compresse 20 compresse 


S5 


FUROSEMIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
25 mg compresse 30 compresse 


S5 


FUROSEMIDE FISIOPHARMA 
FISIOPHARMA S.R.L. 
20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


S5 


FUROSEMIDE FISIOPHARMA 
FISIOPHARMA S.R.L. 
20 mg/2 ml sol iniett 10 fiale 


S5 


FUROSEMIDE FISIOPHARMA 
FISIOPHARMA S.R.L. 
20 mg/2 ml sol iniett 50 fiale 


s5 


FUROSEMIDE FISIOPHARMA 
FISIOPHARMA S.R.L. 
20 mg/2 ml sol iniett 100 fiale 


S5 


FUROSEMIDE GALENICA SENESE 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


20 mg/2 ml sol iniett 1 fiala 2 ml 


S5 


FUROSEMIDE GALENICA SENESE 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


20 mg/2 ml sol iniett 10 fiale da 2 ml 


s5 


FUROSEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
500 mg compresse 20 compresse 


S5 


s5 


FUROSEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
250 mg/25 ml sol per infusione 5 fiale da 25 ml 


S5 


FUROSEMIDE HEXAL 
HEXAL S.P.A. 
20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


s5 


FUROSEMIDE ITALFARMACO 
ITALFARMACO S.P.A. 
20 mg/2 ml sol iniett5 fiale 2 ml 


S5 


FUROSEMIDE L.F.M. 


LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 


25 mg compresse 30 compresse 


S5 


FUROSEMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
500 mg compresse 20 compresse 


S5 


FUROSEMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse 30 compresse 


s5 


FUROSEMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale 


S5 


FUROSEMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
250 mg/25 ml sol iniett 5 flaconi 


S5 


FUROSEMIDE S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
20 mg/2 ml sol iniett 5 fiale 2 ml 


s5 
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FUROSEMIDE S.A.L.F. 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
250 mg/25 ml soluzione per infusione 5 flaconcini da 25 ml 


GENKINASE 
EGS.P.A. 
100.000 u.i./2 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone polvere + 1 fiala solv da 2 ml 


S5 || s2 
FUROSEMIDE TEVA GENKINASE 
TEVA ITALIA S.R.L. EGS.P.A. 
500 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 250.000 u.i./5 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone polvere + 1 fiala solv da 5 ml 
S5|1I s2 
FUROSEMIDE TEVA GENKINASE 
TEVA ITALIA S.R.L. EG S.P.A. 
500 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 500.000 u.i./5 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone polvere + 1 fiala solv da 5 ml 
S5|1 s2 
FUROSEMIDE TEVA GENKINASE 
TEVA ITALIA S.R.L. EGS.P.A. 
500 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 1.000.000 u.i./5 ml polvere e solv per sol iniett flacone + fiala da 5 ml 
S5|1I 52 
FUROSEMIDE TEVA GENOTROPIN 
TEVA ITALIA S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
500 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 cartuccia da 36 ui (12 mg) 
S5 |1I s2 
FUROSEMIDE TEVA GENOTROPIN 
TEVA ITALIA S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
500 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 cartucce da 36 ui (12 mg) 
S5.| I s2 
FUROSEMIDE TEVA GENOTROPIN 
TEVA ITALIA S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
500 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 cartuccia da 16 iu (5,3 mg) 
S5 | I s2 
FUROSEMIDE TEVA GENOTROPIN 
TEVA ITALIA S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
500 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al goquick 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 penna pre-riempita con cartuccia 
S5 doppia camera 
Ù s2 
FUROSEMIDE TEVA GENERICS 
TEVA ITALIA SRL | GENOTROPIN 
500 mg compresse 20 compresse PFIZER ITALIA S.R.L. 
S5_| goquick 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 penne pre-riempite con cartuccia 
doppia camera 
FUROSEMIDE TEVA GENERICS I s2 
TEVA ITALIA SRL 
25 mg compresse 30 compresse GENOTROPIN 
S51 PFIZER ITALIA S.R.L. 
goquick 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 penna pre-riempita con cartuccia 
GANFORT doppia camera 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND I sS2 
300 mcg/ml + 5 mg/ml collirio sol uso oftalmico flacone Idpe 3 ml (300 mcg/ml +5 mg/ml) 1 
flacone GENOTROPIN 
Il PI PFIZER ITALIA S.R.L. 
goquick 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 penna pre-riempita con cartuccia 
GANFORT doppia camera 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND I sS2 
300 mcg/ml +5 mg/ml collirio sol uso oftalimco flacone Idpe 3 ml (300 mcg/ml +5 mg/ml) 3 
flaconi GENOTROPIN 
Ill PI PFIZER ITALIA S.R.L. 
miniquick 0,2 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 7 cartcce da 0,6 ui (0,2 mg) in 7 
GANFORT siringhe mononose + 7 aghi 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND I sS2 
300 mcg/ml / 5mg/ml collirio,soluzione- uso oftalmico-contenitori monodose (Idpe) 0,4 ml- 5 
contenitori monodose (Idpe) GENOTROPIN 
Ill PI PFIZER ITALIA S.R.L. 
miniquick 0,4 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 7 cartucce da 1,2 ui (0,4 m g) in 7 
GANFORT siringhe mononose + 7 aghi 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND I 2: 
300 mcg/ml / 5mg/ml collirio,soluzione- uso oftalmico-contenitori monodose (Idpe) 0,4 ml- 30 
contenitori monodose (ldpe) GENOTROPIN 
Ill PI PFIZER ITALIA S.R.L. 
miniquick 0,6 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 7 cartucce da 1,8 ui (0,6 mg) in 7 
GANFORT siringhe mononose + 7 aghi 
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND I S2 
300 mcg/ml / 5mg/ml collirio, soluzione- uso oftalmico-contenitori monodose (Idpe) 0,4 ml- 90 
contenitori monodose (Idpe) GENOTROPIN 
Il PI PFIZER ITALIA S.R.L. 
miniquick 0,8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 7 cartucce da 2,4 ui (0,8 mg) in 7 
ganirelix siringhe mononose + 7 aghi 
s4|1 s2 
FYREMADEL GENOTROPIN 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. PFIZERITALIA S.R.L. 
0,25mg/0,5ml sol iniett in sir preriemp 1 sir preriempita miniquick 1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 7 cartucce da 3 ui (1 mg) in 7 siringhe 
S4 mononose + 7 aghi 


FYREMADEL 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
0,25mg/0,5ml sol iniett in sir preriemp 5 sir preriemp 


S4 


I s2 
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GENOTROPIN GIBITER 
PFIZER ITALIA S.R.L. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
miniquick 1,2 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 cartucce da 3,6 ui (1,2 mg) in4 160 mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 120 dosi cadauno pari a 360 dosi 
siringhe mononose + 4 aghi I 53 
> GIBITER 
GENOTROPIN MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
PFIZER ITALIA S.R.L. 160 mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 60 dosi cadauno pari a 180 dosi 
miniquick 1,4 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 cartucce da 4,2 ui (1,4 mg) in 4 I 53 
siringhe monodose + 4 aghi 
| 52 | GIBITER 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
GENOTROPIN 320 mcg/9 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi 
PFIZER ITALIA S.R.L. I 53 
miniquick 1,6 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 cartucce da 4,8 ui (1,6 mg) in 4 
siringhe monodose + 4 aghi GIBITER 
I S2 MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
320 mcg/9 mcg/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 
GENOTROPIN I 3 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
miniquick 1,8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 cartucce da 5,4 ui (1,8 mg) in 4 GIBITER 
siringhe monodose + 4 aghi MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
I S2 320 mcg/9 mceg/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 60 dosi cadauno con pari a 180 dosi 
Ù S3 
GENOTROPIN 
PFIZER ITALIA S.R.L. GIBITER 
miniquick 2 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 cartucce da 6 ui (2 mg) in 4 siringhe MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
monodose + 4 aghi 80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 
s2 |1 S3 
GENTIPRESS GIBITER 
NEOPHARMED GENTILI S.R.L. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
14 compresse 20 mg +6mg 80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 120 dosi con custodia protettiva 
S5|1 S3 
gestrinone GIBITER 
S1 MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi 
GHRH (ormone di rilascio dell'ormone della crescita) I S3 
s2 
GIBITER 
GHRH FERRING MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
FERRING S.P.A. 80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 


GIBITER 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
160 mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi con custodia protettiva 


S3 


— 228 


50 mcg/ml polvere e solv per sol iniett 1 fiala + 1 fiala solv da 1 ml I 53 
s2 
GIBITER 
GHRP-1 (vedi “GHRPs”) MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S2 80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 120 dosi 
l 7 | S3 
GHRP-2 (pralmorelina, vedi “GHRPs”) 
s2 | GIBITER 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
GHRP-3 (vedi “GHRPs”) 80 mcg/4,5 mcg inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori da 60 dosi 
S2|1 s3 
GHRP-4 (vedi “GHRPs”) GLICINA CON MANNITOLO GALENICA SENESE 
S2 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
1% + 1% soluzione per irrigazioni sacca 3000 ml 
GHRP-5 (vedi”GHRPs") I ss 
s2 
GLICINA CON MANNITOLO GALENICA SENESE 
GHRP-6 (vedi “GHRPs”) INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
S2 1% + 1% soluzioni per irrigazioni sacca 5000 ml 
AFAITRIIONNE) R I S5 
GHRPSs (peptidi di rilascio dell'ormone della crescita) 
s2 | GLIPRESSINA 
= = FERRING S.P.A. 
GHS (segretagoghi dell'ormone della crescita) 0,2 mg/ml polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini + 5 fiale solv 5 ml 
S2|1 S5 
GIBITER GLIPRESSINA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. FERRING S.PA. 
160 mcg/4,5 meg/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 0,1 mg/ml sol iniett 5 fiale da 8,5 ml 
S3|1 s5 
GIBITER gonadorelina 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I s2 
160 mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 120 dosi con custodia protettiva 
S3 | gonadotropina corionica (CG) 
Ù s2 
GIBITER 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. GONAL-F 
160 mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore da 60 dosi MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
53 75 ui (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flac. polvere + 1 flac. solvente 
I s2 


GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
1050 ui/1,75 ml (77 mcg/1,75 ml) polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flac. polvere +1 
siringa preriempita solvente + 15 siringhe monouso 


Ù s2 
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GONAL-F 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
75 ui (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile — 1 flac. polvere + 1 siringa preriempita 


GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
1000 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere+1 siringa 


solvente preriempita di solvente con 2 aghi 
| S2 |1 s2 
GONAL-F GONASI HP 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
75 ui (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile -5 flac. polvere + 5 siringhe 2000 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere+1 siringa 
preriempite solvente preriempita di solvente con 2 aghi 
| sS2|1 s2 
GONAL-F goserelina 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED I s2 
75 ui (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile -10 flac. polvere + 10 siringhe 
preriempite solvente GOSURAN 
I s2 GENETIC S.P.A. 
2,5 mg compressa rivestita con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
GONAL-F I S4 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
450 ui/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) polvere e solvente per soluzione iniettabile — 1 flac. polvere + 1 grelina (vedi “GHS”) 
siringa preriempita solvente + 6 siringhe monouso I S2 
i a GRISET 
GONAL-F GENETIC S.P.A. 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 1 mg compresse rivestite 28 compresse 
300 ui/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) polvere e solvente per soluzione iniettabile — 1 flac. polvere +1 I S4 
siringa preriempita solvente + 4 siringhe monouso 
53 | GUTRON 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
GONAL-F 2,5 mg compresse 30 compresse divisibili 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED Il 56 
300 ui/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita - 1 penna + 8 aghi 
52 | GUTRON 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
GONAL-F 2,5 mg/ml gocce orali, sol flacone 30 ml 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED Il 56 
450 ui/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita - 1 penna + 12 aghi 
52 | GUTRON 
ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
GONAL-F 5 mg/2 ml sol iniett 6 fiale da 2 ml 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED ST 56 
900 ui/1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita - 1 penna + 20 aghi 
52 | hCG (vedi“gonadotropina corionica”) 
Ù s2 
GONAPEPTYL DEPOT 
FERRING S.P.A. HEMANGIOL 
1 sir preriemp di polvere + 1 sir preriempita di 1 ml di solv da 3,75 mg PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 
S2) 3,75mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro) 120 ml + siringa (pp) - 1 flacone 
ui PI 
GONAPEPTYL DEPOT 
FERRING S.P.A. HERZAPLUS 
3 sir preriemp di polvere + 3 sir preriempite di 1 ml di solv da 3,75 mg EPIFARMA S.R.L 
s2 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 
Ù S5 
GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. HERZAPLUS 
10.000 u.i./1 ml polvere e solv per sol iniett per uso im o sottocutaneo 1 flaconcino +1 fiala solv EPIFARMA S.R.L 
da 1ml 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 
| s2)1 s5 
GONASI HP hGH (somatropina) 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.. I S2 
250 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini polvere + 3 sir preriemp di solv con 2 aghi 
ciascuna hGH 176-191 
| s2|1 S2 
GONASI HP HIROBRIZ BREEZHALER 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. NOVARTIS EUROPHARM LTD 
1000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini polvere + 3 sir preriemp di solv con 2 aghi 150 meg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 10 capsule +1 
ciascuna inalatore 
I s2|1 S3 
GONASI HP HIROBRIZ BREEZHALER 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. NOVARTIS EUROPHARM LTD 
2000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini polvere + 3 sir preriemp di solv con 2 aghi 150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 capsule +1 
ciascuna inalatore 
| s2 |I s3 
GONASI HP HIROBRIZ BREEZHALER 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. NOVARTIS EUROPHARM LTD 
5000 ui/1 ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere + 1 sir preriemp di solv con 2 aghi 150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 2 x (30 capsule 
I s2 +1 inalatore) 
I S3 
GONASI HP 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. HIROBRIZ BREEZHALER 


250 ui/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere+1 siringa preriempita 
di solvente con 2 aghi 


| s2 


NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 capsule 
+1 inalatore) 


I S3 
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HIROBRIZ BREEZHALER HUMALOG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD ELI LILLY NEDERLAND BV 
150 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 x (10 capsule npl 100 u/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sc 
+1 inalatore) I S4 
sa HUMALOG 
HIROBRIZ BREEZHALER ELI LILLY NEDERLAND BV 
NOVARTIS EUROPHARM LTD mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sc 
300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 10 capsule +1 I S4 
inalatore 
| 53 | HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
HIROBRIZ BREEZHALER mix50 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sc 
NOVARTIS EUROPHARM LTD I S4 
300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 capsule +1 
inalatore HUMALOG 
I 53 ELI LILLY NEDERLAND BV 
npl 100 u/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sc 
HIROBRIZ BREEZHALER I sa 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 2 x (30 capsule HUMALOG 
+1 inalatore) ELI LILLY NEDERLAND BV 
I 53 mix 25 100 u/ml pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 
HIROBRIZ BREEZHALER i La 
NOVARTIS EUROPHARM LTD HUMALOG 
300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 capsule ELI LILLY NEDERLAND BV 
+1 inalatore) mix 50 100 u/ml pen sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 
| S3|1 S4 
HIROBRIZ BREEZHALER HUMALOG 
NOVARTIS EUROPHARM LTD ELI LILLY NEDERLAND BV 
300 mcg-polvere per inalazione ,capsule rigide-uso inalatorio-blister (pa/alu/pvc) 30 x (10 capsule npl 100 u/ml pen sosp iniett 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 
+1 inalatore) I S4 
dl HUMALOG 
HIZAAR ELI LILLY NEDERLAND BV 
MSD ITALIA S.R.L. mix 25 100 u/ml humaject sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso 
50 mg+ 12,5 mg compresse rivestite 14 compresse sc 
S5. I S4 
HIZAAR HUMALOG 
MSD ITALIA S.R.L. ELI LILLY NEDERLAND BV 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse mix 50 100 u/ml humaiect sospensione iniettabile 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso 
S5 sc 
I S4 
HIZAAR 
MSD ITALIA S.R.L. HUMALOG 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse ELI LILLY NEDERLAND BV 
55 npl 100 u/ml humaject sosp iniett 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sc 
I S4 
HIZAAR 
MSD ITALIA S.R.L. HUMALOG 
50 + 12,5 mg compresse rivestite 28 compresse ELI LILLY NEDERLAND BV 
S5 humaject 3 ml 100u/ml sol per uso iniett 5 cartucce in iniettore monouso uso im e sc 
I S4 
HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV HUMALOG 
40 u/ml sol iniett 1 flacone 10 ml ELI LILLY NEDERLAND BV 
S4 kwikpen 100 u/ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) in 
penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 5 penne 
HUMALOG I s4 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
100 u/ml sol iniett 1 flacone 10 ml HUMALOG 
S4 ELI LILLY NEDERLAND BV 
kwikpen 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
HUMALOG (3,5mg/ml) 5 penne 
ELI LILLY NEDERLAND BV I S4 
100 u/ml sol iniett 5 cartucce 1,5 ml 
sa | HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
HUMALOG kwikpen 100 u/ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) in 
ELI LILLY NEDERLAND BV penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 2x5 penne 
pen 100 u/ml sol iniett 5 penne preriemp 3 ml I S4 
= HUMALOG 
HUMALOG ELI LILLY NEDERLAND BV 
ELI LILLY NEDERLAND BV kwikpen 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
100 u/ml soluz. iniett 5 cartucce 3 ml im iv (3,5mg/ml) 2x5 penne 
s4|1 s4 
HUMALOG HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sc mix 25 kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
S4 preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 5 penne 
HUMALOG 24 
ELI LILLY NEDERLAND BV HUMALOG 
mix 50 100 u/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sc ELI LILLY NEDERLAND BV 
S4 mix 25 kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 


(3,5mg/ml) 5 penne 
I S4 
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HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 25 kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 2x5 penne 

| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal pen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 penne 


I S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 25 kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5mg/ml) 2x5 penne 

| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal pen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml (3,5 
mg/ml) 2x5 penne 


I S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 50 kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 5 penne 


| s4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5 mg/ml) 5 penne 


| s4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 50 kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5mg/ml) 5 penne 

| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5 mg/ml) 5 penne 

I S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 50 kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 2x5 penne 


| S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
preriempita 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 penne 


I S4 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
mix 50 kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5mg/ml) 2x5 penne 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 
(3,5 mg/ml) 2x5 penne 


| S4 | 1 S4 
HUMALOG HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV ELI LILLY NEDERLAND BV 
npl kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 200 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 5 penne kwikpen 3 ml - 5 penne preriempite 
| S4 pi S4 
HUMALOG HUMATROPE 
ELI LILLY NEDERLAND BV Ì ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
npl kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml 1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) +1 flac. 2 ml 
(3,5mg/ml) 5 penne I s2 
| S4 
HUMATROPE 
HUMALOG | ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
ELI LILLY NEDERLAND BV 1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente 
kwikpen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriemp 3 ml I s2 
(3,5mg/ml) 2x5 penne 
I s4 | HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
HUMALOG 6 mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 6 mg di polvere + 1 sir preriempita da 
ELI LILLY NEDERLAND BV 3,17 ml di solv 
kwikpen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna I S2 
preriempita 3 ml (3,5mg/ml) 2x5 penne 
| sa | HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
HUMALOG 12 mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 12 mg di polvere + 1 sir preriempita da 
ELI LILLY NEDERLAND BV 3,15 ml di solv 
basal 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) 5 I sS2 
cartucce 
I s4 | HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
HUMALOG 24 mg polvere e solv per sol iniett 1 cartuccia contenente 24 mg di polvere + 1 sir preriempita da 
ELI LILLY NEDERLAND BV 3,15 ml di solv 
basal 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) 5 cartucce I SI 
| S4 
HUMULIN 
HUMALOG ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
ELI LILLY NEDERLAND BV r1 flac. 10 ml 100 u/ml 
basal pen 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) I S4 
in penna preriempita 5 penne 
I s4 | HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
HUMALOG i flacone 10 ml 100 u/ml 
ELI LILLY NEDERLAND BV I S4 
basal pen 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) in penna 
preriemp 5 penne HUMULIN 
S4 ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
u flacone 10 ml 100 u/ml 
HUMALOG I sa 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal 100 u/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 HUMULIN 
cartucce ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
S4 30/70 flacone 10 ml 100 u/ml 
I S4 
HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
basal 100 u/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml (3,5 mg/ml) 2x5 cartucce 
S4 
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HUMULIN HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
| flacone 10 ml 100 u/ml 20/80-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 
s4|1 s4 
HUMULIN HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
10/90 flacone 10 ml 100 u/ml 30/70-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 
s4|1 s4 
HUMULIN HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
20/80 flacone 10 ml 100 u/ml 40/60-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 
S4 | 1 S4 
HUMULIN HUMULIN 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. ELI LILLY ITALIA S.P.A. 
40/60 flacone 10 ml 100 u/ml 50/50-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 
s4|1 s4 
HUMULIN IALUTIM 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. 
10/90 cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml 0,5 % collirio, sol 20 contenitori monodose 0,35 ml 
sa | I PI 
HUMULIN IBET 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. BF RESEARCH S.R.L. 
40/60 cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile 6 fiale da 2 ml 
s4| 1 s9 
HUMULIN IBET 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. BF RESEARCH S.R.L. 
50/50 1 flac. 10 ml 100ui/ml 4 mg/2 ml soluzione iniettabile 3 fiale da 2 ml 
S4 | Il s9 
HUMULIN ibopamina 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. Il 56 
i5 cartucce 3 ml 100 u/ml 
s4 | IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA WICK PHARMA 
WICK-PHARMA-ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH 
HUMULIN 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pp/copolimero di pe e 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. olefine cicliche/pp-al 
r 5 cartucce 3 ml 100 u/ml Il 56 
s4 
IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA WICK PHARMA 
HUMULIN WICK-PHARMA=ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. 200 mg.+ 30,mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister pp/copolimero di pe e 
10/90 5 cartucce ml 100 u/ml olefine cicliche/pp-al 
S4.( II S6 
HUMULIN IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA WICK PHARMA 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. WICK-PHARMA-ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH 
20/80 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pvc/pctfe-al 
s4 | Il 56 
HUMULIN IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA WICK PHARMA 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. WICK-PHARMA-ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH 
30/70 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister pvc/pctfe-al 
S4 | Il 56 
HUMULIN IDELT 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
40/60 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 2,5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S4 | Il s9 
HUMULIN IDELT 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
50/50 5 cartucce 3 ml 100 u/ml 2,5 mg compresse 20 compresse in contenitore Idpe/hdpe 
S4 | Il s9 
HUMULIN IDELT 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
50/50 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml 5 mg compresse 20 compresse in contenitore ldpe/hdpe 
S4 | Il s9 
HUMULIN IDELT 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
i-jet 5 penne monouso preriemp 3 ml 100 u/ml 5 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S4 | Il s9 
HUMULIN IDELT 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
r-jet 5 penne monouso preriemp 3 ml 100 u/ml 10 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 
s4 | I s9 
HUMULIN IDELT 
ELI LILLY ITALIA S.P.A. BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
10/90-jet 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml 10 mg compresse 20 compresse in contenitore ldpe/hdpe 
s4 | Il s9 
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IDELT 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 
20 mg compresse 20 compresse in contenitore Idpe/hdpe 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 98 compresse 


I S9 | S5 
IDELT IFIRMACOMBI 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
20 mg compresse 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 14 compresse 
I S9 | 1 S5 
idroclorotiazide IFIRMACOMBI 
S5 KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 28 compresse 
idrocortisone I S5 
I s9 
IFIRMACOMBI 
idroflumetazide KRKA D.D. NOVO MESTO 
S5 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 30 compresse 
idromorfone È 
I 57 | IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
IDROQUARK 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 56 compresse 
POLIFARMA S.P.A. I 55 
2,5mg+12,5mg compresse 14 compresse 
s5 | IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
IDROQUARK 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 56 x 1 
POLIFARMA S.P.A. compresse 
5mg+25mg compresse 14 compresse I 55 
s5 
IFIRMACOMBI 
idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina) KRKA D.D. NOVO MESTO 
I 56 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 84 compresse 
IDROTENS > 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI IFIRMACOMBI 
8 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al KRKA D.D. NOVO MESTO 
S5 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 90 compresse 
IDROTENS su 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI | IFIRMACOMBI 
8 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al KRKA D.D. NOVO MESTO 
S5 | 300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 98 compresse 
IDROTENS ci 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI IFIRMACOMBI 
16 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al KRKA D.D. NOVO MESTO 
S5, 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 14 compresse 
IDROTENS ! 2 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI IFIRMACOMBI 
16 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al KRKA D.D. NOVO MESTO 
S5 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 28 compresse 
Ù s5 
IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO IFIRMACOMBI 
150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 14 compresse KRKA D.D. NOVO MESTO 
S5 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 30 compresse 
I S5 
IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO IFIRMACOMBI 
150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 28 compresse KRKA D.D. NOVO MESTO 
S5 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 56 compresse 
I s5 
IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO IFIRMACOMBI 
150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 30 compresse KRKA D.D. NOVO MESTO 
S5 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 56.x 1 compresse 
I S5 
IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO IFIRMACOMBI 
150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 56 compresse KRKA D.D. NOVO MESTO 
S5 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 84 compresse 
I S5 
IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO IFIRMACOMBI 
150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 56 x 1 KRKA D.D. NOVO MESTO 
compresse 300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 90 compresse 
| 55. ||-1 S5 
IFIRMACOMBI IFIRMACOMBI 


KRKA D.D. NOVO MESTO 
150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 84 compresse 


| s5 


KRKA D.D. NOVO MESTO 
300 mg/25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/all/pvc//all) 98 compresse 


I s5 


IFIRMACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc//alu) 90 compresse 


| s5 


IGROSELES 
UCB PHARMA S.P.A. 
100 mg + 25 mg compresse28 compresse 
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IGROSELES indapamide 
UCB PHARMA S.P.A. I S5 
50 mg + 12,5 mg compresse28 compresse 
In P1,55 | INDAPAMIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
IGROTON 1,5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister al/pvc 
AMDIPHARM LTD I S5 
25 mg compresse 30 compresse 
s5 | INDAPAMIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
IGROTON LOPRESOR 1,5 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister al/pvc 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. I S5 
25 mg + 200 mg compresse a ril prolungato 28 compresse 
LN P1,S5 INDAPAMIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
IMOLAST 1,5 mg compresse a ril prolungato 15 compresse in blister al/pvc 
GENETIC S.PA. I S5 
0,005%+0,5% collirio, sol 30 contenitori mondose da 0,1 ml 
p INDAPAMIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
IMOLAST 1,5 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister al/pvc 
GENETIC S.P.A. I S5 
0,005%+0,5% collirio, sol 1 flacone da 2,5% 
p INDAPAMIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
IMPLICOR 1,5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister al/pvc 
LES LABORATOIRES SERVIER I S5 
50mg/Smg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione calendario 
p INDAPAMIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
IMPLICOR 1,5 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister al/pvc 
LES LABORATOIRES SERVIER I S5 
50mg/Smg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione calendario 
p INDAPAMIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
IMPLICOR 1,5 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister al/pvc 
LES LABORATOIRES SERVIER I S5 
50mg/Smg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione calendario 
p INDAPAMIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
IMPLICOR 1,5 mg compresse a ril prolungato 90 compresse in blister al/pvc 
LES LABORATOIRES SERVIER I S5 
50mg/Smg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione calendario 
>) INDAPAMIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
IMPLICOR 1,5 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister al/pvc 
LES LABORATOIRES SERVIER I S5 
50mg/Smg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 
calendario INDAPAMIDE DOC GENERICI 
IM PI DOC GENERICI SRL 
1,5 mg compresse a ril prolungato rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
IMPLICOR I S5 
LES LABORATOIRES SERVIER 
50mg/7,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione INDAPAMIDE DOC GENERICI 
calendario DOC GENERICI SRL 
Ill P1 1,5 mg compresse a ril prolungato rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 
I S5 
IMPLICOR 
LES LABORATOIRES SERVIER INDAPAMIDE DOC GENERICI 
50mg/7,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione DOC GENERICI SRL 
calendario 1,5 mg compresse a ril prolungato rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 
Ill PI |1I S5 
IMPLICOR INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
LES LABORATOIRES SERVIER MYLAN S.P.A. 
50mg/7,5mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite 50 compresse 
Ill P1|1 S5 
IMPLICOR INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
LES LABORATOIRES SERVIER MYLAN S.P.A. 
50mg/7,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione 1,5 mg compresse rivestite con film ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
calendario I 55 
Ill PI 
INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
IMPLICOR MYLAN S.P.A. 
LES LABORATOIRES SERVIER 1,5 mg compresse rivestite con film a ril prolungato 90 compresse in blister pvc/al 
50mg/7,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione I S5 
calendario 
Il p1 | INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. 
INASAL 1,5 mg compresse rivestite con film a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/al 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI I S5 
0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 flacone da 15 ml 
53 | INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. 
INCRELEX 1,5 mg compresse rivestite con film a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/al 
IPSEN PHARMA I S5 
10 mg/ml sol iniett - uso sottocutaneo fiala (vetro) 1 fiala 4 ml 
52 | INDAPAMIDE PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 
indacaterolo 2,5 mg compresse rivestite 20 compresse 
53. .l S5 
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INDAPAMIDE PENSA INSPRA 
PENSA PHARMA S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite 30 compresse 25 mg compresse rivestite con film 100x1 compresse in blister pvc/al 
S5 || S5 
INDAPAMIDE PENSA INSPRA 
PENSA PHARMA S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite 50 compresse 25 mg compresse rivestite con film 200x1 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
INDAPAMIDE SANDOZ INSPRA 
SANDOZ S.P.A. PFIZER ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite 30 compresse rivestite 50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 
S5|1I S5 
indenololo INSPRA 
Il PI PFIZER ITALIA S.R.L. 
50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al 
INDERAL I s5 
ASTRAZENECA S.P.A. 
40 mg compresse 30 compresse INSPRA 
Il PI PFIZER ITALIA S.R.L. 
50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
INDERAL I S5 
ASTRAZENECA S.P.A. 
40 mg compresse 50 compresse INSPRA 
Il PI PFIZER ITALIA S.R.L. 
50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
INIBACE PLUS I S5 
ROCHE S.P.A. 
5 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse INSPRA 
S5 PFIZER ITALIA S.R.L. 
50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
inibitori della miostatina I S5 
S4 
INSPRA 
INITISS PLUS PFIZER ITALIA S.R.L. 
TEOFARMA S.R.L. 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
5 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse I 55 
s5 
INSPRA 
INSPRA \ PFIZER ITALIA S.R.L. 
PFIZER ITALIA S.R.L. 50 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister pvc/al 
25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al IZ] 55 
S5 
INSPRA 
INSPRA PFIZER ITALIA S.R.L. 
PFIZER ITALIA S.R.L. 50 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in blister pvc/al 
25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al if 55 
s5 
INSPRA 
INSPRA PFIZER ITALIA S.R.L. 
PFIZER ITALIA S.R.L. 50 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/al 
25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al I 55 
s5 
INSPRA 
INSPRA PFIZER ITALIA S.R.L. 
PFIZER ITALIA S.R.L. 50 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/al 
25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al I 55 
s5 
INSPRA 
INSPRA PFIZER ITALIA S.R.L. 
PFIZER ITALIA S.R.L. 50 mg compresse rivestite con film 100x1 compresse in blister pvc/al 
25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al I 55 
s5 
INSPRA 
INSPRA PFIZER ITALIA S.R.L. 
PFIZER ITALIA S.R.L. 50 mg compresse rivestite con film 200x1 compresse in blister pvc/al 
25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al I 55 
s5 
INSPRA 
INSPRA PFIZER ITALIA S.R.L. 
PFIZER ITALIA S.R.L. 25 mg compressse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
25 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister pvc/al I 55 
s5 
INSPRA 
INSPRA PFIZER ITALIA S.R.L. 
PFIZER ITALIA S.R.L. 25 mg compressse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvc/al 
25 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in blister pvc/al I 55 
s5 
INSPRA 
INSPRA PFIZER ITALIA S.R.L. 
PFIZER ITALIA S.R.L. 50 mg compressse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
25 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/al I 55 
S5 
INSPRA 
INSPRA PFIZER ITALIA S.R.L. 
PFIZER ITALIA S.R.L. 50 mg compressse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvc/al 
25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/al I 55 
S5 
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INSTANYL INSTANYL 
TAKEDA PHARMA A/S TAKEDA PHARMA A/S 
50 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 1.8 ml 1 flacone (10 dosi) 200mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 6 contenitori spray 
S7| Il S7 
INSTANYL INSTANYL 
TAKEDA PHARMA A/S TAKEDA PHARMA A/S 
50 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 2.9 ml 1 flacone (20 dosi) 200mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 8 contenitori spray 
S7 | Il S7 
INSTANYL INSTANYL 
TAKEDA PHARMA A/S TAKEDA PHARMA A/S 
50 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 5.0 ml 1 flacone (40 dosi) 200mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 10 contenitori spray 
S7| Il S7 
INSTANYL insulina e insulino-mimetici 
TAKEDA PHARMA A/S I s4 
100 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 1.8 ml 1 flacone (10 dosi) 
57 | INSULINA LISPRO SANOFI 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 
INSTANYL 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml 
TAKEDA PHARMA A/S (3,5 mg/ml) - 1 flaconcino 
100 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 2.9 ml 1 flacone (20 dosi) I S4 
S7 
INSULINA LISPRO SANOFI 
INSTANYL SANOFI-AVENTIS GROUPE 
TAKEDA PHARMA A/S 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 3 ml (3,5 
100 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 5.0 ml 1 flacone (40 dosi) mg/ml) - 5 cartucce 
sS7|1 s4 
INSTANYL INSULINA LISPRO SANOFI 
TAKEDA PHARMA A/S SANOFI-AVENTIS GROUPE 
200 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 1.8 ml 1 flacone (10 dosi) 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
57 preriempita (solostar) - 3 ml (3,5 mg/ml) - 1 penna preriempita 
Ù S4 
INSTANYL 
TAKEDA PHARMA A/S INSULINA LISPRO SANOFI 
200 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 2.9 ml 1 flacone (20 dosi) SANOFI-AVENTIS GROUPE 
57 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 


INSTANYL 
TAKEDA PHARMA A/S 
200 mcg/dose - spray nasale, sol - uso nasale - flacone(vetro) - 5.0 ml 1 flacone (40 dosi) 


S7 


preriempita (solostar) - 3 ml (3,5 mg/ml) - 3 penne preriempite 


I S4 


INSULINA LISPRO SANOFI 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 
100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
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INSTANYL preriempita (solostar) - 3 ml (3,5 mg/ml) - 10 penne preriempite 
TAKEDA PHARMA A/S I s4 
50mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 2 contenitori spray 
57). INSULINA LISPRO SANOFI 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 
INSTANYL 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 3 ml (3,5 
TAKEDA PHARMA A/S mg/ml) - 10 cartucce 
50mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 6 contenitori spray I S4 
S7 
INSULINA LISPRO SANOFI 
INSTANYL SANOFI-AVENTIS GROUPE 
TAKEDA PHARMA A/S 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml 
50mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 8 contenitori spray (3,5 mg/ml) - 5 flaconcini 
S7 |1 S4 
INSTANYL INSULINA LISPRO SANOFI 
TAKEDA PHARMA A/S SANOFI-AVENTIS GROUPE 
50mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 10 contenitori spray 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna 
57 preriempita (solostar) - 3 ml (3,5 mg/ml) - 5 penne preriempite 
INSTANYL i - 
TAKEDA PHARMA A/S INSUMAN 
100mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 2 contenitori spray SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
57 comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-10 cartucce 
INSTANYL i > 
TAKEDA PHARMA A/S INSUMAN 
100mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 6 contenitori spray SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
57 comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-3 cartucce 
INSTANYL i > 
TAKEDA PHARMA A/S INSUMAN 
100mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 8 contenitori spray SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
57 comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-4 cartucce 
INSTANYL i > 
TAKEDA PHARMA A/S INSUMAN 
100mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 10 contenitori spray SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S7 comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-5 cartucce 
INSTANYL ci 
TAKEDA PHARMA A/S INSUMAN 
200mcg - spray nasale, sol - uso nasale - contenitore spray monodose 2 contenitori spray SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S7 comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-6 cartucce 
| s4 
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INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -cartuccia (vetro)-3 ml-9 cartucce 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal- 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml 1 flaconcino 


S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -flaconcino (vetro)-5 ml- 1 flaconcino basal- 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30-100 ui/ml sosp iniett-uso sottocutaneo -flaconcino (vetro)-5 ml- 5 flaconcini comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
S4 (solostar) 3 ml 10 penne preriemp 
I S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
comb 25 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 10 ml SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 3 penne preriemp 
INSUMAN I S4 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) INSUMAN 
3 ml 10 penne preriemp SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
I S4 comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 4 penne preriemp 
INSUMAN I sa 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) INSUMAN 
3 ml 3 penne preriemp SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
I S4 comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 5 penne preriemp 
INSUMAN I sa 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) INSUMAN 
3 ml 4 penne preriemp SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
I S4 comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 6 penne preriemp 
INSUMAN I S4 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) INSUMAN 
3 ml 5 penne preriemp SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
I S4 comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
Ì (solostar) 3 ml 9 penne preriemp 
INSUMAN I sa 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in.penna pre-riempita (solostar) INSUMAN 
3 ml 6 penne preriemp SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 | comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 
I S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
basal - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
3 ml 9 penne preriemp comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 5 ml 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml comb 15 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 5 ml 
S4 1 s4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 5 ml comb 15 - 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 10 ml 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 5 ml comb 15 - 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 10 ml 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 10 ml comb 25 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
basal 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 10 ml comb 25 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 
S4 1 s4 
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INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 10 penne preriemp 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
monouso 10 iniettori 3 ml 


| S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
(solostar) 3 ml 3 penne preriemp monouso 3 iniettori 3 ml 
| S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
(solostar) 3 ml 4 penne preriemp monouso 4 iniettori 3 ml 
I S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita comb 50 - 100 iu/ml - optiset,sosp iniett - uso im o sottocutaneo- cartuccia (vetro) in iniettore 
(solostar) 3 ml 5 penne preriemp monouso 5 iniettori 3 ml 
| S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita comb 50 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml 
(solostar) 3 ml 6 penne preriemp I S4 
| S4 
INSUMAN 
INSUMAN SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH comb 50 - 100 ui/ml - sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml 
comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita I S4 
(solostar) 3 ml 9 penne preriemp 
sa | INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
INSUMAN comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH (solostar) 3 ml 10 penne preriemp 
comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 5 ml I S4 
S4 
INSUMAN 
INSUMAN SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
comb 25 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 5 ml (solostar) 3 ml 3 penne preriemp 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
S4 (solostar) 3 ml 4 penne preriemp 
INSUMAN ni 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
comb 25 40 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 10 ml SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 5 penne preriemp 
INSUMAN I S4 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita INSUMAN 
(solostar) - 3 ml 10 penne pre-riempite SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
I S4 comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 6 penne preriemp 
INSUMAN I sa 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita INSUMAN 
(solostar) - 3 ml 6 penne pre-riempite SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
I S4 comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(solostar) 3 ml 9 penne preriemp 
INSUMAN I S4 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita INSUMAN 
(solostar) - 3 ml 9 penne pre-riempite SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
I S4 comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml 
Ù S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml 1 laconcino SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
I S4 comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 5 ml 
INSUMAN — 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
comb 30 - 100 ui/ml - sosp iniett - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
I S4 comb 50 - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 5 ml 
I S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
comb 30 - 100 ui/ml-sosp iniett-uso sottocutaneo-cartuccia(vetro)in penna preriemp(solostar)-3 SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
ml 5 penne preriemp comb 50 - 40ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 10 ml 
| S4 | 1 S4 
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INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


comb 50 - 40ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 10 ml 


INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid 40 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 10 ml 


S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
infusat - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da 3,15 ml basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
infusat - 100 ui/ml sosp iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 3 fiale da 10 ml basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev - flaconcino (vetro) - 10 ml 1 flaconcino basal 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev - flaconcino (vetro) - 10 ml 5 flaconcini comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce 
S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce 
ml 10 penne preriemp I S4 
| S4 
INSUMAN 
INSUMAN SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH comb 15 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 I S4 
ml 3 penne preriemp 
I s4 | INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
INSUMAN comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | S4 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 
ml 4 penne preriemp | AINSUMAN 
I S4 SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce 
INSUMAN 2) S4 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 INSUMAN 
ml 5 penne preriemp SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
I S4 comb 25 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce 
HH S4 
INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH INSUMAN 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
ml 6 penne preriemp comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce 
| S4 | 1 S4 
INSUMAN INSUMAN 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
rapid - 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce 
ml 9 penne preriemp I S4 
S4 
INSUMAN 
INSUMAN SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH comb 50 100 ui/ml sosp iniett - uso sottocutaneo cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce 
rapid - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 10 cartucce da 3 ml I S4 
S4 
INSUMAN 
INSUMAN SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) 3 ml 3 cartucce 
rapid - 100 ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 4 cartucce da 3 ml I S4 
S4 
INSUMAN 
INSUMAN SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) 3 ml 6 cartucce 
rapid 100 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo - 1 fiala da 5 ml I S4 
S4 
INSUMAN 
INSUMAN SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH rapid 100 ui/ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev cartuccia (vetro) 3 ml 9 cartucce 
rapid 100 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 5 fiale da 5 ml I S4 
S4 
INTESTICORT 
INSUMAN DR. FALK PHARMA GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 3mg capsule rigide a ril modificato 90 capsule in blister al/pvc/pvdc 
rapid 100ui/ml sol iniett in cartuccia - uso im e sottocutaneo 5 cartucce da 3 ml Il 59 
s4 
INTESTICORT 
INSUMAN DR. FALK PHARMA GMBH 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 3mg capsule rigide a ril modificato 100 capsule in blister al/pvc/pvdc 
rapid 40 ui/ml sol iniett in fiala - uso im e sottocutaneo 1 fiala da 10 ml Il s9 


S4 


120 erogazioni 


| S3 
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INTESTICORT INUVER 
DR. FALK PHARMA GMBH CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
3mg capsule rigide a ril modificato 10 capsule in blister al/pvc/pvdc 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 
Il s9 contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni 
Ù S3 
INTESTICORT 
DR. FALK PHARMA GMBH INUVER 
3mg capsule rigide a ril modificato 50 capsule in blister al/pvc/pvdc CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
Il s9 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 
contenitore sotto pressione in al da 180 erogazioni 
INTESTICORT I 3 
DR. FALK PHARMA GMBH 
3mg capsule rigide a ril modificato 120 capsule in blister al/pvc/pvdc INUVER 
Il 59 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 
INTESTICORT contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni ciascuno 
DR. FALK PHARMA GMBH I 53 
2 mg/dose schiuma rettale 1 contenitore sottopressione in al da 14 erogazioni + 14 applicatori 
in pvc INUVER 
Il s9 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 
INTESTICORT 120 erogazioni 
DR. FALK PHARMA GMBH I 53 
2 mg/dose schiuma rettale 1 contenitore sottopressione in al da 14 erogazioni + 14 applicatori in 
pvc confezione ospedaliera INUVER 
Il s9 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 
INTESTICORT 120 erogazioni ciascuno 
DR. FALK PHARMA GMBH I 53 
2 mg/dose schiuma rettale 2 contenitori sotto pressione in al da 14 erogazioni + 2x14 applicatori 
in pvc INUVER 
s9 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 
INTESTICORTMONO 120 erogazioni ciascuno 
DR. FALK PHARMA GMBH I 53 
9 mg granulato gastroresistente 15 bustine in pes/al/pe 
s9 | IPAMIX 
VISUFARMA S.P.A. 
INTESTICORTMONO 50 confetti mg 2,5 
DR. FALK PHARMA GMBH I S5 
9 mg granulato gastroresistente 20 bustine in pes/al/pe 
s9 | ipamorelina (vedi “mimetici della grelina”) 
INTESTICORTMONO i ua 
DR. FALK PHARMA GMBH IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 
9 mg granulato gastroresistente 30 bustine in pes/al/pe CIPLA EUROPE NV 
S9 0,5.mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 10 fiale da 2,5 ml in Idpe 
INTESTICORTMONO > 
DR. FALK PHARMA GMBH IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 
9 mg granulato gastroresistente 50 bustine in pes/al/pe CIPLA EUROPE NV 
s9 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 20 fiale da 2,5 ml in Idpe 
INTESTICORTMONO > 
DR. FALK PHARMA GMBH IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 
9 mg granulato gastroresistente 60 bustine in pes/al/pe CIPLA EUROPE NV 
s9 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 80 fiale da 2,5 ml in Idpe 
I S3 
INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 
100/6 microgrammi per erogazione sol pressurizzata per inalazione CIPLA EUROPE NV 
53 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 100 fiale da 2,5 ml in Idpe 
INUVER sla 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 
100/6 microgrammi per erogazione sol pressurizzata per inalazione CIPLA EUROPE NV 
53 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 40 fiale da 2,5 ml in Idpe 
Ù S3 
INUVER 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 1 inalatore in abs/pp da 120 dosi CIPLA EUROPE NV 
53 0,5 mg/2,5 mg soluzione per nebulizzatore 60 fiale da 2,5 ml in Idpe 
INUVER = 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. IPERSART 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 2 inalatori in abs/pp da 120 dosi S.F. GROUP S.R.L. 
ciascuno 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I S3|1 S5 
INUVER IPERSART 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. S.F. GROUP S.R.L. 
100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione 3 inalatori in abs/pp da 120 dosi 100mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
ciascuno I S5 
sa IPRAMOL 
INUVER TEVA ITALIA S.R.L. 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 20 fiale steri-neb 
100 mcg/6 mcg per erogazione sol pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto pressione al da I 53 


IPRAMOL 
TEVA ITALIA S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 60 fiale steri-neb 
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IPRAMOL 
TEVA ITALIA S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 5 fiale steri-neb 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pa/al/pvc/al 


— Ml 


S3 | S5 
IPRAMOL IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
TEVA ITALIA S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 10 fiale steri-neb 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
53 |1 S5 
IPRAMOL IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
TEVA ITALIA S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 15 fiale steri-neb 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S3 |1 S5 
IPRAMOL IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
TEVA ITALIA S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 25 fiale steri-neb 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
53. MI s5 
IPRAMOL IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
TEVA ITALIA S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 30 fiale steri-neb 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
53.1 s5 
IPRAMOL IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
TEVA ITALIA S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 40 fiale steri-neb 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S3 |1 S5 
IPRAMOL IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
TEVA ITALIA S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml sol per nebulizzatore 50 fiale steri-neb 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
93. S5 
IPRAMOL IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
TEVA ITALIA S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore 2 x 30 fiale steri-neb 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 
53 I S5 
IRBEDIUR IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
BENEDETTI & CO. S.P.A. \ AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Sali S5 
IRBEDIUR IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
BENEDETTI & CO. S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
53) S5 
IRBEDIUR IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
BENEDETTI & CO. S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 
S5.| | s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pa/al/pvc/al 
S5: | I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 || s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
LABORATORI ALTER S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
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IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
150 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 


— “Ag, = 


S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 300 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 300 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pa/al/pvc/al 300 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 
S5 || S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 300 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 
S5_1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
53|/Hl S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc-pe-pvdc-al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
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IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 


S5 || S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
EGS.PA. MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
S5 |1I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
EG S.P.A. MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
S5|1I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA 
EG S.P.A. MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 
S5 || s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5 | s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5.| Il S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5. I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5.| | s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. Y MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
Sata S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN.S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
55 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5. | 1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister monodose ambra/aclar/pvc-al 
S5:| I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 150 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al confezione calendario 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 150 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 300 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5 || S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 300 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5|l S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 300 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5|1I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/al-pvdc 300 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 
S5|1I s5 
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IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 


S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister monodose ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al confezione calendario 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 || S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 
S51 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN.S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvdc/pvc/al 
53 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister monodose ambra/aclar/pvc-al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5.| I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister ambra/aclar/pvc-al confezione calendario 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 
S5|1 s5 
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IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pvc/al 
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S5 || S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5|1I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 | s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 || s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 
S5 | S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 | S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5.| | s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. i MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvc/aclar/al 
Sai S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN.S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvdc/pvc/al 
55 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5.| 1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvdc/pvc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |l S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pvc/al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5| I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
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IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ 
S5 pvdc/al 
I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.PA. IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al MYLAN S.P.A. 
S5 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ 
pvdc/al 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA I S5 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
S5 MYLAN S.PA. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA I S5 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
S5 MYLAN S.PA. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA I S5 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
S5 MYLAN S.PA. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA I S5 
MYLAN S.P.A. 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
pvdc/al MYLAN S.P.A. 
I S5 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.PA. IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ MYLAN S.P.A. 
pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
SS S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5| 1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA | IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5. | | S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 80 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ 
S5 pvdc/al 
Ù S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.PA. IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al MYLAN S.P.A. 
S5 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister monodose perforato pvc/ 
pvdc/al 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA I S5 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
S5 SANDOZ S.PA. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA I S5 
MYLAN S.P.A. 
300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
S5 SANDOZ S.PA. 


150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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Serie generale - n. 128 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 || S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | 1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | l s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.|l S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| | s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. Y SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Sali S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/al 
55 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5 |1I s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5 | I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al 
S5 | I s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5 |] S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
150 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
S5|1I s5 
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IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 


IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 


— 248 —É 


S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 49 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5.| | S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 49 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al 
S51 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
53|/H S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIGEN S.R.L. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 150mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/pe/pvc/al 
S5.| I S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIGEN S.R.L. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 300mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/pe/pvc/al 
S5|1 s5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIGEN S.R.L. 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 300mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/pe/pvc/al 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/al 150 mg/12,5mg-compressa-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) -14 
S5|1 S5 
IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 150 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 
S5|1 s5 
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ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


Serie generale - n. 128 


IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 


IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 84 compresse 


— 249 —È 


S5 || s5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 
S5 |1I S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 
S5|1I S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 
S5 |l S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 
S5 | l S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 
S5 | I S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 84 compresse 
S5 | S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300mg/12,5mg- compressa-uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 300mg/25mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 
S5.| | S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE i SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 150 mg/12,5mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 
Sali S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 150 mg/12,5mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 
55 S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 300 mg/12,5mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 
S5|1I s5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 300 mg/12,5mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 
S5|1I S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 84 compresse 300 mg/25mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 30 compresse 
S5| I S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI-AVENTIS GROUPE 
150mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 98 compresse 300 mg/25mg - compressa rivestita con film-uso orale-blister (pvc/pvdc/all) - 90 compresse 
S5 |1I S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE TEVA B.V. 
300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 14 compresse 150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 7 compresse 
S5 || S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE TEVA B.V. 
300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 28 compresse 150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 
S5 | S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE TEVA B.V. 
300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56 compresse 150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 
S5|1I S5 
IRBESARTAN HYDROCLOROTHIAZIDE ZENTIVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE TEVA BV. 
300mg/12,5mg- compressa rivestita con film -uso orale- blister (pvc/pvdc/all) - 56x1 compresse 150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 
S5 |1 s5 


6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 


TEVA BV. TEVA B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 100 compresse 
S5|1 s5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 30 compresse 150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 50 x 1 compresse (dose 
S5 unitaria) 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 7 compresse 
I s5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 
I s5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 100 compresse TEVA BV. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 50 x 1 compresse TEVA B.V. 
(dose unitaria) 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 30 compresse 
S5 | I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 7 compresse 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse 
S5|1 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA {| IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 14 compresse i 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse 
S5 | S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 15 compresse 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse 
S5|1 s5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 20 compresse 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse 
S5|1 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA BV. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 28 compresse 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 100 compresse 
S5|1 S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA B.V. 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 30 compresse 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 50 x 1 compresse 
S5 (dose unitaria) 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 56 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 7 compresse 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 60 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 14 compresse 
Ù s5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 90 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 15 compresse 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
150mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 98 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 20 compresse 
I S5 
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Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. 


300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 28 compresse 


IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. 


300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 100 compresse 


S5 || S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA BV. 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 30 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 50 x 1 compresse 
S5 (dose unitaria) 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 56 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 7 compresse 
Ù S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 60 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 14 compresse 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 90 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 15 compresse 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 98 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 20 compresse 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 100 compresse TEVA B.V. 
S5 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 28 compresse 
Ù S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/12.5mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 50 x 1 compresse (dose TEVA B.V. 
unitaria) 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 30 compresse 
S5 | I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA | IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA BV. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 7 compresse Ì 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 56 compresse 
S5 |M S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA | IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA B.V. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 14 compresse ì 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 60 compresse 
55: [I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA BV. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 15 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 90 compresse 
S5|1I s5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA BV. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 20 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 98 compresse 
S5 | l S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA BV. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 28 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 100 compresse 
S5 || S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. TEVA B.V. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 30 compresse 300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (alu/alu) 50 x 1 compresse (dose 
S5 unitaria) 
I S5 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 56 compresse TEVA B.V. 
S5 150 mg/12.5 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister calendario (pvc/pvdc/alu)- 28 
compresse 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA I S5 
TEVA BV. 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 60 compresse IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
S5 TEVA BV. 
300 mg/12.5 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister calendario (pvc/pvdc/alu)- 28 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA compresse 
TEVA BV. I S5 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 90 compresse 
55 | IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA BV. 
IRBESARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 300 mg/25 mg- compressa rivestita con film- uso orale- blister calendario (pvc/pvdc/alu)- 28 
TEVA BV. compresse 
300mg/25mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) 98 compresse I S5 
s5 
isoetarina 
Ù S3 
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ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 
isometeptene JINARC 
56 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
15 mg compressa uso orale blister (alu/pvc) 7 compresse 
isoprenalina I S5 
s6 
JINARC 
ISOPRENALINA CLORIDRATO GALENICA SENESE OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 30 mg 60 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in confezione a portafoglio 14 compresse (7 x 
0,2 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 30mg+7x60 mg) 
S6 | 1 S5 
ISOPRENALINA CLORIDRATO GALENICA SENESE JINARC 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 30 mg 60 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in confezione a portafoglio 28 compresse (14 x 
56 30mg+14x60mg) 
I S5 
ISOPRENALINA CLORIDRATO MONICO 
MONICO S.PA. JINARC 
0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
56 30 mg 60 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in confezione a portafoglio 56 compresse (28 x 
30 mg + 28x60 mg) 
ISOPRENALINA CLORIDRATO S.A.L.F. I s5 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
0,2 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml JINARC 
56 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
30 mg 90 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in confezione a portafoglio 14 compresse (7 x 
ISOTOL 30mg+7x90 mg) 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. I 55 
sol. x fleb. 250 ml 
s5 | JINARC 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
ISOTOL 30 mg 90 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in confezione a portafoglio 28 compresse (14x 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. 30mg+14x90 mg) 
1 flac. sol. x fleb. 500 ml 20% I S5 
S5 
JINARC 
istrelina OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
S2 30 mg 90 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in confezione a portafoglio 56 compresse (28 x 
30 mg+28x90mg) 
IVREX I ss 
S.F. GROUP S.R.L. 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili JINARC 
S5 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
30 mg compressa uso orale blister (alu/pvc) 28 compresse 
IVREX I ss 
S.F. GROUP S.R.L. 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili JINARC 
S5 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
30 mg compressa uso orale blister (alu/pvc) 7 compresse 
JEXT I S5 
ALK-ABELLO A/S 
300 microgrammi sol iniett 1 penna preriemp JUMEX 
56 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
5 mg compresse 50 compresse 
EXT ; Il S6 
ALK-ABELLO A/S 
150 microgrammi sol iniett 1 penna preriemp JUMEX 
56 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
10 mg compresse 25 compresse 
JEXT Il S6 
ALK-ABELLO A/S 
150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 penne preriempite JURNISTA 
S6 JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar 
EXT ] Il S7 
ALK-ABELLO A/S 
300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita 2 penne preriempite JURNISTA 
56 JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar 
JINARC I S7 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 
15 mg 45 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in confezione a portafoglio 14 cmpresse (7x15 JURNISTA 
mg+7x45 mg) JANSSEN CILAG S.P.A. 
I S5 8 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar 
JINARC Ù > 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD JURNISTA 
15 mg 45 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in confezione a portafoglio 28 cmpresse (14x15 JANSSEN CILAG S.P.A. 
mg+ 14x45 mg) 8 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar 
| S5 | Il S7 
JINARC JURNISTA 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD JANSSEN CILAG S.P.A. 
15 mg 45 mg compressa uso orale blister(alu/pvc) in confezione a portafoglio 56 compresse 8 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar 
(28x15 mg + 28 x 45 mg) Il S7 
| s5 
JURNISTA 
JINARC JANSSEN CILAG S.P.A. 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 8 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar 
15 mg compressa uso orale blister (alu/pvc) 28 compresse Il S7 
| s5 
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JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar 


JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. 
32 mg compresse a ril prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar 
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S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar 
S7| Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar 
S7| Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
8 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. \ JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar 
SZ S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar 
S7/A S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar 
S7| Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar 32 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 7 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
JURNISTA JURNISTA 
JANSSEN CILAG S.P.A. JANSSEN CILAG S.P.A. 
16 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar 64 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/aclar 
S7|Il S7 
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JURNISTA KADIUR 
JANSSEN CILAG S.P.A. THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 
64 mg compresse a ril prolungato 35 compresse in blister pvc/aclar 50 mg + 5 mg compresse rivestite con film20 compresse 
S7|1 S5 
JURNISTA KADIUR 
JANSSEN CILAG S.P.A. THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 
64 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/aclar 50 mg + 5 mg compresse rivestite con film30 compresse 
S7 |1 S5 
JURNISTA KALBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KEDRION S.P.A. 
64 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/aclar 200 g/l sol per infusione 1 flacone da 50 ml 
S7 |1 S5 
JURNISTA KALBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KEDRION S.P.A. 
64 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/aclar 250 g/l sol per infusione 1 flacone da 50 ml + set infusionale 
S7|1 S5 
JURNISTA KANRENOL 
JANSSEN CILAG S.P.A. TEOFARMA S.R.L. 
64 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/aclar 200 mg/2 ml polvere e solv per sol iniett 6 flaconcini polvere + 6 fiale solv da 2 ml 
S7 |1 s5 
JURNISTA KANRENOL 
JANSSEN CILAG S.P.A. TEOFARMA S.R.L. 
64 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/aclar 100 mg compresse 20 compresse 
S7 |1 S5 
JURNISTA KANRENOL 
JANSSEN CILAG S.P.A. TEOFARMA S.R.L. 
4 mg compresse a ril prolungato 7 compresse in bliester pvc/aclar/al 25 mg compresse 20 compresse 
SZ || Il S5 
JURNISTA KANRENOL 
JANSSEN CILAG S.P.A. TEOFARMA S.R.L. 
4 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in bliester pvc/aclar/al 200 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
S7|1 s5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. Ì KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S7.|1 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. È KRKA D.D.NOVOMESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S7.;1 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S7|1 s5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S7 |1 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 35 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 
SZ |A S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 
SZ I S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S7 | I s5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S7 |1 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S7|1 S5 
JURNISTA KARBICOMBI 
JANSSEN CILAG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
4 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in bliester pvc/aclar/al 8 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S7|1 s5 
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KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 


KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 


29 — 


S5. | S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 |1 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5|1I S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5. | s5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5.| I s5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al 16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5.|l S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5. I S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5.| | s5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO Y KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc-al 
Sai S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D.NOVO.MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc-al 
55 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5.|l s5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5: | I S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5|1I S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 |1I S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 || s5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5 || S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S5|1I S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
16 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5. | l s5 
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KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 15 compresse in opa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 28 compresse in opa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 30 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 | I S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 56 compresse in opa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 60 compresse in opa/al/pvc-al 
S5|1 s5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 84 compresse in opa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 90 compresse in opa/al/pvc-al 
S5 | | S5 
KARBICOMBI KARBICOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc-al 32 mg/25 mg compresse 98 compresse in opa/al/pvc-al 
S5|1 s5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in pvc/pvdc-al 150 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
S5_11 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS. GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in pvc/pvdc-al 150 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
S3|/Al S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in pvc/pvdc-al 150 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
S5|1 s5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 30 compresse in pvc/pvdc-al 300 mg /12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
S5|1 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in pvc/pvdc-al 300 mg /12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
S5|1 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 60 compresse in pvc/pvdc-al 300 mg /12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
S5 | I S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 84 compresse in pvc/pvdc-al 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 14 compresse 
S5 || S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 90 compresse in pvc/pvdc-al 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 28 compresse 
S5|1 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 98 compresse in pvc/pvdc-al 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 56 compresse 
S5|1 S5 
KARBICOMBI KARVEZIDE 
KRKA D.D. NOVO MESTO SANOFI-AVENTIS GROUPE 
32 mg/25 mg compresse 14 compresse in opa/al/pvc-al 300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 84 compresse 
S5|1 s5 
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KARVEZIDE 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 
300 mg/25mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 98 compresse 


KLUGEN 
GENETIC S.P.A. 
300 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


— 257 


S5 || S5 
KARVEZIDE KRUPLUS 
SANOFI-AVENTIS GROUPE FARTO S.R.L.- FARMACO BIOCHIMICO TOSCANO 
300 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale blister pvc/pvdc alluminio 56 x 1 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 
S5|1 S5 
KARVEZIDE KRUPLUS 
SANOFI-AVENTIS GROUPE FARTO S.R.L.- FARMACO BIOCHIMICO TOSCANO 
300 mg/25 mg 30 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 
S5|1I S5 
KARVEZIDE KRYPTOCUR 
SANOFI-AVENTIS GROUPE SANOFI S.P.A. 
300 mg/12,5 mg 90 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio 0,2 mg/dose spray nasale, sol 2 flaconi 10 g + 2 erogatori 
S5. || S2 
KARVEZIDE KUROVENT 
SANOFI-AVENTIS GROUPE ITALCHIMICI S.P.A. 
300 mg/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 10 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
S5 || $3 
KARVEZIDE KUROVENT 
SANOFI-AVENTIS GROUPE ITALCHIMICI S.P.A. 
300 mg/12,5 mg 56 x 1 compresse in blister uso orale 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 20 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
S5.| I S3 
KARVEZIDE KUROVENT 
SANOFI-AVENTIS GROUPE ITALCHIMICI S.P.A. 
150 mg/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 30 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
S5.|I S3 
KARVEZIDE KUROVENT 
SANOFI-AVENTIS GROUPE ITALCHIMICI S.P.A. 
150 mg/12,5 mg 56 x 1 compresse in blister uso orale 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 50 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
S5.| | $3 
KENACORT KUROVENT 
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. Il ITALCHIMICI S.P.A. 
40 mg/ ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 56 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
| 9311 S3 
KERLON KUROVENT 
SANOFI S.P.A. ITALEHIMICI,S.P.A. 
20 mg compresse rivestite 28 compresse 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 60 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
Il PIA S3 
KESSAR KUROVENT 
ORION CORPORATION ITALCHIMICI S.P.A. 
10 mg compresse 30 compresse 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 100 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
S4 | 1 $3 
KESSAR KUROVENT 
ORION CORPORATION ITALCHIMICI S.P.A. 
20 mg compresse 30 compresse 12 meg polvere per inalazione, capsula rigida 120 capsule in blister pvc/pvdc + 1 inalatore 
S4 | 1 S3 
KLORALATA KUROVENT 
SIGILLATA LIMITED ITALCHIMICI S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 180 capsule in blister pvc/pvdc +1 inalatore 
LUI P1,S5 1 S3 
KLORALATA KUROVENT 
SIGILLATA LIMITED ITALCHIMICI S.P.A. 
5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 200 capsule in blister pvc/pvdc +1 inalatore 
LUI P1,S5 | 1 S3 
KLOSTENAL KUROVENT 
MEDINITALY PHARMA PROGRESS S.R.L. ITALCHIMICI S.P.A. 
3 mg schiuma rettale 1 flacone 35 ml + 14 cannule rettali 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 200 capsule in blister pvc/pvdc + 4 inalatori 
I S9 (1 S3 
KLOSTENAL KUROVENT 
MEDINITALY PHARMA PROGRESS S.R.L. ITALCHIMICI S.P.A. 
3 mg/60 ml sosp rettale 7 flaconi monodose + cannule rettali 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 100 capsule in blister pvc/pvdc + 2 inalatori 
I S9 1 S3 
KLUGEN KUROVENT 
GENETIC S.P.A. ITALCHIMICI S.P.A. 
150 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida 500 capsule in blister pvc/pvdc + 50 inalatore 
S5|1 S3 
KLUGEN KUROVENT 
GENETIC S.P.A. ITALCHIMICI S.P.A. 
300 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 12 meg capsule rigide 50 capsule in blister pvc/pvdc 
S5. | l s3 


5-6-2018 Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 128 
ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 
KUROVENT LANTUS 
ITALCHIMICI S.P.A. SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
12 meg capsule rigide 60 capsule in blister pvc/pvdc 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 6 
53 penne preriemp 
| s4 
labetalolo 
p1 | LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
LABETALOLO S.A.L.F. 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 8 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO penne preriemp 
5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione 5 fiale in vetro da 20 ml I S4 
P 
LANTUS 
LANDIOBLOC SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
AMOMED PHARMA GMBH 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 9 
20mg/2ml concentrato per soluzione iniettabile 5 fiale in vetro penne preriemp 
P I S4 
LANDIOBLOC LANTUS 
AMOMED PHARMA GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
600 mg polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 10 
P penne preriemp 
| s4 
LANETIK 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI LASITONE 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse SANOFI S.P.A. 
S5 25 mg + 37 mg capsule rigide 20 capsule 
Ù S5 
LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH LASIX 
100 iu/ml sol iniett 1 flaconcino 5 ml uso sottocutaneo SANOFI S.P.A. 
S4 25 mg compresse30 compresse 
Ù S5 
LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH LASIX 
100 iu/ml sol iniett 2 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo SANOFI S.P.A. 
S4 500 mg compresse20 compresse 
Ù S5 
LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH LASIX 
100 iu/ml sol iniett 5 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo SANOFI S.P.A. 
S4 250 mg/25 ml sol per infusione 5 fiale 
I S5 
LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH LASIX 
100 iu/ml sol iniett 10 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo SANOFI S.P.A. 
S4 10.mg/ml sol'orale 1 flacone 100 ml 
I S5 
LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH LASIX FIALE 
100 iu/ml sol iniett 4 cartucce 3 ml uso sottocutaneo SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S4 20mg/2ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 
I S5 
LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH LATAFIX 
100 iu/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia 3 ml 5 cartucce DOC GENERICI SRL 
S4 50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe 2,5 ml 
Ill PI 
LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH LATAFIX 
100 iu/ml sol iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo DOC GENERICI SRL 
S4 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe 2,5 ml 
Ill PI 
LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH LATAFIX 
100 iu/ml sol iniett - uso sottocutaneo - flaconcino 10 ml 1 flaconcino DOC GENERICI SRL 
S4 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi ldpe 2,5 ml 
Ill PI 
LANTUS 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH LATANOPROST E TIMOLOLO AUROBINDO 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 1 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
penna preriemp 0,05mg/ml + 5.0mg/ml collirio sol 1 flacone da 2,5ml in ldpe 
I s4 | Mi PI 
LANTUS LATANOPROST E TIMOLOLO AUROBINDO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 3 0,05mg/ml + 5.0mg/ml collirio sol 3 flaconi da 2,5ml in ldpe 
penne preriemp Ill P1 
I s4 
LATANOPROST E TIMOLOLO AUROBINDO 
LANTUS AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 0,05mg/ml + 5.0mg/ml collirio sol 6 flaconi da 2,5ml in ldpe 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia(vetro) in penna pre-riempita (solostar)3 ml 4 Ill P1 
penne preriemp 
| sa | LATANOPROST E TIMOLOLO EG 
EGS.P.A. 
LANTUS 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe 2,5 ml 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH Ill PI 
100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (solostar) 3 ml 5 
penne preriemp LATANOPROST E TIMOLOLO EG 
I S4 EGS.PA. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe 2,5 ml 
Ill PI 
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LATANOPROST E TIMOLOLO EG 
EG S.P.A. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi Idpe 2,5 ml 


LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in otto flaconi da 5 ml 


Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone contagocce in Idpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in nove flaconi da 5 ml 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi contagocce in Idpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in dieci flaconi da 5 ml 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi contagocce in Idpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in dodici flaconi da 5 ml 
Il PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN GENERICS LATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe 2,5 ml 50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone Idpe da 2,5 ml con contagocce 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN GENERICS LATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi Idpe da 2,5 ml con contagocce 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN GENERICS LATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi Idpe 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi Idpe da 2,5 ml con contagocce 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO PENSA LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 
PENSA PHARMA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50 microgrammi/ml + 5 milligrammi/ml collirio, soluzione 1 flacone in Idpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 1 flacone in Idpe da 2,5 ml con contagocce 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 
PFIZER ITALIA S.R.L. i ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, sol 1 flacone in Idpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in ldpe da 2,5 ml con contagocce 
im PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 
PFIZER ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L: 
50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, sol 3 flaconi in Idpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 4 flaconi in ldpe da 2,5 ml con contagocce 
im PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 
PFIZER ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi in Idpe da 2,5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 6 flaconi in ldpe da 2,5 ml con contagocce 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in un flacone da 5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 8 flaconi in ldpe da 2,5 ml con contagocce 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ LATANOPROST E TIMOLOLO ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in due flaconi da 5 ml 50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, sol 12 flaconi in Idpe da 2,5 ml con contagocce 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ LATATIM 
SANDOZ S.P.A. S.LF.I. S.P.A. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in tre flaconi da 5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone Idpe 2,5 ml 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ LATATIM 
SANDOZ S.P.A. S.LF.I. S.P.A. 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in quattro flaconi da 5 ml 50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 3 flaconi ldpe 2,5 ml 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ LATATIM 
SANDOZ S.P.A. SEI. S.P.A. 
50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in cinque flaconi da 5 ml 50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, soluzione 6 flaconi Idpe 2,5 ml 
Ill PI 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ LAVENTAIR 
SANDOZ S.P.A. GLAXO GROUP LIMITED 
50 microgrammi/ml +5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in sei flaconi da 5 ml 55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore (30 
dosi) 
I S3 
LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. LAVENTAIR 
50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, sol 2,5 ml in sette flaconi da 5 ml GLAXO GROUP LIMITED 


55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 3 inalatori (3x30 


dosi) (confezione multipla) 


S3 
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LAVENTAIR 
GLAXO GROUP LIMITED 
55 mcg/22 mcg - polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 1 inalatore (7 
dosi) 


S3 


LENOXE 
AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) 
100% gas medicinale liquefatto 1 bombola al da 101 


s2 


LENOXE 
AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) 
100% gas medicinale liquefatto 1 bombola al da 21 


s2 


LENOXE 
AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL) 
100% gas medicinale liquefatto 1 bombola al da 51 


s2 


LEPTOPROL 
SANDOZ S.P.A. 
3,6 mg impianto 1 impianto in sir preriemp con ago 


s2 


LEPTOPROL 
SANDOZ S.P.A. 
3,6 mg impianto 2 x 1 impianto in sir preriemp con ago 


s2 


LEPTOPROL 
SANDOZ S.P.A. 
3,6 mg impianto 3 x 1 impianto in sir preriemp con ago 


s2 


LEPTOPROL 
SANDOZ S.P.A. 
3,6 mg impianto 5 x 1 impianto in sir preriemp con ago 


s2 


LEPTOPROL 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg impianto 1 impianto in sir preriemp con ago 


s2 


LEPTOPROL 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg impianto 2x1 impianto in sir preriemp con ago 


s2 


LEPTOPROL 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg impianto 3x1 impianto in sir preriemp con ago 


s2 


LEPTOPROL 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg impianto 5x1 impianto in sir preriemp con ago 


s2 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 


s5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


s5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


s5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 


s5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/pvdc tristar 


s5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc tristar 


— 260 


s5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/pvdc tristar 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/pvdc tristar 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 


s5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/pvdc tristar 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc tristar 


s5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/pvdc tristar 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/pvdc tristar 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/25mg compresse 14 compresse in blister al/al 


s5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/25mg compresse 28 compresse in blister al/al 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/25mg compresse 56 compresse in blister al/al 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/25mg compresse 98 compresse in blister al/al 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/25mg compresse 14 compresse in blister al/pvdc tristar 


s5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/25mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc tristar 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/25mg compresse 56 compresse in blister al/pvdc tristar 


S5 


LESAMOR 
CRINOS S.P.A. 
80mg/25mg compresse 98 compresse in blister al/pvdc tristar 


s5 


5-6-2018 Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


LETRIX LETROZOLO AHCL 
FARMA GROUP S.R.L. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S4 | 1 S4 
LETRIX LETROZOLO AHCL 
FARMA GROUP S.R.L. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S4 | 1 S4 
letrozolo LETROZOLO AHCL 
S4 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 
LETROZOLO AUROBINDO I sa 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al LETROZOLO AHCL 
S4 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pvdc 
LETROZOLO AUROBINDO I sa 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/al LETROZOLO AHCL 
S4 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pvdc 
LETROZOLO AUROBINDO I sa 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al LETROZOLO BLUEFISH 
S4 BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in pvc/pe/pvdc/al 
LETROZOLO AUROBINDO I sa 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al LETROZOLO BLUEFISH 
S4 BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in pvc/pe/pvdc/al 
LETROZOLO AUROBINDO I sa 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/al LETROZOLO CRINOS 
S4 EGS.PA. 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 
LETROZOLO AUROBINDO I sa 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al LETROZOLO CRINOS 
s4 EGS.PA. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
LETROZOLO AUROBINDO LI sa 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/al LETROZOLO CRINOS 
S4 EGS.PA. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
LETROZOLO AUROBINDO ar sa 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe LETROZOLO DOC GENERICI 
S4 DOC GENERICI SRL 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc 
LETROZOLO AUROBINDO I sa 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al LETROZOLO FIDIA 
S4 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 
LETROZOLO AUROBINDO I sa 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al LETROZOLO FIDIA 
S4 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
LETROZOLO AUROBINDO I sa 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe LETROZOLO FIDIA 
S4 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
LETROZOLO AHCL I sa 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc LETROZOLO FIDIA 
S4 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
LETROZOLO AHCL I sa 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pvdc LETROZOLO FIDIA 
S4 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/al 
LETROZOLO AHCL I sa 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc LETROZOLO FIDIA 
S4 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/al 
LETROZOLO AHCL I sa 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc LETROZOLO FIDIA 
S4 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
LETROZOLO AHCL I sa 


ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pvdc 
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LETROZOLO FIDIA 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/al 


LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc-al 


S4 | 1 S4 
LETROZOLO FIDIA LETROZOLO MYLAN GENERICS 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO GERMED LETROZOLO MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.PA. 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO GERMED LETROZOLO MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.PA. 
2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO GERMED LETROZOLO MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.PA. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO GERMED LETROZOLO MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO GERMED LETROZOLO MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO GERMED LETROZOLO MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO GERMED LETROZOLO MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.PA. 
2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pvc/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 180 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO GERMED LETROZOLO MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. I MYLAN.S.PÀ. 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4. 1 S4 
LETROZOLO GERMED LETROZOLO MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.PA. 
2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/pvdc-al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO GERMED LETROZOLO MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.PA. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pvdc 2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS 
LETROZOLO MYLAN GENERICS MYLAN S.PA. 
MYLAN S.PA. 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 
2,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc-al I sS4 
2 LETROZOLO MYLAN GENERICS 
LETROZOLO MYLAN GENERICS MYLANS.PA. 
MYLAN S.PA. 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc-al I sS4 
54 | LETROZOLO MYLAN GENERICS 
LETROZOLO MYLAN GENERICS MYLAN SPA. 
MYLAN S.PA. 2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone hdpe 
2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc-al I s4 
54 | LETROZOLO MYLAN GENERICS 
LETROZOLO MYLAN GENERICS MYLAN S.PA. 
MYLAN S.PA. 2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-al I s4 
S4 | LETROZOLO MYLAN GENERICS 
LETROZOLO MYLAN GENERICS MYLAN S.PA. 
MYLAN S.PA. 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc-al I sS4 
ni LETROZOLO MYLAN GENERICS 
LETROZOLO MYLAN GENERICS MYLANS.RA. 
MYLAN S.PA. 2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone hdpe 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc-al I s4 
s4 
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LETROZOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone hdpe 


LETROZOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S4 | 1 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 180 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SANDOZ 
MYLAN S.P.A. \ SANDOZ S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 200 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister da 10 x10 pvc/pe/pvdc/al 
S4 I s4 
LETROZOLO MYLAN GENERICS LETROZOLO SUN 
MYLAN S.P.A. SUN PHARMACEUTICALINDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 2,5 mg compresse rivestite con film, 30 compresse in blister pvc/al 
S4 I S4 
LETROZOLO PENSA LETROZOLO SUN 
PENSA PHARMA S.P.A SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO PENSA LETROZOLO SUN 
PENSA PHARMA S.P.A SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film, 84 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO PENSA LETROZOLO SUN 
PENSA PHARMA S.P.A SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 2,5 mg compresse rivestite con film, 100 compresse in blister pvc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvdc/pvc/pe/pvdc 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO SANDOZ LETROZOLO TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2,5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S4 | 1 S4 


12 mcg polvere per inalazione inalatore 60 erogazioni 
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LETROZOLO TEVA LEVEMIR 
TEVA ITALIA S.R.L. NOVO NORDISK A/S 
2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (flexpen) 3 ml 5 penne 
S4 preriemp 
I S4 
LETROZOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. LEVEMIR 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al NOVO NORDISK A/S 
S4 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (flexpen) 3 ml 10 penne 
preriemp 
LETROZOLO TEVA I sa 
TEVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al LEVEMIR 
S4 NOVO NORDISK A/S 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (innolet) 3 ml 1 penna 
LETROZOLO TEVA preriempita 
TEVA ITALIA S.R.L. I s4 
2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
sa | LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S 
LETROZOLO TEVA 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (innolet) 3 ml 5 penne 
TEVA ITALIA S.R.L. preriemp 
2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al I S4 
S4 
LEVEMIR 
LETROZOLO TEVA NOVO NORDISK A/S 
TEVA ITALIA S.R.L. 100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (innolet) 3 ml 10 penne 
2,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al preriemp 
S4 | 1 S4 
LETROZOLO TEVA LEVIOFLU 
TEVA ITALIA S.R.L. AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 500 mg + 60 mg compressa effervescente 16 compresse in 2 tubi pp 
S4 | Il S6 
LETROZOLO TEVA LEVIOFLU 
TEVA ITALIA S.R.L. AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 500 mg + 60 mg compressa effervescente 8 compresse in 1 tubo pp 
S4 | Il S6 
LETROZOLO ZENTIVA LEVIOFLU 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL 
2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/al 500 mg + 60 mg granulato per soluzione orale 10 bustine da 1,5 g 
S4.-Il S6 
LETROZOLO ZENTIVA levobunololo 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Ti PI 
2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 
s4. levometamfetamina 
Il S6 
LETROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LEVOVENT 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al GENETIC S.P.A. 
S4 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 60 capsule + erogatore 
I S3 
LETROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LEVOVENT 
2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al GENETIC S.P.A. 
S4 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 100 capsule + erogatore 
I S3 
LETROZOLO ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LGD-4033 (vedi “SARMs”) 
2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al I S1 
S4 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO ZETA 
leuprorelina ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 
S2 1,5%/1% crema tubo 30 g 
Il s9 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO MARCO VITI 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro (penfill) 3 ml 1 cartuccia MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 
S4 1,5%/1% crema tubo 30 g 
Il s9 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S LIDODEPOMEDROL 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro (penfill) 3 ml 5 cartucce PFIZER ITALIA S.R.L. 
S4 40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino da 1 ml 
Il s9 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S LIDODEPOMEDROL 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro (penfill) 3 ml 10 cartucce PFIZER ITALIA S.R.L. 
S4 40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino da 2 ml 
Il s9 
LEVEMIR 
NOVO NORDISK A/S LIDODEPOMEDROL 
100 u/ml sol iniett uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriemp (flexpen) 3 ml 1 penna PFIZER ITALIA S.R.L. 
preriempita 40 mg/ml + 10 mg/ml sospensione iniettabile 3 flaconcini da 1 ml 
I S4 | Il s9 
LIFEROL 
MASTER PHARMA S.R.L. 


s3 
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LIFEROL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
MASTER PHARMA S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A. 
12 mcg polvere per inalazione inalatore 100 erogazioni 20 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S3: | S5 
LIFEROL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
MASTER PHARMA S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A. 
6 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 100 erogazioni 20 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S3 |1 S5 
LIFEROL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
MASTER PHARMA S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A. 
6 mcg sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 120 erogazioni 20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S3 |1 S5 
LIFEROL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
MASTER PHARMA S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A. 
12 meg/erogazione sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 100 erogazioni 20 mg/12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
53M s5 
LIFEROL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
MASTER PHARMA S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A. 
12 meg/erogazioni sol pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 120 erogazioni 20 mg/12.5 mg compresse 100x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S3|1 s5 
lipressina LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
S5 GERMED PHARMA S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
LISAMETHYLE I S5 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
I s9 GERMED PHARMA S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
LISAMETHYLE I S5 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
40 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone polvere +1 fiala solvente da 2 ml LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IG FARMACEUTICI 
I s9 1.G. FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
LISAMETHYLE I S5 


LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
120 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone polvere +1 fiala solvente da 2 LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO PHARMA 


ml \ IPSO PHARMA S.R.L. 
I S9 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
Isl S5 
LISAMETHYLE 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone polvere k MYLAN.S.P.A; 
I s9 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
HH S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al MYLAN S.P.A. 
S5 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
I s5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp MYLAN S.P.A. 
S5 20 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister al/al 
Ù S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp MYLAN S.P.A. 
S5 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al MYLAN S.P.A. 
S5 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp MYLAN S.P.A. 
S5 20 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
I s5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp PENSA PHARMA S.P.A. 
S5 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
Ù S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PHARMEG 
20 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al PHARMEG S.R.L. 
S5 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
I S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
20 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
S5 20 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ù s5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s5 
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LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 250 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5|1 S5 
LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. EG S.P.A. 
20 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 20 mg/12,5 mg compresse 400 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 1000 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
S5|1 s5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
S5 || S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EGS.PA. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
S5.| | s5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 40 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
S5_11 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. È MYLAN.S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
S3|/A S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
S5.| | s5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 70 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 80 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
S5. | I S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
S5 || s5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EGS.PA. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
S5|1I S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse 200 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
S5|1 s5 
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LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 


LOBIDIUR 


— 267 


SANDOZ S.P.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg + 12.5 mg compresse 400 compresse in blister pvc/al 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S5 (I P1,S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOBIDIUR 
TEVA ITALIA S.R.L. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg + 12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S5 | I P1,S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOBIDIUR 
TEVA ITALIA S.R.L. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg + 12.5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S5 | I P1,S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOBIDIUR 
TEVA ITALIA S.R.L. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg + 12.5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S5 (I P1, 55 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOBIDIUR 
TEVA ITALIA S.R.L. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg + 12.5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S5 | I P1,55 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOBIDIUR 
TEVA ITALIA S.R.L. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg + 12.5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al 
S5 | I P1,S5 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOBIVON 
TEVA ITALIA S.R.L. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
20 mg + 12.5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 28 compresse 5 mg 
S5 | II PI 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA LODOTRA 
TEVA ITALIA S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
20 mg + 12.5 mg compresse 100x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe 
S5| Il s9 
LISINOPRIL IDROCLOROTIAZIDE TEVA | LODOTRA 
TEVA ITALIA S.R.L. \ MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
20 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 1 mg compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe 
SS s9 
LISOFLU LODOTRA 
SANOFI S.P.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
300 mg + 30 mg compresse effervescenti 8 compresse 1 mg compresse a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
| S6, (II s9 
LISOFLU LODOTRA 
SANOFI S.P.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
300 mg + 30 mg compresse effervescenti 16 compresse 1 mg compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
| S6 | Il s9 
LIVIAL LODOTRA 
MSD ITALIA S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg compresse 30 compresse 1 mg compresse a ril modificato 500 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
STI s9 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al 2 mg compresse a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe 
LUI P1,S5 | II s9 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al 2 mg compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe 
LUI P1,S5 | II s9 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/al 2 mg compresse a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
MII P1,S5 | Il s9 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/al 2 mg compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
FILI P1,S5 | II s9 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al 2 mg compresse a ril modificato 500 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 
LUI P1,S5 | II s9 
LOBIDIUR LODOTRA 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al 5 mg compresse a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe 
MIL P1,S5 | Il s9 
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LODOTRA 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe 


LODOZ 


MERCK SERONO S.P.A. 
100 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 


SI | I P1,S5 
LODOTRA LODOZ 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MERCK SERONO S.P.A. 
5 mg compresse a ril modificato 30 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
SI | I P1,S5 
LODOTRA LODOZ 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MERCK SERONO S.P.A. 
5 mg compresse a ril modificato 100 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
SI | I P1,S5 
LODOTRA LODOZ 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MERCK SERONO S.P.A. 
5 mg compresse a ril modificato 500 compresse in flacone hdpe (confezione ospedaliera) 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/al 
SI | I P1, 55 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 
30 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
MII P1,S5 | I, P1, 55 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 
50 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 2,5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
LUI P1,S5 | I, P1,S5 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 
60 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
RILII P1,55 | I P1,S5 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 
90 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
PIL P1,55 | I, P1,S5 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 
100 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/al 
LUI P1,S5-|I, P1,S5 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK.SERONO S.P.A. 
30 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
LUI P1, 55/4} P1,S5 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 
50 compresse rivestite con film da,5 mg/6,25 mg 5 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
FILI P1,S5 | I, P1,55 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 
60 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
LI P1,S5 | I, P1,55 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 
90 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/al 
LUI P1,S5 | I, P1,S5 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 
100 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/al 
LUI P1,S5 | I P1,S5 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 
30 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/al 
MIL P1,S5 | I, P1,S5 
LODOZ LODOZ 
MERCK SERONO S.P.A. MERCK SERONO S.P.A. 
50 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 10 mg/6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/al 
PIL] P1,55 | I P1,S5 
LODOZ LOPRESOR 
MERCK SERONO S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
60 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
LUI P1,S5 | Ill PI 
LODOZ LOPRESOR 
MERCK SERONO S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
90 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg 200 mg compresse a ril prolungato 28 compresse a rilascio prolungato 
RILII P1,S5 | IIl PI 
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LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 


LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 


S5. |] S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 100mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1I S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 100mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1I S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pvc/pvdc 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5. || s5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pvdc 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 s5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 | I S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 | l S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5.|l s5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO \ KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 
Sali S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pvdc 
55 S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 | I s5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5| 1 S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5. | I S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 S5 
LORCOMBI LORCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 || s5 
LORCOMBI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1I S5 
LORCOMBI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
LORCOMBI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
KRKA D.D. NOVO MESTO AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5. | l s5 
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ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/aclar/al 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 | | S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5_1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. È AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 
$3|/Al S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
S5 | I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
S5|1 s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/aclar/al 50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
S5|1 s5 
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LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


— 271 


S5. |] S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1I s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1 s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.|l s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL \ EGS.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 126 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Sali S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 154 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 196 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5:.| 1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5| I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EGS.PA. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 |l s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5 || S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
EG S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 100mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5. | l s5 
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LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 


S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pvdc 100mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5 | | S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc-pvdc/al 
S51 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO È KRKA D.D. NOVO MESTO 
100mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc-pvdc/al 100mg/25mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister al/pvc/pvdc 
$5|/Al S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 50mg/12,5mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LABORATORI ALTER 
KRKA D.D. NOVO MESTO LABORATORI ALTER S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 50 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LABORATORI ALTER 
KRKA D.D. NOVO MESTO LABORATORI ALTER S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 100 mg + 25 mg compressa rivestita con film 28 compresse 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/pvc/pvdc 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 | I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pvdc 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 | I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pvdc 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pvdc 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
KRKA D.D. NOVO MESTO PENSA PHARMA S.P.A. 
100mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pvdc 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
S5|1 s5 
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Serie generale - n. 128 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 
50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 


S5. | S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 
S5|1I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
S5|1 s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 
S5 |1 s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 
S5.|l S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 
S5 | S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 
S5.| | s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
RANBAXY ITALIA S.P.A. \ TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al 100mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/al 
Sata S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L: 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pa/al/pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister alu/alu 
55 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister alu/alu 
S5 | s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister alu/alu 
S5.| 1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister alu/alu 
S5. | I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister alu/alu 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister alu/alu 
S5 || s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister alu/alu 
S5|1I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister alu/alu 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/al 50mg+12.5mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister alu/alu 
S5. | l s5 
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ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
50mg+12.5mg compresse rivestite con film 280(10x28) compresse in blister alu/alu 


LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister alu/alu 


S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
50mg+12.5mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
50mg+12.5mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
50mg+12.5mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister alu/alu 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister alu/alu 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister alu/alu 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 || S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister alu/alu 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister alu/alu 50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S511 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS.S.R:L: 
100mg+25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister alu/alu 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
$3|/Al S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister alu/alu 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 s5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister alu/alu 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister alu/alu 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 280(10x28) compresse in blister alu/alu 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 | I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1I S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ALMUS S.R.L. 
100mg+25mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
50mg+12.5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister alu/alu 50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
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LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 


50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/al 


S5. |] S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALTER LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister aclar/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALTER LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister aclar/al 
S5|1I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5. || s5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister aclar/al 
S5 | l s5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister aclar/al 
S5. | S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/al 
S5 | l S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/al 
S5.| | s5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI | LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA \ AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister aclar/al 
Sali S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/al 
55 al S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/al 
S5| 1 s5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister aclar/al 
S5.| I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister aclar/al 
S5.| I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5|1I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA GERMED PHARMA S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S5 || s5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA GERMED PHARMA S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S5. || S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA GERMED PHARMA S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister aclar/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S5|1I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA GERMED PHARMA S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S5|1I s5 
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LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 


GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S5|1 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S5|1 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
S5 calendario 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED i = 
GERMED PHARMA S.P.A. LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc MYLAN S.P.A. 
S5 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
calendario 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED I s5 
GERMED PHARMA S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED I S5 
GERMED PHARMA S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED I S5 
GERMED PHARMA S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED I s5 
GERMED PHARMA S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED I ss 
GERMED PHARMA S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED I S5 
GERMED PHARMA S.P.A. È 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
gel i MYLAN S.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 
MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 
MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 
MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 
MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS I S5 
MYLAN S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
S5 MYLAN S.PA. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS calendario 
MYLAN S.P.A. I S5 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
55 | LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc confezione 
MYLAN S.P.A. calendario 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc I 55 
a LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS SANDOZ S.P.A. 
MYLAN S.P.A. 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister al/al 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc I 55 
s5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


Serie generale - n. 128 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister aclar/al 


— 


S5 | S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister aclar/al 
S5|1 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister aclar/al 
S5|1I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/al 
S5. || s5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister aclar/al 
S5 | l s5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister aclar/al 
S5.| I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister al/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5 | l S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 
S5.| | s5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. \ SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister aclar/al 
Sai S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister aclar/al 
55 S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister al/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/al 
S5| I s5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/al 
S5.| I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister aclar/al 
S5 | I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister aclar/al 
S5|1I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/al 
S5 || s5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister aclar/al 
S5 |1I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister aclar/al 
S5|1I S5 
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister aclar/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister aclar/al 
S5. | l s5 
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ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister aclar/al 


s5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister aclar/al 


s5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister aclar/al 


s5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 


s5 


LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pvdc/pe/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
calendario 


| s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
ospedaliera 


| s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 
confezione ospedaliera 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


$5|/ 


| LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 


TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al confezione 
calendario 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/aclar/al confezione 
ospedaliera 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) compresse in blister pvc/aclar/al 
confezione ospedaliera 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pvdc/pe/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


S5 


6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


Serie generale - n. 128 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 || S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 |1 S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 | l S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 s5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5.| 1 s5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5 | S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/aclar/al confezione 
S5 calendario 
Ù S5 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al TEVA ITALIA S.R.L. 
S5 100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/aclar/al confezione 
ospedaliera 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA I s5 
TEVA ITALIA S.R.L. i 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
Sa TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) compresse in blister pvc/aclar/al 
LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA confezione ospedaliera 
TEVA ITALIA S.R.L. DI S5 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 
calendario . LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
I 3 TEVA ITALIA S.R.L. 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 


ospedaliera 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 (10x28) compresse in blister pvc/pvdc/pe/al 


confezione ospedaliera 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/aclar/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/aclar/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/aclar/al 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 


s5 


VE 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/pe/al confezione 


calendario 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 


100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al confezione 


calendario 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore hdpe 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 


s5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore hdpe 


S5 


LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 


S5 


LOSAZID 
ALFASIGMA S.P.A 
50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


S5 


LOSAZID 
ALFASIGMA S.P.A 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 


s5 


LUVION 
THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 
50 mg compresse 40 compresse 
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LOSAZID LOZID 
ALFASIGMA S.P.A SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1I S5 
LOSAZID LOZID 
ALFASIGMA S.P.A SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 100 mg+25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
LOYADA LUSDUNA 
SANTEN ITALY SRL MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 30 x 0,3ml contenitori monodose in Idpe 100 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
Il PI (Nexvue) - 3 ml - 1 penna pre-riempita 
LOYADA - 
SANTEN ITALY SRL LUSDUNA 
15 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione 90 x 0,3ml contenitori monodose in Idpe MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
Il P1 100 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(nexvue) - 3 ml - 5 penne pre-riempite 
LOZID I S4 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al LUSDUNA 
S5 MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
100 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
LOZID (nexvue) - 3 ml - 10 (2x5) penne pre-riempite (confezione multipla). 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI I S4 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
55 | luspatercept 
Ù s2 
LOZID 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI LUTRELEF 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al FERRING S.P.A. 
S5 0,8 mg/10 ml polvere e solv per sol iniett flacone polvere + flacone solv 10 ml 
LOZID = 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI lutropina a 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S2 
2 LUVERIS 
LOZID MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 fiala uso sottocutaneo 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S2 
S5 
LUVERIS 
LOZID MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 75iu/ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini + 3 fiale uso sottocutaneo 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S2 
23 LUVERIS 
LOZID MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 fiale uso sottocutaneo 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S2 
s5 
LUVERIS 
LOZID MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino + 1 flaconcino uso sottocutaneo 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S2 
oi LUVERIS 
LOZID MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 3 flaconcini + 3 flaconcini uso sottocutaneo 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S2 
S5 
LUVERIS 
LOZID MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 75 iu/ml polvere e solv per sol iniett 10 flaconcini + 10 flaconcini uso sottocutaneo 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S2 
= LUVION 
LOZID THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 100 mg capsule rigide10 capsule 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S5 
su LUVION 
LOZID THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 100 mg capsule rigide20 capsule 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S5 
> LUVION 
LOZID THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 200 mg/2 ml polvere e solv per sol iniett uso ev 6 flaconi liofilizzati + 6 fiale 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S5 
- LUVION 
LOZID THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A. 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 50 mg compresse 20 compresse 
100 mg+25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al I S5 
s5 
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mannitolo 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


5% sol per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


5% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


5% sol per infusione 250 ml in flacone 500 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


10% sol per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


10% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


10% sol per infusione 250 ml in flaconcino 500 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


S5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


SIA 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


18% sol per infusione 50 ml in flaconcino 100 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


18% sol per infusione 100 ml in flaconcino 250 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


S5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


18% sol per infusione 250 ml in flaconcino 500 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 


10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 


s5 
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MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.1.M. 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


S5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


S5 


MANNITOLO BIOINDUSTRIA L.I.M. 
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


S5 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 


s5 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


s5 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 


S5 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 


S5 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 100 ml 


s5 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 250 ml 


S5 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 500 ml 


S5 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 


s5 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 2000 ml 


S5 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 3000 ml 


S5 


MANNITOLO CON SODIO CLORURO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% + 0,45% sol per infusione 1 sacca 5000 ml 


S5 


MANNITOLO E SORBITOLO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
0,54% + 2,7% soluzione per irrigazione sacca 3000 ml 


s5 


MANNITOLO E SORBITOLO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
0,54% + 2,7% soluzione per irrigazione sacca 5000 ml 


S5 


MANNITOLO DIACO 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. 
5% flacone vetro 50 ml 


S5 


MANNITOLO DIACO 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. 
5% flacone vetro 100 ml 


s5 
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MANNITOLO DIACO 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. 
5% flacone vetro 250 ml 


MANNITOLO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
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S5|1 S5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% flacone vetro 500 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% flacone vetro 1000 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
10% flacone vetro 50 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
10% flacone vetro 100 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
S5|1 s5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
10% flacone vetro 250 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
10% flacone vetro 500 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5 || S5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
10% flacone vetro 1000 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5|1 s5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
18% flacone vetro 50 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
S5_1 S5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
18% flacone vetro 100 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
53|/Al S5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
18% flacone vetro 250 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5|1 s5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
18% flacone vetro 500 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO DIACO MANNITOLO FKI 
DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
18% flacone vetro 1000 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO EUROSPITAL MANNITOLO FKI 
EUROSPITAL S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 18% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 
S5. | II S5 
MANNITOLO EUROSPITAL MANNITOLO FKI 
EUROSPITAL S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
10% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 18% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 
S5|1 s5 
MANNITOLO EUROSPITAL MANNITOLO FKI 
EUROSPITAL S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
18% sol per infusione ev 1 flacone da 500 ml 5% sol per infusione 1 sacca flessibile 100 ml 
S5|1I S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 5% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 5% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 
S5|1 s5 
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MANNITOLO FKI 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 


MANNITOLO GALENICA SENESE 


INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 


5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
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S5 || S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 5% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5|1I S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 1 sacca flessibile 250 ml 5% sol per infusione 1 sacca 50 ml 
S5. || s5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 1 sacca flessibile 500 ml 5% sol per infusione 1 sacca 100 ml 
S5 |1I s5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 5% sol per infusione 1 sacca 250 ml 
S5.|l S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 5% sol per infusione 1 sacca 500 ml 
S5 || S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 5% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 
S5. I s5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. \ INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 1 sacca flessibile 1000 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
Sai S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 1 flaconcino plastica 250 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
53 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 1 flaconcino plastica 500 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 
S5 | 1 s5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 24 flaconcini vetro 250 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5:.| 1 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
10% sol per infusione 20 flaconcini vetro 500 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 
S5|1I S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 49 flaconcini vetro 100 ml 10% sol per infusione 1 sacca 50 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 24 flaconcini vetro 250 ml 10% sol per infusione 1 sacca 100 ml 
S5 || s5 
MANNITOLO FKI MANNITOLO GALENICA SENESE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 20 flaconcini 500 ml 10% sol per infusione 1 sacca 250 ml 
S5 || S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 10% sol per infusione 1 sacca 500 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 10% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 
S5. | l s5 
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MANNITOLO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 


MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. 
10% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 


S5|1 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 1000 ml 18% sol per infusione 1 flacone da 100 ml 
S5|1 s5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 sacca 50 ml 18% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 sacca 100 ml 5% sol per infusione 50 ml in sacca 100 ml 
S5 || S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 sacca 250 ml 5% sol per infusione 100 ml in sacca 250 ml 
S5|1 s5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 sacca 500 ml 5% sol per infusione 250 ml in sacca 500 ml 
S51 S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. È MONICO S.P.A: 
18% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 5% sol per infusione 500 ml in sacca 1000 ml 
55|/H S5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 1 flaconcino in pp 500 ml 18% sol per infusione 50 ml in sacca 100 ml 
S5|1 s5 
MANNITOLO GALENICA SENESE MANNITOLO MONICO 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. MONICO S.P.A. 
18% sol per infusione 20 flaconcini in pp 500 ml 18% sol per infusione 100 ml in sacca 250 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 18% sol per infusione 250 ml in sacca 500 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 18% sol per infusione 500 ml in sacca 1000 ml 
S5. | I S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 5% sol per infusione 1 sacca 50 ml 
S5|1 s5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 5% sol per infusione 1 sacca 100 ml 
S5.| | S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
10% sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 5% sol per infusione 1 sacca 250 ml 
S5|1 S5 
MANNITOLO MONICO MANNITOLO MONICO 
MONICO S.P.A. MONICO S.P.A. 
10% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 5% sol per infusione 1 sacca 500 ml 
S5|1 s5 
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MANNITOLO MONICO MATRIFEN 
MONICO S.P.A. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 12 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
S5| Il S7 
MANNITOLO MONICO MATRIFEN 
MONICO S.P.A. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10% sol per infusione 1 sacca 50 ml 12 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
S5 | Il S7 
MANNITOLO MONICO MATRIFEN 
MONICO S.P.A. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10% sol per infusione 1 sacca 100 ml 12 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
S5 | Il S7 
MANNITOLO MONICO MATRIFEN 
MONICO S.P.A. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10% sol per infusione 1 sacca 250 ml 25 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
S5| Il S7 
MANNITOLO MONICO MATRIFEN 
MONICO S.P.A. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10% sol per infusione 1 sacca 500 ml 25 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
S5 | Il S7 
MANNITOLO MONICO MATRIFEN 
MONICO S.P.A. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 25 meg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
S5 | Il S7 
MANNITOLO MONICO MATRIFEN 
MONICO S.P.A. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
18% sol per infusione 1 sacca 50 ml 25 meg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
S5|II S7 
MANNITOLO MONICO MATRIFEN 
MONICO S.P.A. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
18% sol per infusione 1 sacca 100 ml 25 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
S5|II S7 
MANNITOLO MONICO MATRIFEN 
MONICO S.P.A. \ GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
18% sol per infusione 1 sacca 250 ml 50 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
Sail S7 
MANNITOLO MONICO MATRIFEN 
MONICO S.P.A. GRUNENTHAL'ITALIA S.R.L. 
18% sol per infusione 1 sacca 500 ml 50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
55|/H S7 
MANNITOLO MONICO MATRIFEN 
MONICO S.P.A. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
18% sol per infusione 1 sacca 1000 ml 50 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
S5| Il S7 
MANNITOLO S.A.L.F. MATRIFEN 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
5% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 50 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
S5| Il S7 
MANNITOLO S.A.L.F. MATRIFEN 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10% sol per infusione 1 flaconcino 500 ml 50 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
S5 | Il S7 
MANNITOLO S.A.L.F. MATRIFEN 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 100 ml 75 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 
S5 | Il S7 
MANNITOLO S.A.L.F. MATRIFEN 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
18% sol per infusione 1 flaconcino 250 ml 75 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 
S5| Il S7 
MANNITOLO S.A.L.F. MATRIFEN 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
18% sol per infusione flacone 500 ml 75 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 
S5|II S7 
MATRIFEN MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
12 mceg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 75 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 
| S7| Il S7 
MATRIFEN MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
12 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 75 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 
I S7|Il S7 
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MATRIFEN MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
100 meg/ora cerotti transdermici 1 cerotto 75 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 
S7| Il S7 
MATRIFEN MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
100 meg/ora cerotti transdermici 3 cerotti 75 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 
S7| Il S7 
MATRIFEN MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
100 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti 75 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 
S7| Il S7 
MATRIFEN MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
100 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti 100 mcg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 
S7| Il S7 
MATRIFEN MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
100 meg/ora cerotti transdermici 20 cerotti 100 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 
S7| Il S7 
MATRIFEN MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
12 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti 100 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 
S7| Il S7 
MATRIFEN MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
12 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti 100 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti 
S7| Il S7 
MATRIFEN mebutizide 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. I S5 
12 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti 
57 | mecasermina 
I S2 
MATRIFEN 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. meclofenossato 
12 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti Il 56 
S7 
MEDIKINET 
MATRIFEN MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 5 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/pvdc-al 
25 mcg/ora cerotti transdermici 2 cerotti Il 56 
S7 
MEDIKINET 
MATRIFEN MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 5 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/pvdc-al 
25 meg/ora cerotti transdermici 4 cerotti Il 56 
S7 
MEDIKINET 
MATRIFEN MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 10 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/pvdc-al 
25 meg/ora cerotti transdermici 8 cerotti Il 56 
S7 
MEDIKINET 
MATRIFEN MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 10 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/pvdc-al 
25 meg/ora cerotti transdermici 16 cerotti Il 56 
S7 
MEDIKINET 
MATRIFEN MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 20 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/pvdc-al 
50 mcg/ora cerotti transdermici 2 cerotti Il 56 
S7 
MEDIKINET 
MATRIFEN MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 20 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/pvdc-al 
50 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti Il 56 
S7 
MEDIKINET 
MATRIFEN MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 30 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/pvdc-al 
50 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti Il 56 
S7 
MEDIKINET 
MATRIFEN MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 30 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/pvdc-al 
50 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti Il 56 
S7 
MEDIKINET 
MATRIFEN MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 40 mg capsule rigide a ril modificato 28 capsule in blister pvc/pvdc-al 
75 meg/ora cerotti transdermici 2 cerotti Il 56 
S7 
MEDIKINET 
MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG 
40 mg capsule rigide a ril modificato 30 capsule in blister pvc/pvdc-al 
Il S6 
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MEDROL MEROPUR 
FARMA 1000 S.R.L. FERRING S.P.A. 
4 mg compresse 30 compresse 75 ui fsh + 75 ui Ihpolvere e solv per sol iniett 10 fiale polvere + 10 fiale solv 
S9 (1 s2 
MEDROL MEROPUR 
PFIZER ITALIA S.R.L. FERRING S.P.A. 
4 mg compresse 10 compresse 600 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino polvere+1 sir preriemp 1ml solv+ago+9 tamponi 
s9 alcool+9sir monouso 
MEDROL > 
PFIZER ITALIA S.R.L. MEROPUR 
4 mg compresse 30 compresse FERRING S.P.A. 
s9 1200 ui polvere e solv per sol iniett 1 flaconcinopolvere+2sir preriemp1ml solv+ago+18 tamponi 
alcool+18sirmonouso 
MEDROL I s2 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
16 mg compresse 20 compresse mersalile 
S9 (1 S5 
mefedrone mesocarbo 
S6 | Il S6 
mefenorex MESTANE 
CA PH&T SPA. 
25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc 
mefentermina I S4 
S6 
MESTANE 
mefruside PH&T S.P.A. 
S5 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister al-pvdc/pvc-pvdc 
meldonio i - 
S4 | mestanolone 
o I S1 
menotropina 
52 | mesterolone 
MENYELES si 
GENETIC S.P.A. metadone 
0,5 MG + 2,5 MG/2,5 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE 30 CONTENITORI MONODOSE IN LDPE Il S7 
DA 2,5 ML Ì 
I 53 | METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
I L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
mepindololo 1 mg/ml sol orale 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova di bambino 
Ill PI. Il S7 
meprednisone METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
Il S9., L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino 
MERIOFERT I 97 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
75iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare 1flac.no METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
polvere in vetro+1siringa preriempita solvente+2aghi L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
| SI 1 mg/ml sol orale 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova di bambino 
MERIOFERT 5 ni 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
75iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare 5flac.ni L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
polvere invetro+5siringhe preriempitesolvente+10aghi 1 mg/ml sol orale 1 flacone da 100 ml con chiusura a prova di bambino 
I s2 | Il S7 
MERIOFERT METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
75iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare 10flac. 1 mg/ml sol orale 1 flacone da 500 ml 
nipolvere invetro+10siringhepreriempitesolvente+20aghi Il 57 
a METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
MERIOFERT L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 1 mg/ml sol orale 1 flacone da 1000 ml 
150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare 1flac.no Il 57 
polvere invetro+1siringa preriempita solvente+2 aghi 
I s2 | METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
MERIOFERT 1 mg/ml sol orale 1 flacone da 40 ml con chiusura a prova di bambino 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. Il 57 
150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare Sflac.ni 
polvereinvetro+Ssiringh preriempite solvente+10 aghi METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
I S2 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale 1 flacone da 60 ml con chiusura a prova di bambino 
MERIOFERT Il 97 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. 
150iu polvere esolvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e intramuscolare 10flac. METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
nipolvereinvetro+10siringh preriempitesolvente+20 aghi L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
I S2 5 mg/ml sol orale 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova di bambino 
Il S7 
MEROPUR 
FERRING S.P.A. METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
75 ui fsh + 75 ui Ih polvere e solv per sol iniett 5 fiale polvere + 5 fiale solv L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
I S2 5 mg/ml sol orale 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino 
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METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
5 mg/ml sol orale 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova di bambino 


METILBETASONE 


SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/1,5 ml polvere per sol iniett per uso im 3 fiala polvere + 3 fiala solv 1,5 ml 


S7| I s9 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI metilclortiazide 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I S5 
5 mg/ml sol orale 1 flacone da 1000 ml 
57 | metildienolone (17B-idrossi-17a-metil-estra-4,9-diene-3-one) 
I SI 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. metilefedrina 
1 mg/ml sol orale 1 flacone 5 ml Il 56 
S7 7 ni 7 
metilendiossimetamfetamina 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI Il 56 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
1 mg/ml sol orale 1 flacone 10 ml metilexaneamina (dimetilpentilamina) 
S7|Il S6 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI metilfenidato 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il S6 
1 mg/ml sol orale 1 flacone 20 ml 
57 | metilnortestosterone (17B-idrossi-17a-metil-estr-4-ene-3-one) 
I SI 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI — - 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. metilprednisolone 
1 mg/ml sol orale 1 flacone 100 ml Il s9 
DI METILPREDNISOLONE HIKMA 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 40 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro 
1 mg/ml sol orale 1 flacone 40 ml Il s9 
si METILPREDNISOLONE HIKMA 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 40 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro 
1 mg/ml sol orale 1 flacone 60 ml Il S9 
a METILPREDNISOLONE HIKMA 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 125 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro 
5mg/ml sol orale 1 flacone 5 ml Il S9 
hi” METILPREDNISOLONE HIKMA 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. i 125 mgpolvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro 
5mg/ml sol orale 1 flacone 10 ml Il S9 
57.| [METILPREDNISOLONE HIKMA 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 500 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro 
5mg/ml sol orale 1 flacone 20 ml Il s9 
si METILPREDNISOLONE HIKMA 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 500 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro 
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone in pvc da 100 ml con chiusura a prova di bambino e bicchierino Il s9 
dosatore 
I 57 | METILPREDNISOLONE HIKMA 
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 
METADONE CLORIDRATO MOLTENI 1000 mg polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino in vetro 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. Il s9 
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone in pvc da 60 ml con chiusura a prova di bambino e bicchierino 
dosatore METILPREDNISOLONE HIKMA 
I S7 HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A. 
1000 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini in vetro 
metamfetamina (d-) Il s9 
dl metiltestosterone 
metandienone (17-idrossi-17a-metil-androsta-1,4-diene-3-one) I S1 
SI i 
metipranololo 
metandriolo Ill PI 
SI 
metolazone 
metasterone (176-idrossi-2a,17a-dimetil-5a-androstan-3-one) I S5 
SI metoprololo 
metedrone Ill PI 
56 METOPROLOLO ACCORD 
metenolone ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
SI 100 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
—_ Ill PI 
meticlotiazide 
55 | METOPROLOLO ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
meticrane 100 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | II PI 
metil-1-testosterone (17B-idrossi-17a-metil-5a-androst-1-en-3-one) 
SI 
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METOPROLOLO ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 
100 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 


METOPROLOLO DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
100 mg compresse 100 compresse 


— 289 


Ill PI 
METOPROLOLO ACCORD METOPROLOLO DOC GENERICI 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. DOC GENERICI SRL 
100 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse 30 compresse 
Ill PI 
METOPROLOLO ACCORD METOPROLOLO EG 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. EG S.P.A. 
100 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse 50 compresse 
Ill PI 
METOPROLOLO ACCORD METOPROLOLO EG 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. EGS.P.A. 
100 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse 100 compresse 
Ill PI 
METOPROLOLO ACCORD METOPROLOLO EG 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. EG S.P.A. 
100 mg compresse 84 compresse in blister pvc/pvdc/al 200 mg compresse a ril prolungato 50 compresse 
Ill PI 
METOPROLOLO ACCORD METOPROLOLO EG 
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. EGS.P.A. 
100 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 200 mg compresse a ril prolungato 100 compresse 
Ill PI 
METOPROLOLO ANGELINI METOPROLOLO EG 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA EG S.P.A. 
100 mg compresse 30 compresse 100 mg compresse 30 compresse 
Ill PI 
METOPROLOLO ANGELINI METOPROLOLO HEXAL 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA HEXAL S.P.A. 
200 mg compresse a ril prolungato 28 compresse 100 mg compresse30 compresse 
Ill PI 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO HEXAL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. \ HEXAL S.P.A. 
100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 200 mg compresse a ril prolungato 28 compresse 
(I PI 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO KRKA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. KRKA D.D.NOVO.MESTO 
100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
ne PI 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO KRKA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO KRKA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO KRKA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO KRKA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO KRKA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 100 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO KRKA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 100 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
METOPROLOLO AUROBINDO METOPROLOLO KRKA 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 100 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
METOPROLOLO DOC GENERICI METOPROLOLO KRKA 
DOC GENERICI SRL KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse 50 compresse 100 mg compresse a rilascio prolungato 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
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METOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


METOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
25 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


25 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Ill PI 
METOPROLOLO KRKA METOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
100 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 25 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
METOPROLOLO KRKA METOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
200 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 25 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
METOPROLOLO KRKA METOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
200 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 25 mg compresse a rilascio prolungato 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
METOPROLOLO KRKA METOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
200 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 25 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
in PI 
METOPROLOLO KRKA METOPROLOLO KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
200 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 25 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
METOPROLOLO KRKA metossifenamina 
KRKA D.D. NOVO MESTO Il 56 
200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
metossipolietilenglicole-epoetina } (CERA) 
METOPROLOLO KRKA > 
KRKA D.D. NOVO MESTO metribolone (metiltrienolone,17-idrossi-17a-metilestra-4,9,11-trien- 
200 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 3-one) 
I S1 
METOPROLOLO KRKA mibolerone 
KRKA D.D. NOVO MESTO I SI 
200 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
METOPROLOLO KRKA 40/12,5 14 compresse in blister uso orale 
KRKA D.D. NOVO MESTO I S5 
200 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
METOPROLOLO KRKA 40/12,5 28 compresse in blister uso orale 
KRKA D.D. NOVO MESTO I S5 
200 mg compresse a rilascio prolungato 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
METOPROLOLO KRKA 40/12,5 28 x 1 compresse in blister uso orale 
KRKA D.D. NOVO MESTO I S5 
200 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
METOPROLOLO KRKA 40/12,5 56 compresse in blister uso orale 
KRKA D.D. NOVO MESTO I S5 
200 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
METOPROLOLO KRKA 40/12,5 98 compresse in blister uso orale 
KRKA D.D. NOVO MESTO I S5 
25 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
METOPROLOLO KRKA 80/12,5 14 compresse in blister uso orale 
KRKA D.D. NOVO MESTO I S5 
25 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
METOPROLOLO KRKA 80/12,5 28 compresse in blister uso orale 
KRKA D.D. NOVO MESTO I S5 
25 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
METOPROLOLO KRKA 80/12,5 28 x 1 compresse in blister uso orale 
KRKA D.D. NOVO MESTO I S5 
25 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
METOPROLOLO KRKA 80/12,5 56 compresse in blister uso orale 
KRKA D.D. NOVO MESTO I S5 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
80/12,5 98 compresse in blister uso orale 
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MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
80mg/25mg compressa - uso oraleblister (poliamide/al/pvc) 14 compresse 


MINIRIN/DDAVP 
FERRING S.P.A. 
60 mcg compresse sublinguali 10 compresse 


s5 


S5 || S5 
MICARDISPLUS MINIRIN/DDAVP 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH FERRING S.P.A. 
80mg/25mg compressa - uso oraleblister (poliamide/al/pvc) 28 compresse 60 mcg compresse sublinguali 30 compresse 
S5|1I S5 
MICARDISPLUS MINIRIN/DDAVP 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH FERRING S.P.A. 
80mg/25mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/pvc) 28x1 compresse 60 mcg compresse sublinguali 100 compresse 
S5 | l S5 
MICARDISPLUS MINIRIN/DDAVP 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH FERRING S.P.A. 
80mg/25mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/pvc) 30 compresse 120 mcg compresse sublinguali 10 compresse 
S5.| 1 s5 
MICARDISPLUS MINIRIN/DDAVP 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH FERRING S.P.A. 
80mg/25mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/pvc) 56 compresse 120 mcg compresse sublinguali 30 compresse 
S5|1 S5 
MICARDISPLUS MINIRIN/DDAVP 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH FERRING S.P.A. 
80mg/25mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/pvc) 90 compresse 120 mcg compresse sublinguali 100 compresse 
S5|1I S5 
MICARDISPLUS MINIRIN/DDAVP 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH FERRING S.P.A. 
80mg/25mg compressa - uso orale blister (poliamide/al/pvc) 98 compresse 240 mcg compresse sublinguali 10 compresse 
S5.|l S5 
MIDAVATZAR MINIRIN/DDAVP 
MITHRIDATUM LTD. FERRING S.P.A. 
80 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 240 mcg compresse sublinguali 30 compresse 
S5.| | s5 
MIDAVATZAR MINIRIN/DDAVP 
MITHRIDATUM LTD. \ FERRING S.P.A. 
160 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 240 mcg compresse sublinguali 100 compresse 
s5/1 s5 
MIDAVATZAR MIOLENE 
MITHRIDATUM LTD. ISTITUTO LUSO-FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
160 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al im 6 fiale 2 ml 
S5|al S3 
MIDAVATZAR MIOLENE 
MITHRIDATUM LTD. ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A. 
320 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 50 mg/5 ml sol per infusione 3 fiale 5 ml 
S5 | l $3 
MIDAVATZAR MIOZAC 
MITHRIDATUM LTD. FISIOPHARMA S.R.L. 
320 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 250 mg/20 ml sol per infusione flacone 20 ml 
S5|II S6 
midodrina MIRCERA 
I 56 ROCHE REGISTRATION LIMITED 
50 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (50 mcg/ml 
MIDODRINA UNION HEALTH I 92 
UNION HEALTH S.R.L. 
0,25% gocce orali, sol flacone 30 ml MIRCERA 
I 56 ROCHE REGISTRATION LIMITED 
100 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (100 mcg/ml) 
MILLIBAR I SI 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
2,5 mg capsule rigide 50 capsule MIRCERA 
S5 ROCHE REGISTRATION LIMITED 
200 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (200 mceg/ml) 
mimetici della grelina (vedi “GHS”) I s2 
s2 
MIRCERA 
MINIRIN/DDAVP ROCHE REGISTRATION LIMITED 
FERRING S.P.A. 300 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (300 mcg/ml) 
0,1 mg/ml gocce nasali, soluzioniflacone 2,5 ml I s2 
s5 
MIRCERA 
MINIRIN/DDAVP ROCHE REGISTRATION LIMITED 
FERRING S.P. 400 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (400 mcg/ml) 
4 mcg/ml sol iniett10 fiale I (Wo) 
s5 
MIRCERA 
MINIRIN/DDAVP ROCHE REGISTRATION LIMITED 
FERRING S.P.A. 600 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (600 mcg/ml) 
50 mcg/ml spray nasale, solflacone nebulizzatore 2,5 ml I s2 
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MIRCERA MOMENXSIN 
ROCHE REGISTRATION LIMITED AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
1000 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 flaconcino (vetro) 1 ml (1000 mcg/ml) 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s2 | Il S6 
MIRCERA MOMENXSIN 
ROCHE REGISTRATION LIMITED AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
50 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (167 mceg/mi) 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s2 | II S6 
MIRCERA MOMENXSIN 
ROCHE REGISTRATION LIMITED AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
75 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (250 meg/mi) 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s2 | Il S6 
MIRCERA MOMENXSIN 
ROCHE REGISTRATION LIMITED AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
100 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (333 mcg/ml) 200 mg/30 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s2 | II S6 
MIRCERA mometasone 
ROCHE REGISTRATION LIMITED Il 59 
150 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (500 mceg/mi) 
s2 | MONORES 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
MIRCERA 10 mcg compresse 30 compresse 
ROCHE REGISTRATION LIMITED I 51,53 
200 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (667 mcg/ml) 
52 | MONORES 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
MIRCERA 20 mcg compresse 30 compresse 
ROCHE REGISTRATION LIMITED I 51,53 
250 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,3 ml (833 mcg/ml) 
52 | MONORES 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
MIRCERA 0,4 mg/100 ml sciroppo flacone da 120 ml 
ROCHE REGISTRATION LIMITED I 51,53 
400 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,6 ml (667 mcg/ml) 
s2 | MONORES 
VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
MIRCERA 0,1 mg/100 ml sciroppo flacone da 120 ml 
ROCHE REGISTRATION LIMITED I 51,53 
600 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,6 ml (1000 mcg/ml) 
52 | morfina 
Il S7 
MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO MONICO 
800 mcg sol iniett - uso sottocutaneo o ev 1 sir preriemp (vetro) 0,6 ml (1333 mcg/ml) MONICO S.P.A. 
s2 10 mg + 0,5 mg/ml sol iniett per uso im 5 fiale 1 ml 
Il S7 
MIRCERA 
ROCHE REGISTRATION LIMITED MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
30 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,3 ml (100 meg/ml) 1 sir L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
preriempita 10 mg/ml sol iniett 5 fiale ml 
s2| II S7 
MIRCERA MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
ROCHE REGISTRATION LIMITED L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
40 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,3 ml (133 mcg/mi) 1 sir 20 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 
preriempita Il S7 
| s2 
MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
MIRCERA L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
60 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,3 ml (200 mcg/mi) 1 sir Il 57 
preriempita 
I 52 | MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
MIRCERA 20 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml 
ROCHE REGISTRATION LIMITED Il S7 
120 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,3 ml (400 mcg/mi) 1 sir 
preriempita MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
I s2 L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
100 mg/10 ml sol iniett 1 fiala da 10 ml 
MIRCERA Il S7 
ROCHE REGISTRATION LIMITED 
360 mcg/0,3 ml sol iniett -uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,6 ml (600 mcg/ml) 1 sir MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
preriempita L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
s2 100 mg/10 ml sol iniett 5 fiale da 10 ml 
Il S7 
modafinil 
I s6 | MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
MODURETIC 200 mg/10 ml sol iniett 1 fiala da 10 ml 
MSD ITALIA S.R.L. Il S7 
5 mg + 50 mg compresse 20 compresse 
55 | MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
molidustat 200 mg/10 ml sol iniett 5 fiale da 10 ml 
s2| Il S7 
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MORFINA CLORIDRATO MOLTENI nafazolina 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il 56 
100 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml 
57 | NALAPRES 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 20 mg + 12,5 mg compresse14 compresse 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. I S5 
100 mg/5 ml sol iniett 1 fiala 5 ml 
57 | nandrolone(19-nortestosterone) 
I S1 
MORFINA CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. NAOS 
50 mg/5 ml sol iniett 1 fiala 5 ml MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
57 0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale flacone da 15 ml 
MORFINA CLORIDRATO MOLTENI db 
L. MOLTENI & C. DEI E.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. NAOS 
50 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
57 1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml sol da nebulizzare e per uso orale 30 contenitori monodose 
da 0,5 ml 
MORFINA CLORIDRATO MONICO I 3 
MONICO S.P.A. 
10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml NARISTAR 
57 UCB PHARMA S.P.A. 
5 mg + 120 mg compresse a ril prolungato 14 compresse 
MORFINA CLORIDRATO MONICO Il 6 
MONICO S.P.A. 
20 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml NATRILIX 
57 LES LABORATOIRES SERVIER 
2,5 mg compresse rivestite 30 compresse rivestite 
MORFINA CLORIDRATO MONICO I S5 
MONICO S.P.A. 
10 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml NATRILIX 
57 LES LABORATOIRES SERVIER 
Ip 1,5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse 
MORFINA CLORIDRATO MONICO I S5 
MONICO S.P.A. 
20 mg/ml sol iniett 1 fiala 1 ml NATRILIX 
67: LES LABORATOIRES SERVIER 
1,5 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/al 
MORFINA CLORIDRATO MONICO I S5 
MONICO S.P.A. i 
50 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml NEBID 
57. BAYERSPA. 
1000 mg/4 ml sol iniett uso im 1 fiala di vetro da 4 ml 
MORFINA CLORIDRATO MONICO I S1 
MONICO S.P.A. i 
100 mg/10 ml sol iniett 5 fiale 10 ml NEBID 
$7)/ BAYERSPA. 
1000 mg/4 ml sol iniett uso im 1 flaconcino in vetro da 4 ml 
MORFINA CLORIDRATO MONICO I SI 
MONICO S.P.A. 
100 mg/5 ml sol iniett 5 fiale 5 ml NEBILOX 
57 GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
28 compresse 5 mg 
MORFINA CLORIDRATO MONICO uu PI 
MONICO S.P.A. 
200 mg/10 ml sol iniett 5 fiale 10 ml NEBISCON 
57 ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 
5 mg compresse 28 compresse divisibili 
MORFINA CLORIDRATO S.A.L.F. In PI 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO 
10 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml nebivololo 
s7 | PI 
MORFINA CLORIDRATO S.A.L.F. NEBIVOLOLO ABC 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO PHARMACARE S.R.L. 
20 mg/ml sol iniett 5 fiale 1 ml 5 mg compresse 28 compresse divisibili 
s7 |M PI 
MISYO NEBIVOLOLO ACTAVIS 
INN-FARM D.0.0. ACTAVIS GROUP PTC EHF 
10 mg/ml concentrato per soluzione orale 1 flacone in vetro da 100 ml 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
s7 | Il PI 
MISYO NEBIVOLOLO ALTER 
INN-FARM D.0.0. LABORATORI ALTER S.R.L. 
10 mg/ml concentrato per soluzione orale 1 flacone in vetro da 1000 ml 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 
s7 |M PI 
nabilone NEBIVOLOLO ALTER 
58 LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
nadololo I PI 
I PI 
NEBIVOLOLO ALTER 
NADOLOLO SANOFI LABORATORI ALTER S.R.L. 
SANOFI S.P.A. 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 
80 mg compresse 30 compresse Ill P1 
| PI 
nafarelina 
s2 
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NEBIVOLOLO ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 


NEBIVOLOLO ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 


Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe confezione ospedaliera 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
Il PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 
in PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
Il PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 60 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ALTER NEBIVOLOLO ANGELINI 
LABORATORI ALTER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 
5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 7 compresse in flacone pe 
Ill PI 
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NEBIVOLOLO ANGELINI 


AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 


5 mg compresse 10 compresse in flacone pe 


NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 


—. 908) —È 


Ill PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 14 compresse in flacone pe 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 20 compresse in flacone pe 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 28 compresse in flacone pe 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in flacone pe 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 50 compresse in flacone pe 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 56 compresse in flacone pe 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 60 compresse in flacone pe 5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA i AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 84 compresse in flacone pe 5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe 
(I PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 90 compresse in flacone pe 5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe 
EL PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 98 compresse in flacone pe 5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 100 compresse in flacone pe 5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO ANGELINI NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 500 compresse in flacone pe 5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO AUROBINDO NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO AUROBINDO NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 60 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO AUROBINDO NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO AUROBINDO NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO AUROBINDO NEBIVOLOLO AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
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NEBIVOLOLO AUROBINDO NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 

5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe confezione ospedaliera 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Il PI. | P1,S5 
NEBIVOLOLO DOC NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 

5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
Il PI: I P1,S5 
NEBIVOLOLO DOC NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 

5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/aclar/al 
Il PI: I P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 

5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
FILI P1,55 | I, P1, 55 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
PIL P1,S5 | I, P1,55 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
LUI P1,S5 | I P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 
FILI] P1,55 | I P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/aclar/al 
RILII P1,55 | I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 
LUI P1,S5 (I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. È EGS.P.A. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
LUI P1, 55] /h P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
RILII P1,S5 | I, P1,55 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 
PIL P1,S5 | I, P1,55 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
LUI P1,S5 | I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
LUI P1,S5 | I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. EG S.P.A. 

5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
MIL P1,S5 | I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
PIL P1,S5 | I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG 

EG S.P.A. EGS.P.A. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 
LUI P1,55 | I P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

EG S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 

5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/aclar/al 
PIL P1,55 | I, P1,55 
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NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 


NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
5mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 


PIL P1,55 | I P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 5mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/aclar/al 
LUI P1,S5 | I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 5mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
LUI P1,S5 | I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 5mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
RILII P1,55 | I P1, 55 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 5mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/aclar/al 
PIL P1,S5 | I, P1, 55 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/aclar/al 
LUI P1,S5 | I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
PIL P1,5S5 | I P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
MIL P1,55 | I P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 
LUI P1,S5--I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVAITALIA S.R.L. 

5mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
LUI P1, 55/4} P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
LAI P1,S5 | I, P1,55 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
PIL P1,S5 | I, P1,55 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
LAI P1,S5 | I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
LUI P1,S5 | I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
RILII P1,55 | I P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/al 5mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
LAI P1,55 | I P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 
LUI P1,S5 | I, P1,S5 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 

TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 

5mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 5mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
LI P1,S5 | I, P1,55 
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NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/aclar/al 


NEBIVOLOLO EG 
EGS.P.A. 
5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 


PIL P1,S5 | Ill PI 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO EG 
TEVA ITALIA S.R.L. EG S.P.A. 
5mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 
LUI P1,S5 | Ill PI 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO EG 
TEVA ITALIA S.R.L. EG S.P.A. 
5mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 
LUI P1,S5 | Ill PI 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO EG 
TEVA ITALIA S.R.L. EG S.P.A. 
5mg/12,5mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 
FILI P1,S5 | Ill PI 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO GERMED 
TEVA ITALIA S.R.L. GERMED PHARMA S.P.A. 
5mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg compresse 28 compresse divisibili 
FILI P1,S5 | Ill PI 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
TEVA ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
5mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg compresse 7 compresse in blister al/al 
LUI P1,S5 | Ill PI 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
TEVA ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
5mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
RILII P1,S5 | Il PI 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
TEVA ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
5mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
PIL P1,S5 | Ill PI 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
TEVA ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
5mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
LUI P1,S5 {Il PI 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
TEVA ITALIA S.R.L. È MYLAN.S.P.A. 
5mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
LUI P1, 55) (HM PI 
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE TEVA NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
TEVA ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
5mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
PIL P1,S5 | IIl PI 
NEBIVOLOLO EG NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
P Ill PI 
NEBIVOLOLO EG NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
P Ill PI 
NEBIVOLOLO EG NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 
P Ill PI 
NEBIVOLOLO EG NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
P Ill PI 
NEBIVOLOLO EG NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
P Ill PI 
NEBIVOLOLO EG NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
P Ill PI 
NEBIVOLOLO EG NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 500 compresse in flacone hdpe 
P Ill PI 
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NEBIVOLOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 
MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 50 compresse in contenitore hdpe 


— 19090: È 


Il PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 56 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 60 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 100 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 500 compresse in contenitore hdpe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 500 (10x50) compresse in contenitore hdpe confezione ospedaliera 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO PENSA 
MYLAN S.P.A. i PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al 
(I PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
EL PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse 500 (10x50) compresse in blister pvc/al confezione ospedaliera 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse 7 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse 14 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse 20 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse 28 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO MYLAN ITALIA NEBIVOLOLO RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 


5 


6-2018 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


NEBIVOLOLO RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


NEBIVOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 7 compresse in flacone pe 


300 —É 


Ill PI 
NEBIVOLOLO RANBAXY NEBIVOLOLO SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 10 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO RANBAXY NEBIVOLOLO SANDOZ 
RANBAXY ITALIA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 14 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO RK NEBIVOLOLO SANDOZ 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 28 compresse divisibili 5 mg compresse 20 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 28 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 30 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 50 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 56 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 60 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. È SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 84 compresse in flacone pe 
(IM PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 90 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 98 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 100 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg compresse 84 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 500 compresse in flacone pe 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIGEN S.R.L. 
5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIGEN S.R.L. 
5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIGEN S.R.L. 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO SANDOZ NEBIVOLOLO TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIGEN S.R.L. 
5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/al 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
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NEBIVOLOLO TECNIGEN 
TECNIGEN S.R.L. 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 


Ill PI 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 
TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 
TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 
TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 
TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 500 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO TEVA ITALIA 
TECNIGEN S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 50 compresse in blister monodose pvc/pvdc/al confezione ospedaliera 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TECNIGEN S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TECNIGEN NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TECNIGEN S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. i ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
(I PI 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L: 
5 mg compresse 8 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
EL PI 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
NEBIVOLOLO TEVA ITALIA NEBIVOLOLO ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 5 mg compresse 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Ill PI 
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NEFNIKLEFI NEORECORMON 
SIGILLATA LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 5000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi solv sc-iv 
FILI P1,S5 | | s2 
NEFNIKLEFI NEORECORMON 
SIGILLATA LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al 10000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv 
LUI P1,S5 | 1 s2 
NEO BOROCILLINA RAFFREDDORE E FEBBRE NEORECORMON 
ALFASIGMA S.P.A ROCHE REGISTRATION LIMITED 
500 mg/60 mg compresse effervescenti 8 compresse 10000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi solv sc-iv 
| S6 | 1 s2 
NEO BOROCILLINA RAFFREDDORE E FEBBRE NEORECORMON 
ALFASIGMA S.P.A ROCHE REGISTRATION LIMITED 
500 mg/60 mg compresse effervescenti 16 compresse 50000 ui multidose polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv 
I S6 | 1 52 
NEO-LOTAN PLUS NEORECORMON 
NEOPHARMED GENTILI S.R.L. ROCHE REGISTRATION LIMITED 
50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 500 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
S5|1 S2 
NEO-LOTAN PLUS NEORECORMON 
NEOPHARMED GENTILI S.R.L. ROCHE REGISTRATION LIMITED 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 500 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 
S5|1 s2 
NEO-LOTAN PLUS NEORECORMON 
NEOPHARMED GENTILI S.R.L. ROCHE REGISTRATION LIMITED 
100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 2000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
S5 || s2 
NEO-LOTAN PLUS NEORECORMON 
NEOPHARMED GENTILI S.R.L. ROCHE REGISTRATION LIMITED 
50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 2000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 
S5|1 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv 3000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
S2.|1 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION,LIMITED 
500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi solv sc-iv 3000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 
S2//Al s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
500 ui polvere iniett+solv uso parenterale 10 fiale e 10 flaconi solv sc-iv 5000 iu/0,3 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
S2|1 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv 5000 iu/0,3 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 
S2|1 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi solv sc-iv 10000 iu/0,6 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
S2|1 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
1000 ui polvere iniett+solv uso parenterale10 fiale e 10 flaconi solv sc-iv 10000 iu/0,6 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 
SZ II s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv 20000 iu/0,6 ml sol iniett 1 sir preriemp sc-iv 
S2.| | s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 5 fiale e 5 flaconi solv sc-iv 20000 iu/0,6 ml sol iniett 6 sir preriemp sc-iv 
S2 | I s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
2000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 10 fiale e 10 flaconi solv sc-iv 4000 ui sol per iniezione 1 sir preriemp di vetro uso ev/sc 
S2|1 s2 
NEORECORMON NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION LIMITED ROCHE REGISTRATION LIMITED 
5000 ui polvere iniett+solv uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv sc-iv 4000 ui sol per iniezione 6 sir preriemp di vetro uso ev/sc 
S2|1 52 
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NEORECORMON 


ROCHE REGISTRATION LIMITED 
6000 ui sol per iniezione 1 sir preriemp di vetro uso ev/sc 


NIVOLONCOMBO 
MYLAN S.P.A. 
5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 


s2 || I} P1,S5 
NEORECORMON NIVOLONCOMBO 
ROCHE REGISTRATION LIMITED MYLAN S.P.A. 
6000 ui sol per iniezione 6 sir preriemp di vetro uso ev/sc 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
s2 (1 P1,S5 
NEORECORMON NIVOLONCOMBO 
ROCHE REGISTRATION LIMITED MYLAN S.P.A. 
1 sir preriemp da 30.000 ui 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
s2 | P1,S5 
NEORECORMON NIVOLONCOMBO 
ROCHE REGISTRATION LIMITED MYLAN S.P.A. 
4 sir preriemp da 30.000 ui 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
s2 | P1, 55 
nichetamide NIVOLONCOMBO 
I s6 MYLAN S.PA. 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
NICTUR I P1, 55 
GP-PHARM S.A. 
360 microgrammi/ml soluzione orale 1 flacone da 15 ml in Idpe con siringa graduata NIVOLONCOMBO 
S5 MYLAN S.P.A. 
5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
NIROLEX RAFFREDDORE E INFLUENZA I P1, 55 
BOOTS PHARMACEUTICALS S.R.L. 
500 mg/60 mg compresse effervescenti 8 compresse NIVOLONCOMBO 
I s6 MYLAN S.PA. 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
NIROLEX RAFFREDDORE E INFLUENZA I P1,55 
BOOTS PHARMACEUTICALS S.R.L. 
500 mg/60 mg compresse effervescenti 16 compresse NIVOLONCOMBO 
I s6 MYLAN S.PA. 
DAI P1,55 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
NIVOLONCOMBO Li Pipe 
MYLAN S.PA. NIVOLONCOMBO 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al MYLAN S.P.A. 
III P1,S5 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
I P1,S5 
NIVOLONCOMBO 
MYLAN S.PA. NIVOLONCOMBO 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al MYLAN.S.P.A. 
LAI P1,55 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al 
NIVOLONCOMBO di PISA 
MYLAN S.PA. NIVOLONCOMBO 
5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al MYLAN S.P.A. 
LUI P1,S5 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/al 
I, P1,55 
NIVOLONCOMBO 
MYLAN S.PA. NIVOLONCOMBO 
5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al MYLAN S.P.A. 
LUI P1,55 5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 
NIVOLONCOMBO L Lo: 
MYLAN S.P.A. NIVOLONCOMBO 
5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al MYLAN S.P.A. 
III P1,55 5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
I P1,S5 
NIVOLONCOMBO 
MYLAN S.PA. NOBISTAR 
5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
III P1,55 5 mg compresse 7 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
NIVOLONCOMBO 
MYLAN S.PA. NOBISTAR 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
III P1,55 5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc 
NIVOLONCOMBO b è 
MYLAN S.PA. NOBISTAR 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
III P1,55 5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc 
Ill PI 
NIVOLONCOMBO 
MYLAN S.PA. NOBISTAR 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/aclar/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
III P1,55 5 mg compresse 30 compresse in blister al/pvc 
NIVOLONCOMBO DI PI 
MYLAN S.PA. NOBISTAR 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
III P1,55 5 mg compresse 50 compresse in blister al/pvc 
Il PI 
NIVOLONCOMBO 
MYLAN S.P.A. 
5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
NI P1,55 


MONICO S.P.A. 
2 mg/1 ml sol per infusione 5 fiala da 1 ml 
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NOBISTAR NOLITERAX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in contenitore pp 
p. I S5 
NOBISTAR NOLITERAX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg compresse 100 compresse in blister al/pvc 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in contenitore pp 
P I S5 
NOBISTAR NOLITERAX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg compresse 500 compresse in blister al/pvc 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in contenitore pp 
P Ù S5 
NOBISTAR NOLITERAX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg compresse 90 compresse in blister al/pvc 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 28x2 compresse in contenitore pp 
P I S5 
NOBIZIDE NOLITERAX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 30x2 compresse in contenitore pp 
LAI P1,S5 | I s5 
NOBIZIDE NOLITERAX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 50x2 compresse in contenitore pp 
LUI P1,S5 | 1 S5 
NOBIZIDE NOLITERAX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/al 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 30x3 compresse in contenitore pp 
NT P1,S5 | 1 S5 
NOBIZIDE NOLITERAX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/al 10mg/2,5mg compresse rivestite con film 50x10 compresse in contenitore pp 
NI P1,S5 | 1 S5 
NOBIZIDE NOLVADEX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al 10 mg compresse rivestite con film30 compresse 
NI P1,S5./1 s4 
NOBIZIDE NOLVADEX 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al 20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
NI P1,55/; 1 s4 
NOBIZIDE NOMAFEN 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pp/coc/pp/al 10 mg compresse rivestite 30 compresse 
NI P1,S5 | 1 s4 
NOBIZIDE NOMAFEN 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pp/coc/pp/al 20 mg compresse rivestite 20 compresse 
NI P1,S5 | 1 sa 
NOBIZIDE noradrenalina 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. Il 56 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pp/coc/pp/al 
NI P1 55 | NORADRENALINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
NOBIZIDE 0,25 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. Il 56 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pp/coc/pp/al 
n P1, 55 | NORADRENALINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
NOBIZIDE 0,25 mg/ml soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 50 ml 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. Il 56 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pp/coc/pp/al 
n P1 55 | NORADRENALINA AGUETTANT 
LABORATOIRE AGUETTANT 
NOBIZIDE 0,25 mg/ml soluzione per infusione 25 flaconcini in vetro da 50 ml 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. Il 56 
5 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pp/coc/pp/al 
n P1, 55 | NORADRENALINA TARTRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
NOLITERAX 2 mg/ml concentrato per sol per infusione ev 5 fiale 
LES LABORATOIRES SERVIER Il S6 
10mg/2,5mg compresse rivestite con film 14x1 compresse in contenitore pp 
55 | NORADRENALINA TARTRATO GALENICA SENESE 
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L. 
NOLITERAX 2 mg/ml concentrato per sol per infusione ev 10 fiale 
LES LABORATOIRES SERVIER Il 56 
10mg/2,5mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in contenitore pp 
55 | NORADRENALINA TARTRATO MONICO 


S6 
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NORADRENALINA TARTRATO S.A.L.F. norfenfluramina 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO Il 56 
2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 fiale 1 ml 


| s6 | NORMOPRESS 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. 


NORAQUIN 100 mg + 2,5 mg compresse30 compresse divisibili 
BENEDETTI & CO. S.P.A. III P1,S5 
20 mg+ 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
s5 | NOVIMP 
ACINO AG 
NORAZIDE 3,6 mg impianto 1 sir pre-riempita con applicatore 
ITALIAN DEVICES SRL I s2 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 
s5 | NOVIMP 
ACINO AG 
NORAZIDE 3,6 mg impianto 3 sir pre-riempite con applicatore 
ITALIAN DEVICES SRL I s2 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 
s5 | NOVIMP 
ACINO AG 
norboletone 3,6 mg impianto 6 sir pre-riempite con applicatore 
ST |.l s2 
norclostebol NOVOMIX 
S1 NOVO NORDISK A/S 
flexpen 100 u/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
NORDITROPIN I sa 
NOVO NORDISK A/S 
simplex sol iniett 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice NOVOMIX 
S2 NOVO NORDISK A/S 
50/50 100 u/ml - penfill sosp iniett - uso sottocutaneo 3,0 ml 1 cartuccia vetro 
NORDITROPIN I sa 
NOVO NORDISK A/S 
simplex sol iniett 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice NOVOMIX 
S2 NOVO NORDISK A/S 
50/50 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) 5 cartucce 
NORDITROPIN I sa 
NOVO NORDISK A/S 
simplex sol iniett 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice NOVOMIX 
S2 NOVO NORDISK A/S 
50/50 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) 10 cartucce 
NORDITROPIN DI sa 
NOVO NORDISK A/S 
nordiflex 5 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita multidose di vetro da 1.5 ml I NOVOMIX 
S2 NOVO NORDISK A/S 
50/50 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 
NORDITROPIN } preriemp 1-penna preriempita 
NOVO NORDISK A/S I s4 


nordiflex 10 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita multidose di vetro da 1.5 ml i 


52 | NOVOMIX 


NOVO NORDISK A/S 
NORDITROPIN 50/50 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 
NOVO NORDISK A/S preriemp 5 penne preriemp 
nordiflex 15 mg/1.5 ml sol iniett 1 penna preriempita multidose di vetro da 1.5 ml I S4 
s2 
NOVOMIX 
NORDITROPIN NOVO NORDISK A/S 
NOVO NORDISK A/S 50/50 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 
5mg/1,5ml sol iniett 5 penne preriempite preriemp 10 penne preriemp 
2 ll s4 
NORDITROPIN NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
5mg/1,5ml sol iniett 10 penne preriempite 70/30 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) 1 cartuccia 
S2 |1 S4 
NORDITROPIN NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
10mg/1,5ml sol iniett 5 penne preriempite 70/30 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) 5 cartucce 
S2 |1 S4 
NORDITROPIN NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
10mg/1,5ml sol iniett 10 penne preriempite 70/30 100 u/ml penfill sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) 10 cartuccia 
s2|1 s4 
NORDITROPIN NOVOMIX 
NOVO NORDISK A/S NOVO NORDISK A/S 
15mg/1,5ml sol iniett 5 penne preriempite 70/30 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 
S2 preriemp 1 penna preriempita 
I s4 
NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S NOVOMIX 
15mg/1,5ml sol iniett 10 penne preriempite NOVO NORDISK A/S 
S2 70/30 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 
preriemp 5 penne preriemp 
noretandrolone I S4 
S1 
NOVOMIX 
norfenefrina NOVO NORDISK A/S 
I S6 70/30 100 u/ml flexpen sosp inettabile - uso sottocutaneo 3,0 ml cartuccia (vetro) in penna 


preriemp 10 penne preriemp 


pumpcart - 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) 
1,6 ml - 25 (5x5) cartucce 


s4 


NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED 
200 mg + 30 mg compresse rivestite 12 compresse rivestite 


| S6 


NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED 
200 mg + 30 mg compresse rivestite 24 compresse rivestite 


I S6 


NUROFEN STOPCOLD INFLUENZA E RAFFREDDORE 
FARMA 1000 S.R.L. 
200 mg + 30 mg compresse rivestite 12 compresse rivestite 


I S6 


NUTROPINAQ 
IPSEN PHARMA 
1 flaconcino da 2 ml 


s2 


NUTROPINAQ 
IPSEN PHARMA 
6 flaconcini da 2 ml 


s2 


NUTROPINAQ 
IPSEN PHARMA 
10 mg/2 ml 1 cartuccia da 2 ml 


s2 


NUTROPINAQ 
IPSEN PHARMA 
10 mg/2 ml 3 cartucce da 2 ml 


s2 


NUTROPINAQ 
IPSEN PHARMA 
10 mg/2 ml 6 cartucce da 2 ml 


s2 


octopamina 
I s6 
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NOVORAPID OLMEGAN 
NOVO NORDISK A/S DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
100 u/ml sol iniett 1 fiala 10 ml uso sottocutaneo 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S4 | 1 S5 
NOVORAPID OLMEGAN 
NOVO NORDISK A/S DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
penfill 100 u/ml sol iniett 5 cartucce 1,5 ml uso sottocutaneo 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S4 | 1 S5 
NOVORAPID OLMEGAN 
NOVO NORDISK A/S DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
penfill 100 u/ml sol iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S4 | 1 S5 
NOVORAPID OLMEGAN 
NOVO NORDISK A/S DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
novolet 100 u/ml sol iniett 5 sir preriemp 1,5 ml uso sottocutaneo 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S4 | 1 S5 
NOVORAPID OLMEGAN 
NOVO NORDISK A/S DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
novolet 100 u/ml sol iniett 5 sir preriemp 3 ml uso sottocutaneo 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S4 | 1 s5 
NOVORAPID OLMEGAN 
NOVO NORDISK A/S DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
flexpen 100 u/ml sol iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
s4|1 S5 
NOVORAPID OLMEGAN 
NOVO NORDISK A/S DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
innolet 100 u/ml sol iniett - uso sottocutaneo ed ev cartuccia (vetro) in penna preriemp 3.0 ml 5 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
penne preriemp I S5 
| s4 
OLMEGAN 
NOVORAPID DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
NOVO NORDISK A/S 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
pumpcart- 100 u/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo o endovenoso- cartuccia (vetro)- 1.6 I 55 
ml- 5 cartucce 
I s4 | OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
NOVORAPID 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
NOVO NORDISK A/S I S5 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 


I S5 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Ù S5 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 


I S5 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 


I S5 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 


I S5 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Ù s5 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Ù S5 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 


I S5 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
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OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 


OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 || S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | l S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5. || S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5.| | s5 
OLMEGAN | OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. \ DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Sali S5 
OLMEGAN OLMEGAN 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
55 S5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 
S5| 1 S5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5|1I S5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe 
S5|1I S5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 
S5 || s5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 || s5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
OLMEGAN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5: | l s5 
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OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 


— 308 


S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe 
S5 || S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 
S511 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. È AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
$5|/A S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 
S5|1I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
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OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
DOC GENERICI SRL 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 


S5 || S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 |1I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 1000 compresse in flacone hdpe 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5|1I s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5 | S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5. | S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5.| | s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. l DOC GENERICI SRL 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 
Sali S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOCGENERICI SRL 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc-al 
55 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5| | s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. DOC GENERICI SRL 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.| Il S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al monodose 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 |1I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 156 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I s5 
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OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 


S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 168 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | | S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S51 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. È EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55) S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 168 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.| I s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 156 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 156 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 168 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
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OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 


S5 || S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 
S5 | S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 168 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5|1I s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 156 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5 || S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| | S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. \ SANDOZ S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
Sai S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5| 1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5 {I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 || S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5: | l S5 
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OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 


— 312 —É 


S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5 | I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5.| | S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S51 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. È SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
53|/H S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 
S5 || s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
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OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 


— 313 


S5 || S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
SANDOZ S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TECNIGEN S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TECNIGEN S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TECNIGEN S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TECNIGEN S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.|l S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.| | S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. \ ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Sala S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L: 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5| 1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 |l s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5. | l s5 
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ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 


OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc-al 


S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5 | I S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5.| | S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S511 S5 
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. È LABORATORI ALTER S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc-al 
59|/Al S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5.| | s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5 | I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5 || s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. LABORATORI ALTER S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 s5 
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OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
LABORATORI ALTER S.R.L. 
20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 


OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc-al 


S5 || S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
LABORATORI ALTER S.R.L. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
LABORATORI ALTER S.R.L. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
LABORATORI ALTER S.R.L. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5 |1I s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
LABORATORI ALTER S.R.L. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
LABORATORI ALTER S.R.L. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5 | S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
LABORATORI ALTER S.R.L. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5 || S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
LABORATORI ALTER S.R.L. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5.| | S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
LABORATORI ALTER S.R.L. \ DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
Sali S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 
SS I s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/12,mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc-al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. HCS BVBA 
20 mg/12,mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. HCS BVBA 
20 mg/12,mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.| I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
20 mg/12,mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc-al I S5 
s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. I 55 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc-al 
55 | OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO I S5 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc-al OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
S5 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAIICHI SANKIO OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc-al I S5 
s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
I S5 
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OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 


40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 


OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 


20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 


S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.| I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5:| I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
S5 20mg/25mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister opa/al/pvc/al 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 1 = 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
S5 MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS I S5 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55. OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al I 55 
S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
S5 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister opa/al/pvc/al 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS > 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
S5 MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS I S5 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al I S5 
s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
S5 40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS > 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
S5 MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS I S5 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 | OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS 40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister opa/al/pvc/al I S5 
s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
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OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister opa/al/pvc/al 


OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 


— 317 


S5 || S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED MYLAN S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED MYLAN S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MACLEODS PHARMA UK LIMITED MYLAN S.P.A. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al con calendario 
S5|1I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.|l S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.| | S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. \ MYLAN S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al con calendario 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Sali S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN.S.P.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al con calendario 
S5| I s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 40 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5 || s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al con calendario 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5 || S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in blister al/al 
S5|1I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5. || s5 
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OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister al/al 


OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister al/al 


MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5 | I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister al/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5 | | S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S51 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. È TEVAITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in blister al/al 
SS; I S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 56compresse in blister al/al 
S5.| I s5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 90x1 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
20mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA olodaterolo 
TEVA ITALIA S.R.L. I 53 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
s5 | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
TEVA ITALIA S.R.L. I S5 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
55 | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
TEVA ITALIA S.R.L. I S5 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in blister al/al 
s5 | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
TEVA ITALIA S.R.L. I S5 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
55 | OLPREZIDE 
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Serie generale - n. 128 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 


OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 || S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5.|l s5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5. | S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5.| | S5 
OLPREZIDE | OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. \ MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Sata S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINLINTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
55 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5| 1 s5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 || s5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5. || S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
OLPREZIDE OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1I s5 
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OLPREZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
15 mg/1,5 ml - sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro)per surepal 15 - 1.5 


S5 ml - 5 cartucce 
OLPREZIDE nu 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. OMNITROPE 
40mg/25mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al SANDOZ GMBH 
S5 15 mg/1,5 ml - sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 15 1.5 
ml - 10 cartucce 
OLPREZIDE I s2 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al OMNITROPE 
S5 SANDOZ GMBH 
5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml -1 
OLPREZIDE cartuccia 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I s2 
40mg/25mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
s5 | OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
OLPREZIDE 5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml -5 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. cartucce 
40mg/25mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pvc/al I sS2 
s5 
OMNITROPE 
OLPREZIDE SANDOZ GMBH 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 5 1,5 ml -10 
40mg/25mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al cartucce 
S5|1 S2 
OMERIA OMNITROPE 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. SANDOZ GMBH 
6,25 mg compresse 28 compresse divisibili 10 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5 ml -1 
Il PI cartuccia 
OMERIA 2 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. OMNITROPE 
25 mg compresse 30 compresse divisibili SANDOZ GMBH 
Il P1 10 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5 ml -5 
cartucce 
OMNITROPE I 9 
SANDOZ GMBH 
1,3 mg/ml polvere e solv per sol per iniezione uso sottocutaneo polvere 1 fiala da 1,5 mg++1 fiala | OMNITROPE 
da 1,13 ml SANDOZ GMBH 


| s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5 mg/ml polvere e solv per sol per iniezione uso sottocutaneo polvere 1 fiala da 5,8 mg +1 
cartuccia da 1,14 ml 


| s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5 mg/ml polvere e solv per sol per iniezione uso sottocutaneo polvere 5 fiale da 1,5 mg +5 
cartucce da 1,14 ml 


s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5mg/1,5ml sol iniett in cartuccia (vetro) - uso sottocutaneo 1 cartuccia - 1,5 ml 


s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5mg/1,5ml sol iniett in cartuccia (vetro) - uso sottocutaneo 5 cartucce - 1,5 ml 


s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
5mg/1,5ml sol iniett in cartuccia (vetri) - uso sottocutaneo 10 cartucce - 1,5 ml - 


s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
10mg/1,5ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - cartuccia (vetro) 1,5 ml 1 cartuccia 


s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
10mg/1,5ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - cartuccia (vetro) 1,5 ml 5 cartucce 


s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
10mg/1,5ml sol iniett in una cartuccia - sottocutanea - cartuccia (vetro) 1,5 ml 10 cartucce 


s2 


OMNITROPE 
SANDOZ GMBH 
15 mg/1,5 ml - sol iniett in una cartuccia - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 15 - 1.5 
ml 1 cartuccia 


| s2 


— 320 


10 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per surepal 10 1,5 ml - 
10 cartucce 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 10 capsule+ 
1 inalatore 


I s3 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 capsule+1 
inalatore 


I $3 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 2x (30 
capsule+1 inalatore) 


I S3 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 3 x (30 
capsule+1 inalatore) 


I S3 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 x (10 
capsule+1 inalatore) 


I S3 


ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 10 capsule + 


1 inalatore 
I S3 
ONBREZ BREEZHALER 

NOVARTIS EUROPHARM LTD 

300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30 capsule + 

1 inalatore 
Ù S3 
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ONBREZ BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 2 x (30 


ORGALUTRAN 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
0,25 mg/0,5 ml sol iniett 5 sir preriemp in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo 


capsule + 1 inalatore) I S4 
| S3 = 
ormone luteinizzante (LH) 
ONBREZ BREEZHALER I 92 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 3 x ( 30 ornipressina 
capsule + 1 inalatore) I S5 
I S3 ra 
ortetamina 
ONBREZ BREEZHALER Il S6 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (pa/alu/pvc) 30x(10 ospemifene 
capsule + 1 inalatore) I S4 
> ossabolone 
OPTRUMA I S1 
ELI LILLY NEDERLAND BV 
60 mg compresse laccate blister 14 compresse ossandrolone 
S4 || SÌ 
OPTRUMA ossicodone 
ELI LILLY NEDERLAND BV Il 57 
60 mg compresse laccate blister 28 compresse 
s4 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EGS.P.A. 
OPTRUMA 10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
ELI LILLY NEDERLAND BV Il 57 
60 mg compresse laccate blister 84 compresse 
s4 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
OPTRUMA 10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
ELI LILLY NEDERLAND BV Il 57 
60 mg compresse laccate flacone 100 compresse 
s4 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
ORAMORPH 10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il S7 
2mg/ml sciroppo flacone 100 ml 
«| OSSICODONE E NALOXONE EG 
EGS.P.A. 
ORAMORPH | 10 mg/ 5 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il 57 
20mg/ml sol orale flacone 120 ml 
57.) OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
ORAMORPH { 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il S7 
10 mg/5 ml sol orale 20 contenitori monodose 5 ml 
S7 OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
ORAMORPH 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il 57 
30 mg/5 ml sol orale 20 contenitori monodose da 5 ml 
57 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
ORAMORPH 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il S7 
100 mg/5 ml sol orale 20 contenitori monodose da 5 ml 
57 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
ORAMORPH 20 mg/ 10 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il 57 
2 mg/ml sciroppo flacone 250 ml 
57 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
ORAMORPH 30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il S7 
2 mg/ml sciroppo flacone 500 ml 
57 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EGS.P.A. 
ORAMORPH 30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il 57 
20 mg/ml sol orale flacone 30 ml 
57 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EGS.P.A. 
ORAMORPH 30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il 57 
20 mg/ml sol orale flacone 100 ml + pipetta 
57 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
ORAMORPH 30 mg/ 15 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. Il S7 
20 mg/ml sol orale flacone contagocce 20 ml 
57 | OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
ORGALUTRAN 40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED Il 57 


0,25 mg/0,5 ml sol iniett 1 sir preriemp in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo 


S4 
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OSSICODONE E NALOXONE EG 
EG S.P.A. 
40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


S7| Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE EG OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S7| Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE EG OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg/ 20 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in flacone hdpe 
S7| Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE EG OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 
S7| Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE EG OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 10 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
57 confezione ospedaliera 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE EG 
EGS.PA. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
57 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE EG 
EGS.PA. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
5 mg/2.5mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
ST 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 14 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister pa-al-pvc/al-pet SANDOZ S.P.A. 
57 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. | OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister pa-al-pvc/al-pet SANDOZ S.P.A. 
S7. 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. { OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister pa-al-pvc/al-pet SANDOZ S.P.A. 
S7): 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 30 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE ETHYPHARM 
ETHYPHARM S.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister pa-al-pvc/al-pet SANDOZ S.P.A. 
57 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 10 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
confezione ospedaliera 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S7| Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S7| Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 14 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in flacone hdpe 
S7| Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 
S7 | Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 10 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
57 confezione ospedaliera 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
57 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
57 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 14 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
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OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 


OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 


S7| Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 10 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
57 confezione ospedaliera 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 30 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
57 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
57 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 14 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
57 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
57 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in flacone hdpe SANDOZ S.P.A. 
57 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 30 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe SANDOZ S.P.A. 
67: 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. | OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 10 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc SANDOZ S.P.A. 
confezione ospedaliera Ì 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S7|Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ | OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 100 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc ì 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 
S7| Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 14 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in flacone hdpe 
S7|Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 20 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 
S7|Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 28 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 
S7|Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE ETHYPHARM 
SANDOZ S.P.A. ETHYPHARM S.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 30 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 10 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 
S7|Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE ETHYPHARM 
SANDOZ S.P.A. ETHYPHARM S.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 50 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 20 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 
S7|Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE ETHYPHARM 
SANDOZ S.P.A. ETHYPHARM S.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 56 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 40 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 
S7|Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE ETHYPHARM 
SANDOZ S.P.A. ETHYPHARM S.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 60 x 1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc 5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pa-al-pvc-al-pet monodose 
S7|Il S7 
OSSICODONE E NALOXONE SANDOZ OSSICODONE MOLTENI 
SANDOZ S.P.A. L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in flacone hdpe 10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1 fiala da 20 ml 
S7|Il S7 
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OSSICODONE MOLTENI OXICODONE ACCORD 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 4 fiale da 20 ml 5 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7| Il S7 
OSSICODONE MOLTENI OXICODONE ACCORD 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 1 ml 5 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7| Il S7 
OSSICODONE MOLTENI OXICODONE ACCORD 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 2 ml 5 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7| Il S7 
OSSICODONE MOLTENI OXICODONE ACCORD 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA'DI ESERCIZIO S.P.A. ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 fiale da 1 ml 5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
S7| Il S7 
ossimesterone OXICODONE ACCORD 
S1 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
ossimetolone Il S7 
S1 
OXICODONE ACCORD 
ossimorfone ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
I 57 5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
= = Il S7 
ostarina (vedi “SARMs”) 
S1 | OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
OVALEAP 5 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
TEVA PHARMA BV. Il S7 
300ui/0,5ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro tipo i) ovaleap pen-1 
cartuccia e 10 aghi per iniezione OXICODONE ACCORD 
| S2 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
OVALEAP Il S7 
TEVA PHARMA B.V. 
450ui/0,75 ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro tipo i) overleap pen- 1 OXICODONE ACCORD 
cartuccia e 10 aghi per iniezione ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
I S2 10 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il S7 
OVALEAP 
TEVA PHARMA B.V. OXICODONE ACCORD 
900ui/1,5 ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro tipo i). overleap pen-.1 ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
cartuccia e 20 aghi per iniezione 10 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S2//HI S7 
OVITRELLE OXICODONE ACCORD 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
250 mcg soluzione iniettabile in penna preriempita - 1 penna preriempita 10 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S2 | Il S7 
OVITRELLE OXICODONE ACCORD 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
250 mcg/0.5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita - 1 siringa preriempita 10 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S2 | Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7| Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7 | Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7 | Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7| II S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7 | Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 10 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
S7| Il S7 
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OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 


OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


Il S7| Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 40 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il S7|Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 40 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il S7|Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
10 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 40 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
bambino Il 57 
S7 
OXICODONE ACCORD 
OXICODONE ACCORD ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
20 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE ACCORD 
OXICODONE ACCORD ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
20 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE ACCORD 
OXICODONE ACCORD ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
20 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il S7 
97. 
OXICODONE ACCORD 
OXICODONE ACCORD ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
20 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE ACCORD 
OXICODONE ACCORD \ ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
20 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al II 57 
S7 
OXICODONE ACCORD 
OXICODONE ACCORD ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
20 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al if 57 
S7 
OXICODONE ACCORD 
OXICODONE ACCORD ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
20 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE ACCORD 
OXICODONE ACCORD ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
20 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE ACCORD 
OXICODONE ACCORD ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
20 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE ACCORD 
OXICODONE ACCORD ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 
20 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino bambino 
S7|Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 80 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7|Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 80 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7| Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 80 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7|Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
20 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 80 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
bambino Il 57 
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OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7| Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7| Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE E NALOXONE HCS 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED HCS BVBA 
80 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 
S7| Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE E NALOXONE HCS 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED HCS BVBA 
80 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 
S7| Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE E NALOXONE HCS 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED HCS BVBA 
80 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/pvdc/carta/al 
S7| Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE E NALOXONE HCS 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED HCS BVBA 
80 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/pvdc/carta/al 
S7| Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE E NALOXONE HCS 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED HCS BVBA 
80 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/pvdc/carta/al 
S7| Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE E NALOXONE HCS 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED HCS BVBA 
80 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/pvdc/carta/al 
S7| Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE E NALOXONE HCS 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED HCS BVBA 
80 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 20 mg/10ml compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 
S7.(-Il S7 
OXICODONE ACCORD OXICODONE E NALOXONE HCS 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED HES BVBA 
80 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 40 mg/20ml compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 
bambino Il S7 
S7 
OXICODONE E NALOXONE HCS 
OXICODONE ACCORD HCS BVBA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 10 mg/5ml compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 
10 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE E NALOXONE HCS 
OXICODONE ACCORD HCS BVBA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 10 mg/5ml compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/pvdc/carta/al 
10 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE E NALOXONE HCS 
OXICODONE ACCORD HCS BVBA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 10 mg/5ml compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/pvdc/carta/al 
20 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE E NALOXONE HCS 
OXICODONE ACCORD HCS BVBA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 10 mg/5ml compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister perforato pvc/pvdc/pet/al 
20 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE SANDOZ 
OXICODONE ACCORD SANDOZ S.P.A. 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
40 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE SANDOZ 
OXICODONE ACCORD SANDOZ S.P.A. 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
40 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE SANDOZ 
OXICODONE ACCORD SANDOZ S.P.A. 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse a rilascio prolungato 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 57 
S7 
OXICODONE SANDOZ 
OXICODONE ACCORD SANDOZ S.P.A. 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 40 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il S7 
S7 
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OXICODONE SANDOZ OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 60 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
S7|Il S7 
OXICODONE SANDOZ OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 60 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 
57 bambino 
Il S7 
OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OXICODONE SANDOZ 
40 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al SANDOZ S.P.A. 
57 80 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il S7 
OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OXICODONE SANDOZ 
40 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al SANDOZ S.P.A. 
S7 80 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il S7 
OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OXICODONE SANDOZ 
40 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al SANDOZ S.P.A. 
57 80 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il S7 
OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OXICODONE SANDOZ 
40 mg compresse a ril prolungato 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al SANDOZ S.P.A. 
57 80 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il S7 
OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OXICODONE SANDOZ 
40 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino SANDOZ S.P.A. 
57 80 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Il S7 
OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. OXICODONE SANDOZ 
40 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di SANDOZ S.P.A. 
bambino 80 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7|Il S7 
OXICODONE SANDOZ | OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Ì 80 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7| Il S7 
OXICODONE SANDOZ | OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 80 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7| Il S7 
OXICODONE SANDOZ OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7|Il S7 
OXICODONE SANDOZ OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80 mg compresse a ril prolungato 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S7|Il S7 
OXICODONE SANDOZ OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 40 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di bambino 
S7|Il S7 
OXICODONE SANDOZ OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 80 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in flacone hdpe con chiusura a prova di 
57 bambino 
Il S7 
OXICODONE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. oxilofrina (metilsinefrina) 
60 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al Il 56 
S7 - î 
oximetazolina 
OXICODONE SANDOZ Il 6 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al OXIS 
57 ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 4,5 60 dosi 4,5 mcg/dose 
OXICODONE SANDOZ I 3 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al OXIS 
57 ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 9 60 dosi 9 mcg/dose 
OXICODONE SANDOZ I 3 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse a ril prolungato 112 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al OXIS 
57 ASTRAZENECA S.P.A. 


turbohaler 4,5 3 inalatori 60 dosi/inalatore 
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OXIS OXYCONTIN 
ASTRAZENECA S.P.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
turbohaler 9 3 inalatori 60 dosi/inalatore 112 compresse a ril prolungato 40 mg in flacone 
S3 | Il S7 
oxprenololo OXYCONTIN 
I P1 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
28 compresse a ril prolungato 80 mg in blister 
OXYCONTIN Il S7 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
28 compresse a ril prolungato 10 mg in blister OXYCONTIN 
57 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
56 compresse a ril prolungato 80 mg in blister 
OXYCONTIN Il S7 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
56 compresse a ril prolungato 10 mg in blister OXYCONTIN 
S7 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
112 compresse a ril prolungato 80 mg in blister 
OXYCONTIN Il 97 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
112 compresse a ril prolungato 10 mg in blister OXYCONTIN 
57 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
28 compresse a ril prolungato 80 mg in flacone 
OXYCONTIN Il 97 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
28 compresse a ril prolungato 10 mg in flacone OXYCONTIN 
S7 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
56 compresse a ril prolungato 80 mg in flacone 
OXYCONTIN Il S7 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
56 compresse a ril prolungato 10 mg in flacone OXYCONTIN 
57 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
112 compresse a ril prolungato 80 mg in flacone 
OXYCONTIN Il 97 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
112 compresse a ril prolungato 10 mg in flacone OXYCONTIN 
57 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/al 
OXYCONTIN Il 97 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
28 compresse a ril prolungato 20 mg in blister OXYCONTIN 
S7 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/al 
OXYCONTIN I 97 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
56 compresse a ril prolungato 20 mg in blister OXYCONTIN 
S7 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
OXYCONTIN Il S7 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
112 compresse a ril prolungato 20 mg in blister OXYCONTIN 
57 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/al 
OXYCONTIN Il 97 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
28 compresse a ril prolungato 20 mg in flacone OXYCONTIN 
57 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg compresse a ril prolungato 112 compresse in blister pvc/al 
OXYCONTIN Il 97 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
56 compresse a ril prolungato 20 mg in flacone p-metilamfetamina 
S7| Il S6 
OXYCONTIN parametasone 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. Il s9 
112 compresse a ril prolungato 20 mg in flacone 
57 | parametilamfetamina 
Il S6 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. PARMODALIN 
28 compresse a ril prolungato 40 mg in blister LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
57 10mg+1mg compresse rivestite 25 compresse 
Il S6 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. PECFENT 
56 compresse a ril prolungato 40 mg in blister ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED 
57 100mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 ml1 flacone 
Il S7 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. PECFENT 
112 compresse a ril prolungato 40 mg in blister ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED 
S7 100mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 ml4 flaconi 
Il S7 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. PECFENT 
28 compresse a ril prolungato 40 mg in flacone ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED 
S7 400mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 ml1 flacone 
Il S7 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. PECFENT 
56 compresse a ril prolungato 40 mg in flacone ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED 
57 400mcg/erogazione-spray nasale,sol-uso nasale-flacone(vetro)-1,55 ml4 flaconi 


S7 


5 


6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


peginesatide (vedi “peptidi EPO-mimetici”) 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 


S2 KRKA D.D. NOVO MESTO 
2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
pemolina I S5 
Ù s6 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
penbutololo KRKA D.D. NOVO MESTO 
Il P1 2 mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
3 I S5 
pentazocina 
I 57 | PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
pentetrazolo 2 mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
I S6 | 1 S5 
peptidi EPO-mimetici (EMP) PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
S2 KRKA D.D. NOVO MESTO 
2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
PERGOVERIS I ss 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 
150 ul r-hfsh(11mcr)/75 ui-r-hIh (3mcr) polvere e solv per soluz. iniett.-uso sottocutaneo 1ml PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
Iflaconcino(vetro)+ 1 flaconcino KRKA D.D. NOVO MESTO 
I S2 2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
PERGOVERIS 2 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
150 ui r-hfsh (11mcr)/75 ui r-hlh(3mcr) polvere esolv per soluz. iniett-uso sottocutaneo1ml 3 KRKA D.D. NOVO MESTO 
flaconcino(vetro)+3 flaconcino 2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
| S2 |1 S5 
PERGOVERIS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED KRKA D.D. NOVO MESTO 
150 ui r-hfsh (11mcr)/75 ui r-hlh(3mcr) polvere esolv per soluz. iniett-uso sottocutaneo 1ml 10 4 mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
flaconcino(vetro)+10 flaconcino I 55 
s2 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
PERGOVERIS KRKA D.D. NOVO MESTO 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 4 mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 
(300 ui + 150 ui)/0,48 ml soluzione iniettabile in penna preriempita - 1 penna + 5 aghi I S5 
s2 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
PERGOVERIS | KRKA D.D. NOVO MESTO 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 4 mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
(450 ui + 225 ui)/0,72 ml soluzione iniettabile in penna preriempita - 1 penna + 7 aghi LA S5 
s2 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
PERGOVERIS KRKA D.D. NOVO MESTO 
MERCK SERONO EUROPE LIMITED 4 mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
(900 ui + 450 ui)/1,44 ml soluzione iniettabile in penna preriempita - 1 penna + 14 aghi IL S5 
s2 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG KRKA D.D. NOVO MESTO 
EG S.P.A. 4 mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
2 mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al I S5 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG KRKA D.D. NOVO MESTO 
EGS.P.A. 4 mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al I S5 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG KRKA D.D. NOVO MESTO 
EGS.P.A. 4 mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
4 mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al I S5 
s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG KRKA D.D. NOVO MESTO 
EGS.PA. 4 mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
4 mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pvdc/al I S5 
s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE EG KRKA D.D. NOVO MESTO 
EGS.P.A. 4 mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
4 mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al I S5 
s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA KRKA D.D. NOVO MESTO 
KRKA D.D. NOVO MESTO 8 mg/2,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
2 mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al I S5 
S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA KRKA D.D. NOVO MESTO 
KRKA D.D. NOVO MESTO 8 mg/2,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 
2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al I S5 
s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA KRKA D.D. NOVO MESTO 
KRKA D.D. NOVO MESTO 8 mg/2,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
2 mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al I S5 
S5 
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PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
8 mg/2,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 


S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone hdpe 
S5|1I S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
KRKA D.D. NOVO MESTO MYLAN S.P.A. 
8 mg/2,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/Idpe-hdpe/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/Idpe-hdpe/al 
S5 | I S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/Idpe-hdpe/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/Idpe-hdpe/al 
S5.| | S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/Iidpe-hdpe/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 
S511 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. È MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pa/al/Iidpe-hdpe/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pa/al/Idpe-hdpe/al 
53|/Al S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/Idpe-hdpe/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 
S5.| 1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/idpe-hdpe/al 5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/ldpe-hdpe/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe 2mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe 2mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 | I S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 2mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1I s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone hdpe 2mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 2mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 |1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 2mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 s5 
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PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 


S5.|l S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1I s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 | l s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 | S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 LI S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5.| | s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. \ MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Sai S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN.S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
55 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5| I s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 |1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 2mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5: | I S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 2mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 2mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1I s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 2mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5. || S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 2mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
4mg/1,25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 2mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister pvc/aclar/al 
S5. | I s5 
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PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA 
MYLAN S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
2mg/0,625mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
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S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/aclar/al 4mg/1,25mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 90 compresse in blister pvc/aclar/al 4mg/1,25mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/aclar/al 4mg/1,25mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0.625 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 4mg/1,25mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
4mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/aclar/al 4mg/1,25mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5_11 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. È SANDOZ S.P.A. 
2mg/0.625 mg compresse 14 compresse in blister pvc/aclar/al 4mg/1,25mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55|/Al S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0,625mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 8mg/2,5mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.| 1 s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0,625mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 8mg/2,5mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0,625mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 8mg/2,5mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0,625mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 8mg/2,5mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5. | I S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0,625mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 8mg/2,5mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0,625mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 8mg/2,5mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0,625mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 8mg/2,5mg compresse 60 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2mg/0,625mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 8mg/2,5mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
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PERINDOPRIL E INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
8mg/2,5mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 


PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 
2 mg/0.625 mg compresse 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 


S5 || S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TECNIGEN PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TECNIGEN S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
2mg+0,625 mg compresse 30 compresse in blister opa/al 2 mg/0.625 mg compresse 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 |1I S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TECNIGEN PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TECNIGEN S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
4mg+1,25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al 2 mg/0.625 mg compresse 50 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TECNIGEN PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TECNIGEN S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
8mg+2,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al 2 mg/0.625 mg compresse 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5. || s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 2 mg/0.625 mg compresse 60 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | l s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp 2 mg/0.625 mg compresse 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 2 mg/0.625 mg compresse 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | l S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/0,625 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 2 mg/0.625 mg compresse 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5.| | s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. \ RATIOPHARM GMBH 
5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 4 mg/1.25 mg compresse 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Sata S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp 4 mg/1.25 mg compresse 20 compresse in blister pa/al/pvc/al 
55 S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 4 mg/1.25 mg compresse 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | I s5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/1,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 4 mg/1.25 mg compresse 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 | l S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA ITALIA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
10 mg/2,5mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 4 mg/1.25 mg compresse 50 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5: | I S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA ITALIA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
10 mg/2,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 4 mg/1.25 mg compresse 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA ITALIA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
10 mg/2,5mg compresse rivestite con film 90 (3x30) compresse in contenitore pp 4 mg/1.25 mg compresse 60 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5 || S5 
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA ITALIA PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
TEVA ITALIA S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
10 mg/2,5mg compresse rivestite con film 100 (2x50) compresse in contenitore pp 4 mg/1.25 mg compresse 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5. | S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2 mg/0.625 mg compresse 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 4 mg/1.25 mg compresse 100 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1I S5 
PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM PERINDOPRIL INDAPAMIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2 mg/0.625 mg compresse 20 compresse in blister pa/al/pvc/al 4 mg/1.25 mg compresse 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5: | l s5 
petidina 
Il S7 
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PETIDINA CLORIDRATO MOLTENI 
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A. 
100 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 


PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
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S7|1 s5 
PETIDINA CLORIDRATO MONICO PLAUNAZIDE 
MONICO S.P.A. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
100 mg/2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
S7 |1 S5 
PETIDINA CLORIDRATO S.A.L.F. PLAUNAZIDE 
S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
100 mg/ 2 ml sol iniett 5 fiale da 2 ml 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S7|1 S5 
pindololo PLAUNAZIDE 
I P1 MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
pirbuterolo I S5 
53 
PLAUNAZIDE 
piretanide MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Ù s5 
PLANDER 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. PLAUNAZIDE 
70.000-30 g/500 ml sol per infusione 1 flacone da 500 ml MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I S5 
PLANDER 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. PLAUNAZIDE 
40.000-50 g/500 ml sol per infusione 1 flacone da 500 ml MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I S5 
PLANDER 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. PLAUNAZIDE 
40.000-50 g/500 ml sol per infusione 20 flaconi 500 ml MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Ù S5 
PLANDER 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. PLAUNAZIDE 
70.000-30 g/500 ml sol per infusione 20 flaconi 500 ml MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I S5 
PLASMAVOLUME 
BAXTER S.PA. PLAUNAZIDE 
redibag sol per infusione 10 sacche in pp da 500 ml MENARINLINTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I S5 
PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. PLAUNAZIDE 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
I s5 
PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. PLAUNAZIDE 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
I s5 
PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. PLAUNAZIDE 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
I S5 
PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. PLAUNAZIDE 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I S5 
PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. PLAUNAZIDE 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Ù s5 
PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. PLAUNAZIDE 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Ù S5 
PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. PLAUNAZIDE 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I S5 
PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. PLAUNAZIDE 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
S5 40mg/12,5mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I s5 
PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al dose unitaria 
s5 
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PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 


PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 
40mg/25mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 


PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 


S5 || S5 
PLAUNAZIDE PLENADREN 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. SHIRE SERVICES BVBA 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 5mg-compressa a rilascio modificato- uso orale-flacone (hdpe)-50 compresse 
S5 | Il s9 
PLAUNAZIDE PLENADREN 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. SHIRE SERVICES BVBA 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg- compressa a rilascio modificato- uso orale-flacone (hdpe)- 50 compresse 
S5 | Il s9 
PLAUNAZIDE PLENAER 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al 0,5 mg+ 0,5 mg sol da nebulizzare 20 flaconi da 0,5 mg+20 flaconi da 0,5 mg 
S5 | I $3 
PLAUNAZIDE PLENAER 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 25 mg + 10 mg sosp pressurizzata per inalazione flacone da 100 erogazioni 
S5 |1I s3 
PLAUNAZIDE PLUSCOR 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse rivestite con film 
ss |M PI 
PLAUNAZIDE PLUSCOR 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/12,5mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse rivestite con film 
SS | Il PI 
PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. S5 
40mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
s5 | POLITRATE 
GP-PHARM S.A. 


22,5 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato 1 flaconcino in vetro 
+ solvente in siringa preriempita da 2 ml + 1 adattatore + 1 ago sterile 


40mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al I S2 
S5 
POLITRATE 
PLAUNAZIDE GP-PHARM S.A. 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. 3,75 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa 
40mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al preriempita 2ml solvente + 1 adattatore + 1 ago sterile 20g 
S5|al s2 
PLAUNAZIDE potassio canrenoato 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I S5 
40mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
55 | POTASSIO CANRENOATO EG 
EGS.P.A. 
PLAUNAZIDE 100 mg compresse rivestite con film 20 cpr 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I S5 
40mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
55 | POTASSIO CANRENOATO PENSA 
PENSA PHARMA S.P.A. 
PLAUNAZIDE 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I S5 
40mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
s5 | POTASSIO CANREONATO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
PLAUNAZIDE 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I S5 
40mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
s5 | practololo 
Ill PI 
PLAUNAZIDE 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. pralmorelina (GHRP-2, vedi “GHRPs”) 
40mg/25mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pa/al/pvc/al I S2 
da prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 3-idrossi-androst-5-en-17- 
PLAUNAZIDE one) 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I S1 
40mg/25mg compresse rivestite con film 10x30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
ss | PRECTIAZIDE 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 
PLAUNAZIDE 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. [l S5 
40mg/25mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
s5 | PRECTIAZIDE 
ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 
PLAUNAZIDE 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. I S5 
40mg/25mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister pa/al/pvc/al 
s5 | prednilidene 
Il s9 
prednisolone 
Il s9 
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prednisone 


s9 


PREDNISONE BF RESEARCH 
BF RESEARCH S.R.L. 
5 mg compresse 10 compresse 


s9 


PREDNISONE BF RESEARCH 
BF RESEARCH S.R.L. 
5 mg compresse 20 compresse 


s9 


PREDNISONE BF RESEARCH 
BF RESEARCH S.R.L. 
25 mg compresse 10 compresse 


s9 


PREDNISONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


59: 


PREDNISONE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


9 


PREDNISONE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE PHARMACARE 
PHARMACARE S.R.L. 
25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE PHARMACARE 
PHARMACARE S.R.L. 
5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE PHARMACARE 
PHARMACARE S.R.L. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE PHARMACARE 
PHARMACARE S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 20 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREDNISONE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
5 mg compresse 30 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


— 336 


PREDNISONE TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
25 mg compresse 10 compresse in blister pvc-pvdc/alu 


s9 


PREGNYL 
N.V. ORGANON 


5000 iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 3 flaconcini polvere da 


5000 ui + 3 flaconcini solvente da 1 ml 


s2 


PREGNYL 
N.V. ORGANON 


5000 iu polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 flaconcino polvere da 


5000 ui + 1 flaconcino solvente da 1 ml 


s2 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 


s5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 


S5 


PRELECTAL 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 


S5 
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PRELECTAL PRETERAX 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pp 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp 
S5. | S5 
PRELECTAL PRETERAX 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp 
S5|1 S5 
PRELECTAL PRETERAX 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp 
S5 | l S5 
PRELECTAL PRETERAX 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
S5|1I s5 
PRELECTAL PRETERAX 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore pp 5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp 
S5 | ll s5 
prenilamina PRETERAX 
I 56 LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pp 
PREPACORTH I ss 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
0,5 g/100 g + 5 g/100 g crema tubo 20 g + cannula PRETERAX 
I s9 LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp 
PRESINEX I S5 
PH&T S.P.A. 
10 meg spray nasale, sol flacone 6 ml PRETERAX 
S5 LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp 
PRESSURAL I ss 
POLIFARMA S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite 50 compresse PRETERAX 
S5.! LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp 
PRETERAX A S5 
LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pp PRETERAX 
S5 LES LABORATOIRES SERVIER 
5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore pp 
PRETERAX I S5 
LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore pp PRILACE 
S5 SANOFI S.P.A. 
5 mg + 6 mg compresse 14 compresse divisibili 
PRETERAX I ss 
LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pp PRINZIDE 
S5 MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
PRETERAX I ss 
LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp PRITORPLUS 
S5 BAYER PHARMA AG 
40/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 
PRETERAX I S5 
LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore pp PRITORPLUS 
S5 BAYER PHARMA AG 
40/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 
PRETERAX I S5 
LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pp PRITORPLUS 
S5 BAYER PHARMA AG 
40/12,5 mg 28x1 compresse in blister uso orale 
PRETERAX I ss 
LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore pp PRITORPLUS 
S5 BAYER PHARMA AG 
40/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale 
PRETERAX I ss 
LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore pp PRITORPLUS 
S5 BAYER PHARMA AG 
40/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale 
PRETERAX I S5 
LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pp PRITORPLUS 
S5 BAYER PHARMA AG 
80/12,5 mg 14 compresse in blister uso orale 
PRETERAX I ss 


LES LABORATOIRES SERVIER 
2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore pp 


s5 
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PRITORPLUS PROCTOLYN 
BAYER PHARMA AG RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
80/12,5 mg 28 compresse in blister uso orale 0,1 mg/g + 10 mg/g crema rettale tubo 30g 
S5 | Il s9 
PRITORPLUS PROCTOSEDYL 
BAYER PHARMA AG BAYER S.P.A. 
80/12,5 mg 28x1 compresse in blister uso orale crema rettale tubo 20g 
S5 | Il s9 
PRITORPLUS PROCTOSEDYL 
BAYER PHARMA AG BAYER S.P.A. 
80/12,5 mg 56 compresse in blister uso orale supposte 6 supposte 
S5 | Il s9 
PRITORPLUS PROCTOSOLL 
BAYER PHARMA AG ALFASIGMA S.P.A 
80/12,5 mg 98 compresse in blister uso orale crema rettale tubo da 20 g 
S5 | Il s9 
PRITORPLUS prolintano 
BAYER PHARMA AG Il 56 
80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 14 compresse 
s5 | propilesedrina 
Il S6 
PRITORPLUS 
BAYER PHARMA AG propranololo 
80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 28 compresse Ill P1 
sa prostanozolo (178-[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5a- 
PRITORPLUS androstano) 
BAYER PHARMA AG I S1 
80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 28x1 compresse 
ss | PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 
PRITORPLUS 40 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 
BAYER PHARMA AG I S4 
80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 30 compresse 
ss | PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 
PRITORPLUS 40 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 
BAYER PHARMA AG I S4 
80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 56 compresse 
s5 | PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 
PRITORPLUS 100 iu/ml sosp iniett 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo 
BAYER PHARMA AG I S4 
80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 90 compresse 
<s|| PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 
PRITORPLUS 100 iu/ml sosp iniett 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo 
BAYER PHARMA AG I S4 
80mg/25mg compressa - uso orale - blister (poliamide/al/pvc) 98 compresse 
s5 | PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 
probenecid penfill 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo 
S5|I S4 
PROBUMIN PROTAPHANE 
GRIFOLS ITALIA S.P.A. NOVO NORDISK A/S 
200 g/l soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 100 ml penfill 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
ss|1l s4 
PROBUMIN PROTAPHANE 
GRIFOLS ITALIA S.P.A. NOVO NORDISK A/S 
200 g/l soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 50 ml penfill 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo 
SS|I s4 
procaterolo PROTAPHANE 
53 NOVO NORDISK A/S 
novolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
PROCTOFOAM HC I sa 
MEDA PHARMA S.P.A. 
1% + 1% schiuma rettale bomboletta 12 g PROTAPHANE 
59 NOVO NORDISK A/S 
novolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
PROCTOFOAM HC I sa 
MEDA PHARMA S.P.A. 
1% + 1% schiuma rettale bomboletta 24 g PROTAPHANE 
59 NOVO NORDISK A/S 
innolet 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
PROCTOLYN I sa 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
0,1 mg/g +10 mg/g crema rettale tubo da 20 g PROTAPHANE 
s9 NOVO NORDISK A/S 
innolet 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
PROCTOLYN I sa 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. 
0,1 mg + 10 mg supposte 10 supposte PROTAPHANE 
59 NOVO NORDISK A/S 


innolet 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo 
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PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 
flexpen 100 iu/ml sosp iniett 1 cartuccia in penna preriemp 3 ml uso sottocutaneo 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 3 fiale 50 ui fsh + solv 


S4 | 1 s2 
PROTAPHANE PUREGON 
NOVO NORDISK A/S MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
flexpen 100 iu/ml sosp iniett 5 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo im sc 5 fiale 50 ui fsh + solv 
S4 | 1 s2 
PROTAPHANE PUREGON 
NOVO NORDISK A/S MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
flexpen 100 iu/ml sosp iniett 10 cartucce in penne preriemp 3 ml uso sottocutaneo im sc 10 fiale 50 ui fsh + solv 
S4 | 1 s2 
PROVIGIL PUREGON 
TEVA ITALIA S.R.L. MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
100 mg compresse 30 compresse in blister opaco pvc/pvdc/al im sc 1 flac.75 ui fsh + solv. 
| S6 | 1 52 
PROVIRON PUREGON 
BAYER S.P.A. MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
50 mg compresse20 compresse im sc 3 flac.75 ui fsh + solv. 
STI S2 
pseudoefedrina PUREGON 
I 56 MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 5 flac.75 ui fsh + solv. 
PULMELIA I s2 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
100/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 1 inalatore con 60 strip al/al PUREGON 
+ 1 contenitore con 60 strip al/al (120 dosi) MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
53 im sc 101.75 ui fsh + solv. 
Ù s2 
PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. PUREGON 
100/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 2x1 inalatore con 60 strip al/ MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
al (120 dosi) im sc 1 fiala 100 ui fsh + sol 
| 53; I s2 
PULMELIA PUREGON 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. i MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
100/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 6x1 inalatore con 60 strip al/ im sc 3 fiale 100 ui fsh + sol 
al (360 dosi) tl S2 
Sh) PUREGON 
PULMELIA MERCK.SHARP & DOHME LIMITED 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. im sc 5 fiale 100 ui fsh + sol 
200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 1 inalatore con 60 strip al/ MI S2 
al (60 dosi) 
I 53 | PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
PULMELIA im sc 10 fiale 100 ui fsh+solv 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. I S2 
200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 1 inalatore con 60 strip al/al 
+1 contenitore con 60 strip al/al (120 dosi) PUREGON 
I 53 MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 1 fiala 150 ui fsh + sol 
PULMELIA I s2 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 2x1 inalatore con 60 strip al/ PUREGON 
al (120 dosi) MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
I 53 im sc 3 fiale 150 ui fsh + sol 
I s2 
PULMELIA 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. PUREGON 
200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 3x1 inalatore con 60 strip al/ MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
al (180 dosi) im sc 5 fiale 150 ui fsh + sol 
| 53. | s2 
PULMELIA PUREGON 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
200/6 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 6x1 inalatore con 60 strip al/ im sc 10 fiale 150 ui fsh+solv 
al (360 dosi) I S2 
3 PUREGON 
PULMELIA MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 50 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 
400/12 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 1 inalatore con 60 strip al/ I S2 
al (60 dosi) 
| 53 | PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
PULMELIA 50 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. I SI: 
400/12 microgrammi polvere per inalazione in contenitore monodose 3x1 inalatore con 60 strip 
al/al (180 dosi) PUREGON 
I 53 MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
50 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 
PUREGON I s2 


MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
im sc 1 fiala 50 ui fsh + solv 
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PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
75 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 


PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
300 ui/0,362 ml sol iniett 1 cartuccia uso sottocutaneo 


S2.| | s2 
PUREGON PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
75 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 600 ui/0,72 ml sol iniett 1 cartuccia uso sottocutaneo 
S2|1 s2 
PUREGON PUREGON 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
100 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 1 cartuccia 900 ui/1,08 ml 
S2|1 s2 
PUREGON QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED MYLAN S.P.A. 
100 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 
S2|1 s5 
PUREGON QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED MYLAN S.P.A. 
100 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 
S2|1 s5 
PUREGON QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED MYLAN S.P.A. 
150 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 10 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 
S2|1 S5 
PUREGON QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED MYLAN S.P.A. 
150 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 
s2. | | S5 
PUREGON QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED MYLAN S.P.A. 
150 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 
S2|1 s5 
PUREGON QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED MYLAN S.P.A. 
200 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 20 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 
S2.|1 S5 
PUREGON QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED È MYLAN.S.P.A. 
200 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 
S20/l S5 
PUREGON QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED MYLAN S.P.A. 
200 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 
S2|1 s5 
PUREGON QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED MYLAN S.P.A. 
225 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 
S2|1 S5 
PUREGON QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
225 ui/0,5 ml sol iniettabili 5 flaconcini uso im/sc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pa/al/pv/al 
S2|1 S5 
PUREGON QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
225 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pv/al 
S2:| I S5 
PUREGON QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
250 ui/0,5 ml sol iniett 1 flaconcini uso im/sc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pv/al 
s2.| | s5 
PUREGON QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
250 ui/0,5 ml sol iniett 5 flaconcini uso im/sc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pa/al/pv/al 
S2|1 S5 
PUREGON QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
250 ui/0,5 ml sol iniett 10 flaconcini uso im/sc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pv/al 
S2 |1 S5 
PUREGON QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
MERCK SHARP & DOHME LIMITED AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
75 ui/05 ml sol iniett 1 flaconcino uso im/sc 10/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pv/al 
S2|1 s5 
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QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister pa/al/pv/al 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pv/al 


S5 || S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pv/al 20/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5|1I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pv/al 20/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5|1I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pa/al/pv/al 20/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 |1 s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pv/al 20/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5|1 s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pv/al 20/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 |1I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pv/al 20/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 | S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pv/al 20/12.5 mg compresse rivestite con film 156 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5.| | s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. \ AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 156 compresse in blister pa/al/pv/al 20/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister pa/al/pv/al 
Sali S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister pa/al/pv/al 20/12.5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pv/al 
53 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
10/12.5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5| 1 s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5|1I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5 |1I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5|1I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5|1 s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5. || S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5|1I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/12.5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister pa/al/pv/al 20/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pv/al 
S5. | l s5 
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QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
20/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pv/al 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pa/al 


— 342 —É 


S5|1 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pa/al/pv/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500 (5x100) compresse in blister pvc/pa/al 
S5|1 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
20/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pv/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore pp 
S5 | I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
20/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pv/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1I s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
20/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pv/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
20/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pa/al/pv/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
20/25 mg compresse rivestite con film 156 compresse in blister pa/al/pv/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 || S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
20/25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister pa/al/pv/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. SANDOZ S.P.A. 
20/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pv/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/pa/pvc 
S511 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. È SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pa/pvc 
53|/Hl S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500(5x100) compresse in blister al/pa/pvc 
S5 | I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
EG S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister pvc/pa/al 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore pp 
S5 || S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
EG S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pa/al 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
EG S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pa/al 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
EG S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pa/al 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 s5 
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QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 


QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pa/pvc 


S5 || S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore pp 
S5 | S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1I s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 |1I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 
S5.|l S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pa/pvc 
S5.| | s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. | ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore pp 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/pa/pvc 
Sai S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L: 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pa/pvc 
55 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 s5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pa/pvc 
S5 |1I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1 S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister al/pa/pvc 
S5|1I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore pp 
S5 | I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAZIDE 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
S5. || S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAZIDE 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 6,25 mg compresse rivestite 14 compresse 
S5|1I S5 
QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA QUINAZIDE 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/pa/pvc 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 
S5|l S5 
quinbolone 
I S1 
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RAD140 (vedi “SARMs”) 


S1 
RAFANIX 
GENETIC S.P.A. 
0,005%+0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,1 ml 
I PI 
RAFANIX 
GENETIC S.P.A. 
0,005%+0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 2,5 ml 
| PI 
RAFFREDDOREMED 
IODOSAN S.P.A. 
compresse effervescenti 12 compresse 
S6 
RAFFREDDOREMED 
IODOSAN S.P.A. 
capsule rigide 12 capsule 
S6 
raloxifene 
s4 
RALOXIFENE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
s4 
RALOXIFENE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 
RALOXIFENE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 
RALOXIFENE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 
RALOXIFENE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
60 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S4 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 
s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 
s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
2.5 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pctfe/al 
s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
2.5 mg + 12.5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 
s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pctfe/al 
s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI 
DOC GENERICI SRL 
5 mg + 25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pctfe/al 
s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EPIFARMA 
EPIFARMA S.R.L 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 
s5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EPIFARMA 
EPIFARMA S.R.L 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 


s5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


s5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister al/al 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


s5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 


GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 


s5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 


S5 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 


S5 
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RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO PHARMA 
IPSO PHARMA S.R.L. 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


— 345 —È 


S5 || S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO PHARMA 
GERMED PHARMA S.P.A. IPSO PHARMA S.R.L. 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 
S5|1I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 |1 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5. || s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 2,5 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister al/al 2,5 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 2,5 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.|l S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 2,5 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.| | s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. \ KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 2,5 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
Sali S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. KRKA D.D.NOVO.MESTO 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5.| 1 s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 | I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA 
GERMED PHARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 |1 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 || s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5.|l S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 | I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
GERMED PHARMA S.P.A. MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 2.5mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5. | l s5 
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RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 


— 346 


S5|1 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 | I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5|1 s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 
S5|1 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 || S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 
S5|1 s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 
S511 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. È MYLAN.S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
55|/Al S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 
S5.| 1 s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 
S5|1 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 
S5|1 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
2.5mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
S5|1 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5|1 s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5|1I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA 
MYLAN S.P.A. PENSA PHARMA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5|1 s5 
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RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PHARMEG 
PHARMEG S.R.L. 
2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili 


RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg+25 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5|1I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PHARMEG RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
PHARMEG S.R.L. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili 5 mg+25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
2,5 mg+12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 5 mg+25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
2,5 mg+12,5 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 5 mg+25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5. | 1 s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg+12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2,5 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse divisibili in blister pvc/al 
S5|1I s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
RANBAXY ITALIA S.P.A. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
2,5 mg+12,5 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse divisibili in blister pvc/al 
S5 | S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg+12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 || S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg+12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5.| | s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. \ AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg+12,5 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 
Sai S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg+12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 
55 S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg+12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5.| 1 s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2,5 mg+12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 | I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5: | I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 20 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5|1I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 || s5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 50 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 
S5.| | S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pe/hdpe/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 [I S5 
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
RANBAXY ITALIA S.P.A. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg+25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 
S5|1I s5 
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ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 


— 348 —È 


S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 
S5 | I S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 
S5|1 s5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister opa-al-pvc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5 || S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5|1 s5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa-al-pvc/al 
S5_1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE EUROGENERICI 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. È EGS.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
$3|/Al S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. HEXAL S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa-al-pvc/al 2.5 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || s5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. HEXAL S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister opa-al-pvc/al 2.5 mg + 12.5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. HEXAL S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. HEXAL S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa-al-pvc/al 5 mg + 25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5 | I S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa-al-pvc/al 2,5 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 2,5 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 


S5|1I S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 42 compresse in blister al/al 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5. | 1 s5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 10 compresse in contenitore pp 
S5.|l S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore pp 
S5.| I S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 20 compresse in contenitore pp 
S5.| | s5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH Y RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in contenitore pp 
Sata S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore pp 
59 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 42 compresse in contenitore pp 
S5.| 1 s5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in contenitore pp 
S5 | l S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in contenitore pp 
S5 | I S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH RATIOPHARM GMBH 
2,5 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in contenitore pp 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 10 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 || s5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
S5.| | S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5 |.l S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
RATIOPHARM GMBH SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
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RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in blister al/al 


RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in flacone hdpe 


S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 5 mg/25 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in blister al/al 5 mg/25 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 
S5 | I S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 5 mg/25 mg compresse 50 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 20 compresse in flacone hdpe 5 mg/25 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 5 mg/25 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAOLOZ 
SANDOZ S.P.A. GENETIC S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 30 compresse in flacone hdpe 1 mg compresse rivestite 28 compresse 
S5 | | S4 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAPICORT 
SANDOZ S.P.A. ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 50 compresse in flacone hdpe 100 mg polvere e solv per sol iniett per uso ev1 fiala polvere + 1 fiala solv 2 ml 
S5 | Il s9 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAPICORT 
SANDOZ S.P.A. MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 fiale polvere + 10 fiale solvente 
S5-(-Il s9 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RAPICORT 
SANDOZ S.P.A. È MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A. 
2.5 mg/12.5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 fiale polvere + 5 fiale solvente 
55 (HM s9 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | 1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 20 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 8/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ RATACAND PLUS 
SANDOZ S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg/25 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 8/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
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RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
8/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 16/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 || S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
8/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc 
S5|1I S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
8/12,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc 
S5|1 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
8/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 32 mg/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc 
S5. || s5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse7 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc 
S5|1 s5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 
S5 | S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc 
S5.|I S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc 
S5. I s5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. \ ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 
Sali S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc 
55 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 
S5.| 1 s5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 |1I S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 98 x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 
S5 | I S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc 
S5|1 S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/12,5 mg compresse 300 compresse in blister pvc/pvdc 
S5 || s5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 32 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in flacone hdpe 
S5. || S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 7 compresse in blister pvc/pvdc 
S5|1I S5 
RATACAND PLUS RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
16/12,5 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al 32 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc 
S5. | l s5 


— 351 


| s2 
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RATACAND PLUS REKOVELLE 
ASTRAZENECA S.P.A. FERRING PHARMACEUTICALS A/S 
32 mg/25 mg compresse 15 compresse in blister pvc/pvdc 12 mcg/0,36 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1 cartuccia + 3 aghi 
S5 per iniezione 
I s2 
RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. RELVAR ELLIPTA 
32 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc GLAXO GROUP LIMITED 
S5 184 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister 
(alu)- 1 inalatore x 14 dosi 
RATACAND PLUS I 3 
ASTRAZENECA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 28x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) RELVAR ELLIPTA 
S5 GLAXO GROUP LIMITED 
184 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister 
RATACAND PLUS (alu)- 1 inalatore x 30 dosi 
ASTRAZENECA S.P.A. I 53 
32 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc 
s5 | RELVARELLIPTA 
GLAXO GROUP LIMITED 
RATACAND PLUS 184 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister 
ASTRAZENECA S.P.A. (alu)- 3 inalatori x 30 dosi 
32 mg/25 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc I 53 
de RELVAR ELLIPTA 
RATACAND PLUS GLAXO GROUP LIMITED 
ASTRAZENECA S.P.A. 92 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 
32 mg/25 mg compresse 50x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 1 inalatore x 30 dosi 
S5|1 S3 
RATACAND PLUS RELVAR ELLIPTA 
ASTRAZENECA S.P.A. GLAXO GROUP LIMITED 
32 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc 92 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 
S5 3 inalatori x 30 dosi 
I S3 
RATACAND PLUS 
ASTRAZENECA S.P.A. RELVAR ELLIPTA 
32 mg/25 mg compresse 56x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) GLAXO GROUP LIMITED 
S5 92 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione,pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 
1 inalatore x 14 dosi 
RATACAND PLUS I 3 
ASTRAZENECA S.P.A. 
32 mg/25 mg compresse 98compresse in blister pvc/pvdc REVINTY ELLIPTA 
S5 GLAXO GROUP LIMITED 
184 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister 
RATACAND PLUS (alu)- 1 inalatore x 14 dosi 
ASTRAZENECA S.P.A. I 53 
32 mg/25 mg compresse 98x1 compresse in blister pvc/pvdc (dose unitaria) 
ss: REVINTY ELLIPTA 
GLAXO GROUP LIMITED 
RATACAND PLUS 184 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister 
ASTRAZENECA S.P.A. (alu)- 1 inalatore x 30 dosi 
32 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc I 53 
s5 
REVINTY ELLIPTA 
RATACAND PLUS GLAXO GROUP LIMITED 
ASTRAZENECA S.P.A. 184 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister 
32 mg/25 mg compresse 300 compresse in blister pvc/pvdc (alu)- 3 inalatori x 30 dosi 
S5|1 $3 
RATIPRED REVINTY ELLIPTA 
GENETIC S.P.A. GLAXO GROUP LIMITED 
150 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 92 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 
S5 1 inalatore x 30 dosi 
RATIPRED sla 
GENETIC S.P.A. REVINTY ELLIPTA 
300 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse GLAXO GROUP LIMITED 
S5 92 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione, pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 
3 inalatori x 30 dosi 
RATIPRED i 3 
GENETIC S.P.A. 
300 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse REVINTY ELLIPTA 
S5 GLAXO GROUP LIMITED 
92 microgrammi/22 microgrammi- polvere per inalazione,pre-dosata- uso inalatorio- blister (alu)- 
REACTINE 1 inalatore x 14 dosi 
JOHNSON & JOHNSON S.P.A. I 53 
5 mg + 120 mg compresse a ril prolungato 14 compresse 
I s6 | remifentanil 
REKOVELLE L ui 
FERRING PHARMACEUTICALS A/S REMIFENTANIL HOSPIRA 
72 mcg/2,16 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1 cartuccia + 9 aghi HOSPIRA ITALIA S.R.L. 
per iniezione 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
| S2 | Il S7 
REKOVELLE REMIFENTANIL HOSPIRA 
FERRING PHARMACEUTICALS A/S HOSPIRA ITALIA S.R.L. 
36 mcg/1,08 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1 cartuccia + 6 aghi 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
per iniezione Il 67: 
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REMIFENTANIL HOSPIRA 
HOSPIRA ITALIA S.R.L. 
5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 


REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 50 flaconcini da 5 ml 


=— 1399, — 


S7|Il S7 
REMIFENTANIL KABI REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro da 4 ml 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 1 flaconcino in vetro 
S7| Il S7 
REMIFENTANIL KABI REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro da 4 ml 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 5 flaconcino in vetro 
S7| Il S7 
REMIFENTANIL KABI REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro da 6 ml 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 10 flaconcino in vetro 
S7|Il S7 
REMIFENTANIL KABI REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro da 6 ml 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 20 flaconcini in vetro 
S7|Il S7 
REMIFENTANIL KABI REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro da 10 ml 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 25 flaconcini in vetro 
S7|Il S7 
REMIFENTANIL KABI REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. MYLAN S.P.A. 
5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro da 10 ml 5 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 50 flaconcini in vetro 
S7|Il S7 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 1 flaconcino in vetro 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro 
S7|Il S7 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLAN S.P.A. Y TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 5 flaconcini in vetro 1 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
Sail S7 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVAITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 10 flaconcini in vetro 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
S7 II s7 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 20 flaconcini in vetro 2 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro 
S7|Il S7 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 25 flaconcini in vetro 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 1 flaconcino in vetro 
S7|Il S7 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS REMIFENTANIL TEVA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
1 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 50 flaconcini in vetro 5 mg polvere per concentrato per sol iniett o per infusione 5 flaconcini in vetro 
S7|Il S7 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS RENAZOLE 
MYLAN S.P.A. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 1 flaconcino in vetro 1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S7 | S4 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS RENAZOLE 
MYLAN S.P.A. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 5 flaconcini in vetro 1 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe con chiusura a prova di 
57 bambino 
I S4 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. REOMAX 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 10 flaconcini da 5 ml BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
57 20 compresse 50 mg 
I S5 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. REOMAX 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 20 flaconcini da 5 ml BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. 
57 iv 1 fiala 20 ml 50 mg 
Ù s5 
REMIFENTANIL MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. reproterolo 
2 mg polvere per concentrato per soluzioni iniett o infusione 25 flaconcini da 5 ml I 53 
S7 
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RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
1000 ui/0,3 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev sir preriemp (vetro) 0,3 ml(3333ui/ml) 1 sir 


RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD 
10000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 1,0 ml (10000 ui/ml) 6 sir 


preriempita preriemp 
I S2|1 s2 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
1000 ui/0,3 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,3 ml (3333 ui/ml) 6 sir 20000 ui/0,5 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 1 sir 
preriemp preriempita 
| S2|1 52 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
2000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,6 ml (3333 ui/ml) 1 sir 30000 ui/0,75 ml sol iniett- uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) 1 sir 
preriempita preriempita 
I S2|1 s2 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
2000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,6 ml (3333 ui/ml) 6 sir 40000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 1 sir 
preriemp preriempita 
| S2|1 s2 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
3000 ui/0,9 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,9 ml (3333 ui/ml) 1 sir 20000 ui/0,5 ml - sol iniett- uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 4 sir 
preriempita preriemp 
| S2|1 52 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
3000 ui/0,9 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,9 ml (3333 ui/ml) 6 sir 20000 ui/0,5 ml - sol iniett- uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 0,5 ml (40000 ui/ml) 6 sir 
preriemp preriemp 
| S2 |1 s2 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
4000 ui/0,4 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,4 ml (10000 ui/ml) 1 sir 30000 ui/0,75 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) 4 
preriempita sir preriemp 
| | s2 
RETACRIT RETACRIT 


HOSPIRA UK LTD 
4000 ui/0,4 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,4 ml (10000 ui/ml) 6 sir 


HOSPIRA UK LTD 
30000 ui/0,75 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 0,75 ml (40000 ui/ml) 6 


preriemp sir preriemp 
| S201 S2 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
5000 ui/0,5 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,5 ml (10000 ui/ml) 1 sir 40000 ui/1,0 ml - sol iniett - uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 4 sir 
preriempita preriemp 
| S2|| I s2 
RETACRIT RETACRIT 
HOSPIRA UK LTD HOSPIRA UK LTD 
5000 ui/0,5 ml sol iniett- uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,5 ml (10000 ui/ml) 6 sir 40000 ui/1,0 ml - sol iniett- uso sottocutaneo o ev- sir preriemp (vetro) 1,0 ml (40000 ui/ml) 6 sir 
preriemp preriemp 
| S2|1 s2 
RETACRIT rimexolone 
HOSPIRA UK LTD Il 59 
6000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,6 ml (10000 ui/ml) 1 sir 
preriempita rimiterolo 
| s2|1 S3 
RETACRIT RINOFLUIMUCIL 
HOSPIRA UK LTD ZAMBON ITALIA S.R.L. 
6000 ui/0,6 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,6 ml (10000 ui/ml) 6 sir 1% + 0,5% spray nasale soluzioneflacone 10 ml 
preriemp Il s6 
| s2 
RINOFLUIMUCIL 
RETACRIT ZAMBON ITALIA S.R.L. 
HOSPIRA UK LTD 1% + 0,5% spray nasale, soluzione flacone 25 ml 
8000 ui/0,8 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,8 ml (10000 ui/ml) 1 sir Il 56 
preriempita 
| s2 | RITALIN 
NOVARTIS FARMA S.P.A. 
RETACRIT 10 mg compresse 30 compresse 
HOSPIRA UK LTD Il S6 
8000 ui/0,8 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 0,8 ml (10000 ui/ml) 6 sir 
preriemp ritodrina 
| s2|1 S3 
RETACRIT ROLENIUM 
HOSPIRA UK LTD ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
10000 ui/1,0 ml sol iniett - uso sottocutaneo o ev - sir preriemp (vetro) 1,0 ml (10000 ui/ml) 1 sir 50 microgrammi/250microgrammi dose di polvere per inalazione in contenitore monodose 60 
preriempita strisce in doppio blister alu-alu 
| s2|1 S3 
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ROLENIUM 
ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC. 
50 microgrammi/500microgrammi dose di polvere per inalazione in contenitore monodose 60 


SAIZEN 
MERCK SERONO S.P.A. 
8 mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 20 mg/2,5 ml sol 


strisce in doppio blister alu-alu I sS2 
da salbutamolo 
roxadustat (FG-4592) I S3 
sl SALBUTAMOLO E IPRATROPIO BROMURO EG 
RYTMOBETA EGS.PA. 
BGP PRODUCTS S.R.L.. 0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale 1 flacone da 15 ml 
80 mg compresse 20 compresse I 53 
di SALBUTAMOLO E IPRATROPIO BROMURO EG 
RYTMOBETA EG S.P.A. 
BGP PRODUCTS S.R.L.. 0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 flacone da 15 ml 
80 mg compresse 50 compresse [| 53 
° SALBUTAMOLO SANDOZ 
RYTMOBETA SANDOZ S.P.A. 
BGP PRODUCTS S.R.L.. 100 microgrammi/dose sosp pressurizzata per inalazione 200 erogazioni in contenitore al 
160 mg compresse 20 compresse I 53 
3 SALBUTAMOLO SANDOZ 
RYTMOBETA SANDOZ S.P.A. 
BGP PRODUCTS S.R.L.. 100 microgrammi/dose sosp pressurizzata per inalazione 2x200 erogazioni in contenitore al 
160 mg compresse 50 compresse [| 53 
È SALBUTAMOLO SANDOZ 
SAIZEN SANDOZ S.P.A. 
MERCK SERONO S.P.A. 100 microgrammi/dose sosp pressurizzata per inalazione 3x200 erogazioni in contenitore al 
1,33 mg- 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solv I 53 
sui SALBUTAMOLO SPECIAL PRODUCT'S LINE 
SAIZEN SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A. 
MERCK SERONO S.P.A. 0,5% soluzione da nebulizzare 1 flacone da 15 ml 
1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solv I 53 
s2 
SALMETEDUR 
SAIZEN A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
MERCK SERONO S.P.A. 50 mcg polvere per inalazione 1 inalatore diskus da 60 dosi 
3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solv I 53 
s2 
| SALMETEDUR 
SAIZEN A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
MERCK SERONO S.P.A. 25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione 1 contenitore sottopressione da 120 
8 mg-1 flacone liofilizzato +1 flacone solv erogazioni 
s2. Lu] S3 
SAIZEN salmeterolo 
MERCK SERONO S.P.A. I S3 
8 mg- 5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solv 
52 | SALMETEROLO E FLUTICASONE DOC 
CIPLA EUROPE NV 
SAIZEN 25 microgrammi+125 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 
MERCK SERONO S.P.A. 120 dosi 
1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solv I 53 
DE SALMETEROLO E FLUTICASONE DOC 
SAIZEN CIPLA EUROPE NV 
MERCK SERONO S.P.A. 25 microgrammi+250 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 
1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un dispositivo per la ricostituzione 120 dosi 
s2 | l S3 
SAIZEN SALMETEROLO SANDOZ 
MERCK SERONO S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostituzione 50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione 1 inalatore pulmojet multidose in 
S2 pp/pe/abs/pbt/te/si da 60 erogazioni 
SAIZEN s 
MERCK SERONO S.P.A. SALMETEROLO SANDOZ 
5,83 mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 6 mg/1,03 ml sol SANDOZ S.P.A. 
S2 25 microgrammi erogazione sospensione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto 
pressione da 120 erogazioni 
SAIZEN I S3 
MERCK SERONO S.P.A. 
5,83 mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 6 mg/1,03 ml sol SALMETEROLO SANDOZ 
s2 SANDOZ S.PA. 
25 microgrammi erogazione sospensione pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto 
SAIZEN pressione da 120 erogazioni ciascuno 
MERCK SERONO S.P.A. I 53 
8 mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 12 mg/1,5 ml sol 
52 | SALMETEROLO SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
SAIZEN 25 microgrammi erogazione sospensione pressurizzata per inalazione 3 contenitori sotto 
MERCK SERONO S.P.A. pressione da 120 erogazioni ciascuno 
8 mg/ml sol iniett 5 cartucce vetro da 12 mg/1,5 ml sol I 53 
s2 
SALMETEROLO SANDOZ 
SAIZEN SANDOZ S.PA. 
MERCK SERONO S.P.A. 25 microgrammi erogazione sospensione pressurizzata per inalazione 4 contenitori sotto 
8 mg/ml sol iniett 1 cartuccia vetro da 20 mg/2,5 ml sol pressione da 120 erogazioni ciascuno 
S2 |1 S3 
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SALMETEROLO SANDOZ SATIVEX 
SANDOZ S.P.A. GW PHARMA LTD 
25 microgrammi erogazione sospensione pressurizzata per inalazione 5 contenitori sotto spray per mucosa orale 3 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 
pressione da 120 erogazioni ciascuno Il 58 
> SATIVEX 
SAMSCA GW PHARMA LTD 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD spray per mucosa orale 4 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 
15 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 10 compresse Il 58 
= SATIVEX 
SAMSCA GW PHARMA LTD 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD spray per mucosa orale 5 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 
15 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 30 compresse Il 58 
> SATIVEX 
SAMSCA GW PHARMA LTD 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD spray per mucosa orale 6 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 
30 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 10 compresse Il 58 
S5 
SATIVEX 
SAMSCA GW PHARMA LTD 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD spray per mucosa orale 10 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 
30 mg - compressa- uso orale - blister(pvc/alu) 30 compresse Il 58 
= SATIVEX 
SAMSCA GW PHARMA LTD 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD spray per mucosa orale 12 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni 
7,5 mg - compresse - uso orale - blister divisibile per dose unitaria in pp/alluminio 10 compresse Il 58 
s5 
SECTRAL 
SAMSCA SANOFI S.P.A. 
OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD 400 mg compresse30 compresse 
7,5 mg - compresse - uso orale - blister divisibile per dose unitaria in pp/alluminio 30 compresse Ill PI 
au SELECOM 
SANIDUO FEBBRE E NASO CHIUSO FULTON MEDICINALI S.P.A. 
BAYER S.P.A. 5 mg compresse 50 compresse 
500 mg + 60 mg compresse effervescenti 8 compresse divisibili Il 56 
| S6 
selegilina 
SARMs (modulatori selettivi dei recettori degli androgeni) 9] S6 
S1 
| SELES BETA 
SATIVEX UCB PHARMA S.PA. 
GW PHARMA LTD 100 mg compresse 50 compresse 
spray per mucosa orale 1 flacone nebulizzatore con pompa dosatrice da 5,5,ml-48 erogazioni, tI PI 
È : SELOKEN 
SATIVEX ASTRAZENECA S.P.A. 
GW PHARMA LTD 100 mg compresse 50 compresse 
spray per mucosa orale 2 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni Ill P1 
sia SELOKEN 
SATIVEX ASTRAZENECA S.P.A. 
GW PHARMA LTD 200 mg compresse a ril prolungato 28 compresse 
spray per mucosa orale 3 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni Ill P1 
S8 
SELOKEN 
SATIVEX ASTRAZENECA S.P.A. 
GW PHARMA LTD 1mg/ml sol iniett per uso ev 5 fiale 5 ml 
spray per mucosa orale 4 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni Ill P1 
> SENSHIO 
SATIVEX SHIONOGI LIMITED 
GW PHARMA LTD 60 mg compresse rivestite con film, blister 7 compresse 
spray per mucosa orale 5 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni I S4 
s8 
SENSHIO 
SATIVEX SHIONOGI LIMITED 
GW PHARMA LTD 60 mg compresse rivestite con film, blister 28 compresse 
spray per mucosa orale 6 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni I S4 
x SENSHIO 
SATIVEX SHIONOGI LIMITED 
GW PHARMA LTD 60 mg compresse rivestite con film, blister 84 compresse 
spray per mucosa orale 10 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni I S4 
S8 
SEQUACOR 
SATIVEX DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
GW PHARMA LTD 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
spray per mucosa orale 12 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 5,5 ml - 48 erogazioni Ill PI 
+ SEQUACOR 
SATIVEX DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
GW PHARMA LTD 28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
spray per mucosa orale 1 flacone nebulizzatore con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni Ill P1 
= SEQUACOR 
SATIVEX DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
GW PHARMA LTD 30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 
spray per mucosa orale 2 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni Ill P1 
s8 
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SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
20 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
28 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
30 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
50 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
56 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
60 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L: 
90 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
100 compresse in blister pvc/al da 5 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


PI 


SEQUACOR 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. 
56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg 


SEQUACOR 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. 
90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg 


PI 
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SEQUACOR SERETIDE 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg diskus 50/250 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz 
p. Ù S3 
SEQUACOR SERETIDE 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
20 compresse in blister pvc/al da 10 mg diskus 50/500 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz 
P Ù S3 
SEQUACOR SERETIDE 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
28 compresse in blister pvc/al da 10 mg diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
P Ù s3 
SEQUACOR SERETIDE 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
30 compresse in blister pvc/al da 10 mg diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
PI|I 3 
SEQUACOR SERETIDE 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
50 compresse in blister pvc/al da 10 mg diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
PI|I s3 
SEQUACOR SERETIDE 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
56 compresse in blister pvc/al da 10 mg diskus 50/100 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 
PI|I s3 
SEQUACOR SERETIDE 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
60 compresse in blister pvc/al da 10 mg diskus 50/250 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 
PI|1 s3 
SEQUACOR SERETIDE 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
90 compresse in blister pvc/al da 10 mg diskus 50/500 3 inalatori 60 dosi polv per inalaz 
PI|1 s3 
SEQUACOR SERETIDE 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
100 compresse in blister pvc/al da 10 mg 25/50 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 
PI.) 3 
SEQUACOR SERETIDE 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
1,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 25/125 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 
PI 3 
SEQUACOR SERETIDE 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
2,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 25/250 mcg sosp pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi 
PI|I 3 
SEQUACOR SEREVENT 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
3,75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 25 meg/erogazione sosp pressurizzata per inalazione] contenitore sotto pressione 120 erogazioni 
PI|I s3 
SEQUACOR SEREVENT 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 50 mcg polvere per inalazione inalatore da 60 dosi 
PI|I 3 
SEQUACOR sermorelina (vedi “GHRH”) 
DOMPE'PRIMARY S.R.L. I s2 
7,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
p SERZYL 
MYLAN S.P.A. 
SEQUACOR 25 mcg/250 mcg per dose predeterminata, sospensione pressurizzata per inalazione 120 dosi 
DOMPE' PRIMARY S.R.L. predeterminate 
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al I 53 
In P 
SERZYL 
SEREKIS MYLAN S.P.A. 
BAYER S.P.A. 25 mcg/125 mcg per dose predeterminata, sospensione pressurizzata per inalazione 120 dosi 
1 mg +40 mg supposte 10 supposte predeterminate 
| SI | 1 S3 
SEREKIS SEVITREX 
BAYER S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
1 mg + 40 mg supposte 120 supposte 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| S9 | 1 S5 
SERETIDE SEVITREX 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
diskus 50/100 1 inalatore 28 dosi polv per inalaz 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
| S3|1 s5 
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SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 


| s5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 


Ù S5 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 


SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 


monodose monodose 
S5|1I S5 
SEVITREX SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
S5 monodose 
I S5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
monodose 
SEVITREX I ss 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al SEVITREX 
S5 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
SEVITREX I ss 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al SEVITREX 
S5 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
SEVITREX I S5 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al SEVITREX 
S5 DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
SEVITREX monodose 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. I 55 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
s5 | SEVITREX 


DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 


SEVITREX 40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. monodose 
40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe I S5 
S5 
SEVITREX 
SEVITREX DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al I 55 
s5 
SEVITREX 
SEVITREX DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al I 55 
s5 
SEVITREX 
SEVITREX DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al I 55 
s5 
SEVITREX 
SEVITREX DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al I 55 
s5 
SEVITREX 
SEVITREX DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al I 55 
s5 
SEVITREX 
SEVITREX DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe monodose 
SS S5 
SEVITREX SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
SEVITREX SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
S5 | I S5 
SEVITREX SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe 
S5. | I S5 
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SEVITREX SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
SEVITREX SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
SEVITREX SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
SEVITREX SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
S5 monodose 
I S5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione 
monodose 
SEVITREX I s5 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione SEVITREX 
monodose DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe 
Ù S5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 40 mg/5mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe 
I S5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I S5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I S5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I S5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc/al DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I S5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pa/al/pvc/al DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al 
I s5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pa/al/pvc/al DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister pa/al/pvc/al 
Ù s5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 10x1 compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 
I S5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pa/al/pvc/al DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
S5 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 
I S5 
SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. SEVITREX 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pa/al/pvc/al confezione DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
monodose 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister perforato pa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
SEVITREX SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister pa/al/pvc/al 40 mg/10mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone hdpe 
confezione monodose I 55 
| s5 
SEVITREX 
SEVITREX DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc/al 
40 mg/10mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in flacone hdpe I 55 
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SEVITREX 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pa/al/pvc/al 


SINESTIC 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg 


S3 


S5 || S3 
SEVITREX SINESTIC 
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. ASTRAZENECA S.P.A. 
20 mg/5mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pa/al/pvc/al turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg 
S5|1I S3 
SHYLA SINESTIC 
GEDEON RICHTER PLC ASTRAZENECA S.P.A. 
2,5 mg compresse 1x30 compresse in blister pvc-al turbohaler 2 inalatore 60 dosi 320/9 mcg 
S Ù s3 
SHYLA SINESTIC 
GEDEON RICHTER PLC ASTRAZENECA S.P.A. 
2,5 mg compresse 1x28 compresse in blister pvc-al turbohaler 3 inalatore 60 dosi 320/9 mcg 
9 I $3 
SHYLA SINESTIC 
GEDEON RICHTER PLC ASTRAZENECA S.P.A. 
2,5 mg compresse 3x28 compresse in blister pvc-al turbohaler 10 inalatore 60 dosi 320/9 meg 
Ss Ù S3 
SHYLA SINESTIC 
GEDEON RICHTER PLC ASTRAZENECA S.P.A. 
2,5 mg compresse 3x30 compresse in blister pvc-al turbohaler 18 inalatore 60 dosi 320/9 meg 
S I S3 
SHYLA SINTREDIUS 
GEDEON RICHTER PLC DOMPE' S.P.A. 
2,5 mg compresse 6x28 compresse in blister pvc-al 1 mg/ml soluzione orale 10 contenitori in pe da 5 ml monodose con cucchiaio dosatore 
5) Il s9 
SHYLA SOLDESAM 
GEDEON RICHTER PLC LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
2,5 mg compresse 6x30 compresse in blister pvc-al 4 mg/ml sol iniett 3 fiale 1 ml 
5 Il s9 
sibutramina SOLDESAM 
I S6-! LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
0,2% gocce orali, sol flacone 10 ml 
SINERTEC Al s9 
MSD ITALIA S.R.L. 
14 compresse 20 mg + 6 mg SOLDESAM 
S5 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. 
8 mg/2 ml sol iniett 3 fiale 2 ml 
SINESTIC (al s9 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 mcg SOLU MEDROL 
53 PFIZER ITALIA S.R.L. 
40 mg/ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone a doppia camera da 40 mg/ml 
SINESTIC Il RS 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg SOLU MEDROL 
53 PFIZER ITALIA S.R.L. 
125 mg/2 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone a doppia camera da 125 mg/2 ml 
SINESTIC Il s9 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg SOLU MEDROL 
53 PFIZERITALIA S.R.L. 
500 mg/8 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di polvere da 500 mg+ fiala solv da 8 ml 
SINESTIC Il s9 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg SOLU MEDROL 
53 PFIZER ITALIA S.R.L. 
1000 mg/16 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di polvere da 1000 mg+ 1 flacone solv da 16 
SINESTIC ml 
ASTRAZENECA S.P.A. Il s9 
turbohaler 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg 
53 | SOLU MEDROL 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
SINESTIC 2000 mg/32 ml polvere e solv per sol iniett 1 flacone di polvere da 2000 mg+ 1 flacone solv da 32 
ASTRAZENECA S.P.A. ml 
turbohaler 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg Il 59 
s3 _ 
somatorelina 
SINESTIC I 9 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 3 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg SOMATROPIN BIOPARTNERS 
53 BIOPARTNERS GMBH 
2 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo polvere 
SINESTIC 2mg:flaconcino (vetro) solv 1,5 ml:flaconcin 
ASTRAZENECA S.P.A. I s2 
turbohaler 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg 
53 | SOMATROPIN BIOPARTNERS 
BIOPARTNERS GMBH 
SINESTIC 4 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 4 mg 
ASTRAZENECA S.P.A. flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 flaconcini 
turbohaler 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg I sS2 
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SOMATROPIN BIOPARTNERS 
BIOPARTNERS GMBH 


7 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 7 mg 


SOTALOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
60 compresse da 80 mg in flacone ppe 


flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 flaconcini Ill P1 
> SOTALOLO MYLAN GENERICS 
SOMATROPIN BIOPARTNERS MYLAN S.PA. 
BIOPARTNERS GMBH 100 compresse da 80 mg in flacone ppe 
10 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 10 mg Ill P1 
flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 1 flaconcino + 1 flaconcino 
| 52 | SOTALOLO MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
SOMATROPIN BIOPARTNERS 300 compresse da 80 mg in flacone ppe 
BIOPARTNERS GMBH Ill PI 
10 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 10 mg 
flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini +4 flaconcini SOTALOLO MYLAN GENERICS 
I s2 MYLAN S.P.A. 
20 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
SOMATROPIN BIOPARTNERS IM PI 
BIOPARTNERS GMBH 
20 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 20 mg SOTALOLO MYLAN GENERICS 
flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 1 flaconcino + 1 flaconcino MYLAN S.P.A. 
I s2 28 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
SOMATROPIN BIOPARTNERS Li I 
BIOPARTNERS GMBH SOTALOLO MYLAN GENERICS 
20 mg polvere e solv per sospensione iniett a ril prolungato - uso sottocutaneo - polvere: 20 mg MYLAN S.P.A. 
flaconcino (vetro)- solv:1,5 ml flaconcino (vetro) - 4 flaconcini + 4 flaconcini 30 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
s2 | PI 
somatropina (hGH) SOTALOLO MYLAN GENERICS 
s2 MYLAN S.P.A. 
40 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
SOSARIA Ill P1 
CIPROS S.R.L. 
0,375% + 0,075% sol da nebulizzare e per uso orale 1 flacone da 15 ml SOTALOLO MYLAN GENERICS 
53 MYLAN S.P.A. 
50 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
SOTALEX Ill PI 
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 
80 mg compresse 40 compresse SOTALOLO MYLAN GENERICS 
P MYLAN S.P.A. 
60 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
sotalolo Ill PI 
p 
SOTALOLO MYLAN GENERICS 
SOTALOLO ANGELINI I MYLAN.S.PA: 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 100 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
80 mg compresse 40 compresse i AH PI 
pi 
SOTALOLO MYLAN GENERICS 
SOTALOLO ANGELINI MYLAN S.P.A. 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF SPA 90 compresse da 80 mg in blister pvc/al 
160 mg compresse 40 compresse Ill PI 
p 
SOTALOLO MYLAN GENERICS 
SOTALOLO HEXAL MYLAN S.P.A. 
HEXAL S.P.A. 300 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al 
80 mg compresse40 compresse Ill PI 
p 
SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO HEXAL TEVA ITALIA S.R.L. 
HEXAL S.P.A. 1 astuccio da 20 compresse da 80 mg 
160 mg compresse40 compresse Ill P1 
pi 
SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS TEVA ITALIA S.R.L. 
MYLAN S.P.A. 1 astuccio da 28 compresse da 80 mg 
20 compresse da 80 mg in flacone ppe Ill P1 
pi 
SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS TEVA ITALIA S.R.L. 
MYLAN S.P.A. 1 astuccio da 30 compresse da 80 mg 
28 compresse da 80 mg in flacone ppe Ill PI 
di SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS TEVA ITALIA S.R.L. 
MYLAN S.P.A. 1 astuccio da 40 compresse da 80 mg 
30 compresse da 80 mg in flacone ppe Il P1 
- SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS TEVA ITALIA S.R.L. 
MYLAN S.P.A. 1 astuccio da 50 compresse da 80 mg 
40 compresse da 80 mg in flacone ppe Ill P1 
i SOTALOLO TEVA 
SOTALOLO MYLAN GENERICS TEVA ITALIA S.R.L. 
MYLAN S.P.A. 1 astuccio da 60 compresse da 80 mg 
50 compresse da 80 mg in flacone ppe Ill PI 
P 
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SOTALOLO TEVA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
1 astuccio da 100 compresse da 80 mg 


SUBOXONE 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED 
8 mg/2 mg compresse sublinguali - uso sublinguale blister (nylon/alu/pvc) 28 compresse 


depot 9,45 mg impianto impianto con 1 sir preriemp 


Il PI | Il S7 
SOTALOLO TEVA SUBOXONE 
TEVA ITALIA S.R.L. INDIVIOR UK LIMITED 
1 astuccio da 50 compresse in blister eav da 80 mg 16 mg - 4 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - blister (carta/alu/nylon/alu/pvc) - 7 
Il P1 compresse 
Il S7 
sotatercept 
s2 | SUBOXONE 
INDIVIOR UK LIMITED 
SPIRIDAZIDE 16 mg / 4 mg - compressa sublinguale - uso sublinguale - blister (carta/alu/nylon/alu/pvc) - 28 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. compresse 
25 mg + 25 mg capsule rigide 20 capsule Il 57 
S5 
SUBUTEX 
SPIROFUR INDIVIOR UK LIMITED 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 0,4 mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 
50 mg +20 mg capsule rigide 10 capsule Il 57 
s5 
SUBUTEX 
SPIROFUR INDIVIOR UK LIMITED 
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 2 mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 
50 mg + 20 mg capsule rigide 20 caspule Il 57 
s5 
SUBUTEX 
SPIROLANG INDIVIOR UK LIMITED 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 8 mg compresse sublinguali 7 compresse sublinguali 
16 capsule 25 mg Il 57 
s5 
sufentanil 
SPIROLANG Il 97 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
10 capsule 50 mg SUFENTANIL HAMELN 
S5 HAMELN PHARMA PLUS GMBH 
5 fiale da 1 ml di sol iniett 50 mcg/ml 
SPIROLANG I 97 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
10 capsule 100 mg SUFENTANIL HAMELN 
S5.! HAMELN PHARMA PLUS GMBH 
5 fiale da 5 ml di sol iniett 50 mcg/ml 
spironolattone Al 57 
S5 
SUFENTANIL HAMELN 
SPREDIV HAMELN PHARMA PLUS GMBH 
BF RESEARCH S.R.L. 5 fiale da 20 ml di sol iniett 50 mcg/ml 
5 mg compresse 10 compresse il 67 
I s9 
SULIQUA 
SPREDIV SANOFI-AVENTIS GROUPE 
BF RESEARCH S.R.L. 100 u/ml / 50 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre- 
5 mg compresse 20 compresse riempita - 3 ml - 3 penne preriempite 
I S9 |1 S4 
SPREDIV SULIQUA 
BF RESEARCH S.R.L. SANOFI-AVENTIS GROUPE 
25 mg compresse 10 compresse 100 u/ml / 50 mcg/mi - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre- 
I s9 riempita - 3 ml - 5 penne pre-riempite 
I S4 
stanozololo 
s1 | SULIQUA 
SANOFI-AVENTIS GROUPE 
STEMFLOVA 100 u/ml / 33 mcg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre- 
1S PHARMACEUTICALS LIMITED riempita - 3 ml - 3 penne pre-riempite 
0,2 mg/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini in vetro da 5 ml I S4 
s5 
SULIQUA 
stenbolone SANOFI-AVENTIS GROUPE 
ST 100 u/ml / 33 mcg/mi - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre- 
riempita - 3 ml - 5 penne pre-riempite 
Ù S4 
stricnina 
se | SUPREFACT 
SANOFI S.P.A. 
SUBOXONE 1 mg/ml sol iniett 1 flacone da 5,5 ml 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED I S2 
2 mg/0,5mg compresse sublinguali - per uso sublinguale blister (nylon/alu/pvc - 7 compresse 
9 9 pi ig P ig y là PI w SUPREFACT 
SANOFI S.P.A. 
SUBOXONE 0,1 mg/erogazione spray nasale, sol 1 flacone da 10 g + erogatore 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED I S2 
2 mg/0,5mg compresse sublinguali - uso sublinguale blister (nylon/alu/pvc) 28 compresse 
9 [e] pi g gl (ny ‘pve) Pi DÒ SUPREFACT 
SANOFI S.P.A. 
SUBOXONE 6,3 mg impianto a ril prolungato 1 sir preriemp monouso 
RB PHARMACEUTICALS LIMITED I S2 
8 mg/2 mg compresse sublinguali - uso sublinguale blister (nylon/alu/pvc) 7 compresse 
57 | SUPREFACT 
SANOFI S.P.A. 


s2 
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SURRENOL SYMBICORT 
EPIFARMA S.R.L ASTRAZENECA S.P.A. 
6 mg compresse 10 compresse 160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione 1 
I s9 inalatore da 120 erogazioni 
I S3 
SURRENOL 
EPIFARMA S.R.L SYMBICORTMITE 
30 mg compresse 10 compresse ASTRAZENECA S.P.A. 
I s9 1 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 
SUSTANON > 
ASPEN PHARMA TRADING LIMITED SYMBICORTMITE 
250 mg/ml sol iniett per uso im 1 fiala da 1 ml ASTRAZENECA S.P.A. 
S1 3 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 
SYMBICORT > 
ASTRAZENECA S.P.A. SYMBICORTMITE 
turbohaler1 inalatore 60 dosi 160/4,5 mcg ASTRAZENECA S.P.A. 
53 2 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 
I S3 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA S.P.A. SYMBICORTMITE 
turbohaler10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg ASTRAZENECA S.P.A. 
53 10 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 
SYMBICORT 1 > 
ASTRAZENECA S.P.A. SYMBICORTMITE 
turbohaler3 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg ASTRAZENECA S.P.A. 
53 18 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg 
Ù S3 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA S.P.A. SYMBICORTMITE 
turbohaler2 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg ASTRAZENECA S.P.A. 
53 1 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
SYMBICORT e 
ASTRAZENECA S.P.A. SYMBICORTMITE 
turbohaler18 inalatori 60 dosi 160/4,5 meg ASTRAZENECA S.P.A. 
53 2 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
I S3 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA S.P.A. | SYMBICORTMITE 
turbohaler1 inalatore 120 dosi 160/4,5 meg ASTRAZENECA S.P.A. 
53.1 3 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
SYMBICORT 1 sli 
ASTRAZENECA S.P.A. { SYMBICORTMITE 
turbohaler3 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg ASTRAZENECA S.P.A. 
53 10 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
SYMBICORT as 
ASTRAZENECA S.P.A. SYMBICORTMITE 
turbohaler 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg ASTRAZENECA S.P.A. 
53 18 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg 
SYMBICORT i > 
ASTRAZENECA S.P.A. SYNACTHEN 
turbohaler10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg ALFASIGMA S.P.A 
53 1 mg/ml sospensione inietta ril prolungato per uso intramuscolare1 fiala 1 ml 
SYMBICORT 1 > 
ASTRAZENECA S.P.A. SYNACTHEN 
turbohaler18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg ALFASIGMA S.P.A 
53 0,25 mg/1 ml sol iniett 1 fiala 
I s2 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA S.PA. tabimorelina (vedi “mimetici della grelina”) 
turbohaler 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg I S2 
> TAIOFTAL 
SYMBICORT SOOFT ITALIA S.P.A. 
ASTRAZENECA S.P.A. 80 mg/ml sospensione iniettabile per uso intravitreo 1 flaconcino da 1 ml 
turbohaler 2 inalatori 60 dosi 320/9 meg Il 59 
s3 = 
talinilolo 
SYMBICORT Il PI 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg TALMIRMAS 
53 LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
40 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 
SYMBICORT I S5 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg TALMIRMAS 
53 LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
40 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 
SYMBICORT I S5 
ASTRAZENECA S.P.A. 
turbohaler 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg TALMIRMAS 
53 LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
40 mg + 12,5 mg compressa 56 compresse in blister al/al 
Ù S5 
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Serie generale - n. 128 


TALMIRMAS 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. 
40 mg + 12,5 mg compressa 84 compresse in blister al/al 


TAMOXIFENE RATIOPHARM 
RATIOPHARM GMBH 
20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 


— 365 


S5 || S4 
TALMIRMAS TANOF 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. GENETIC S.P.A. 
40 mg + 12,5 mg compressa 98 compresse in blister al/al 0,005% + 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,1 ml 
ss |M PI 
TALMIRMAS TANOF 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. GENETIC S.P.A. 
80 mg + 12,5 mg compressa 14 compresse in blister al/al 0,005% + 0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 2,5 ml 
S5 | II PI 
TALMIRMAS TARGET 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. 
80 mg + 12,5 mg compressa 28 compresse in blister al/al 100 mg + 25 mg compresse28 compresse 
S5 | ,,Ill P1, 55 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 12,5 mg compressa 56 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/al 
S5|II S7 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 12,5 mg compressa 84 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/al 
S5 | Il S7 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 12,5 mg compressa 98 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/al 
S5 | Il S7 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 25 mg compressa 14 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/al 
S5|II S7 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. il MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 25 mg compressa 28 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
s5 Il S7 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 25 mg compressa 56 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/al 
SS Il s7 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 25 mg compressa 84 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/al 
S5 | Il S7 
TALMIRMAS TARGIN 
LABORATORIOS LICONSA, S.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
80 mg + 25 mg compressa 98 compresse in blister al/al 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/al 
S5 | Il S7 
TAMOXENE TARGIN 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
10 mg compresse rivestite con film 30 compresse 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/al 
S4 | Il S7 
TAMOXENE TARGIN 
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/al 
S4 | Il S7 
tamoxifene TARGIN 
S4 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
5 mg/2,5 mg compresse a ril prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione 
TAMOXIFENE EG ospedaliera 
EGS.P.A. Il S7 
10 mg compresse rivestite con film 30 compresse 
s4 | TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
TAMOXIFENE EG 10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/al 
EGS.P.A. Il 57 
20 mg compresse rivestite con film 20 compresse 
s4 | TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
TAMOXIFENE GB PHARMA 10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/al 
GB PHARMA S.R.L. Il 57 
10 mg compresse 30 compresse 
s4 | TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
TAMOXIFENE GB PHARMA 10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/al 
GB PHARMA S.R.L. Il 57 
20 mg compresse 20 compresse 
s4 
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TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/al 20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione 
ST: ospedaliera 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
57 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
57 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
57 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
57 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
57 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
S7 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
10 mg/5 mg compresse a ril prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
ospedaliera 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/al 
S7| Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 10 compresse in blister pvc/al 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/al 
S7| Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 14 compresse in blister pvc/al 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/al 
S7 | Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 20 compresse in blister pvc/al 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/al 
S7| Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 28 compresse in blister pvc/al 40 mg/20 mg compresse a ril prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione 
57 ospedaliera 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 30 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
57 2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 50 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
57 2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 56 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
S7 2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 60 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
57 2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 98 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
57 2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. TARGIN 
20 mg/10 mg compresse a ril prolungato 100 compresse in blister pvc/al MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
S7 2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/al 
Il S7 
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TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/al 


TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pvc/al 


S7|Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/al 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/al 
S7|Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/al 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/al 
S7| Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/al 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/al 
S7|Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/al 
confezione ospedaliera Il 57 
S7 
TARGIN 
TARGIN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/al 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/al Il 57 
S7 
TARGIN 
TARGIN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/al 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/al Il S7 
97: 
TARGIN 
TARGIN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/al 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister pvc/al Il 57 
S7 
TARGIN 
TARGIN \ MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister pvc/al Ì ospedaliera 
S7| Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister pvc/al Il 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 
S7| Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister pvc/al 10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 
S7|Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister pvc/al 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 
S7|Il S7 
TARGIN TARGIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister pvc/al 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone hdpe 
S7|Il S7 
TARGIN TAULIZ 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. SANOFI S.P.A. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister pvc/al 6 mg compresse20 compresse 
S7|1 S5 
TARGIN TAULIZ 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. SANOFI S.P.A. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister pvc/al 3 mg compresse 20 compresse 
S7 |1 S5 
TARGIN TAVU 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. PFIZER ITALIA S.R.L. 
15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10x10) compresse in blister pvc/al confezione 1 flacone Idpe di gocce oftalmiche da 2,5 ml 
ospedaliera Ill P1 
Ù S7 
TAVU 
TARGIN PFIZER ITALIA S.R.L. 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 3 flaconi Idpe di gocce oftalmiche da 2,5 ml 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister pvc/al Ill PI 
I S7 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
TARGIN ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. 40 mg/12,5mg compresse 100 compresse in blister al/al 
30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister pvc/al I S5 
I S7 


— 367 — 


Serie generale - n. 128 


5-6-2018 


Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 128 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 


S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 60 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 60 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 84 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 84 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister al/al 
S5 | | S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED ACCORD HEALTHCARE LIMITED 
40 mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED LABORATORI ALTER S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse 100 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S51 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED È LABORATORI ALTER S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse 14 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compressa 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
53) S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED LABORATORI ALTER S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse 28 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compressa 28 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5mg compresse 30 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5mg compresse 56 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5mg compresse 60 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5mg compresse 84 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5mg compresse 90 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5mg compresse 98 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
ACCORD HEALTHCARE LIMITED CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
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TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA 
CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc 


S5. | I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
CHEMO IBERICA S.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
CHEMO IBERICA S.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse100 compresse in blister opa/al/pvc 
S5|1I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
CHEMO IBERICA S.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc 
S5.|l s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE CHEMO IBERICA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
CHEMO IBERICA S.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/al/pvc 
S5.|l s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc 
S5: I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 40 mg/12,5 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 || S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
80mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc 
S5.| | s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
80mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/al/pvc 
S5-/1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
80mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc 
55 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
DOC GENERICI SRL MYLAN S.P.A. 
80mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 40 mg/12,5 mg compresse 90x1 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 | I s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc 
S5 |1I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 40 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/al/pvc 
S5|1I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 
S5|1I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 
S5 |1I s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
S5 || S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 
S5 |1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc 
S5. | I s5 
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TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/al/pvc 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/al/pvc 


S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/25 mg compresse 90x1 compresse in blister opa/al/pvc 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 56x1 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/25 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/al/pvc 
S5|1 s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 90x1 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 
S5 || S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/25 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 
S5|1 s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 98x1 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/25 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 
S51 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. È MYLAN.S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in flacone hdpe 80 mg/12,5 mg compresse100 compresse in blister opa/al/pvc 
53|/Al S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in flacone hdpe 80 mg/25 mg compresse100 compresse in blister opa/al/pvc 
S5|1 s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in flacone hdpe 40 mg/12,5 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in flacone hdpe 80 mg/12,5 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 
S5 |1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/25 mg compresse500 compresse in flacone hdpe 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 28x1 compresse in blister opa/al/pvc 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1I s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc tristar 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 30x1 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc tristar 
S5|1 s5 
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TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA 
MYLAN S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80mg/12,5 mg compresse 28 compresse rivestite in blister al/al 


S5 || S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
MYLAN S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvdc tristar 80mg/12,5 mg compresse 30 compresse rivestite in blister al/al 
S5|1I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
PENSA PHARMA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40 mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 80mg/12,5 mg compresse 50 compresse rivestite in blister al/al 
S5 |1I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
PENSA PHARMA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 80mg/12,5 mg compresse 56 compresse rivestite in blister al/al 
S5.| 1 s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
PENSA PHARMA S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80 mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc-al 80mg/12,5 mg compresse 60 compresse rivestite in blister al/al 
S5 | l s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 7 compresse rivestite in blister al/al 80mg/12,5 mg compresse 84 compresse rivestite in blister al/al 
S5' || l S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 14 compresse rivestite in blister al/al 80mg/12,5 mg compresse 90 compresse rivestite in blister al/al 
S5 | I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 28 compresse rivestite in blister al/al 80mg/12,5 mg compresse 98 compresse rivestite in blister al/al 
S5. I s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. \ SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 30 compresse rivestite in blister al/al 80mg/12,5 mg compresse 100 compresse rivestite in blister al/al 
Sali S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 50 compresse rivestite in blister al/al 80mg/25 mg compresse 7 compresse rivestite in blister al/al 
55 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 56 compresse rivestite in blister al/al 80mg/25 mg compresse 14 compresse rivestite in blister al/al 
S5 | I s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 60 compresse rivestite in blister al/al 80mg/25 mg compresse 28 compresse rivestite in blister al/al 
S5: | l S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 84 compresse rivestite in blister al/al 80mg/25 mg compresse 30 compresse rivestite in blister al/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 90 compresse rivestite in blister al/al 80mg/25 mg compresse 50 compresse rivestite in blister al/al 
S5|1I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 98 compresse rivestite in blister al/al 80mg/25 mg compresse 56 compresse rivestite in blister al/al 
S5|1I s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
40mg/12,5 mg compresse 100 compresse rivestite in blister al/al 80mg/25 mg compresse 60 compresse rivestite in blister al/al 
S5 || S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80mg/12,5 mg compresse 7 compresse rivestite in blister al/al 80mg/25 mg compresse 84 compresse rivestite in blister al/al 
S5 |1I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. SANDOZ S.P.A. 
80mg/12,5 mg compresse 14 compresse rivestite in blister al/al 80mg/25 mg compresse 90 compresse rivestite in blister al/al 
S5. | l s5 
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TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. 
80mg/25 mg compresse 98 compresse rivestite in blister al/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 


=— 1372, 


S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/25 mg compresse 100 compresse rivestite in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 
S5|1 s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister al/al 80 mg/12,5 mg compresse 250 compresse in contenitore hdpe 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
S5 || S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
S5|1 s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
S51 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. È TEVAITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/pvc/pvdc 
53|/Al S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister al/pvc/pvdc 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/pvc/pvdc 80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/pvc/pvdc 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 80 mg/25 mg compresse 30 compresse in contenitore hdpe 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 80 mg/25 mg compresse 90 compresse in contenitore hdpe 
S5. | I S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 250 compresse in contenitore hdpe 80 mg/25 mg compresse 250 compresse in contenitore hdpe 
S5|1I s5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
TEVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 40 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
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TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 


TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 


SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 


S5 || S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 80 mg/12,5 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
40 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 80 mg/25 mg compresse 100 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA TEMGESIC 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. INDIVIOR UK LIMITED 
40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 0,3mg/ml sol iniett 5 fiale 
S5 | Il S7 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA TEMGESIC 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. INDIVIOR UK LIMITED 
80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 0,2mg compresse sublinguali 10 compresse 
S5 | Il S7 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA TEMGESIC 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. INDIVIOR UK LIMITED 
80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 0,2 mg compresse sublinguali 10 compresse in blister nylon/al/pvc 
S5 | Il S7 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA tenamfetamina (metilendiossiamfetamina) 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Il 56 
80 mg/12,5 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
s5 | TENOMAX 
S.F. GROUP S.R.L. 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA astuccio 50 compresse divisibili 100 mg 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Ill PI 
80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
s5 | TENORETIC 
ASTRAZENECA S.P.A. 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 100 mg + 25 mg compresse 14 compresse 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ISTAT P1,S5 
80 mg/12,5 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
55. | TENORETIC 
ASTRAZENECA S.P.A. 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 100 mg +25 mg compresse 28 compresse 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. MAPEI P1, 55 
80 mg/12,5 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
sg] TENORETIC 
ASTRAZENECA S.P.A. 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 50 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Lul P1, 55 
80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
s5 | TENORMIN 
ASTRAZENECA S.P.A. 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 100 mg compresse blister 14 compresse 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Ill PI 
80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister opa/al/pvc/al 
s5 | TENORMIN 
ASTRAZENECA S.P.A. 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 100 mg compresse 42 compresse 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Ill PI 
80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
s5 | TENSADIUR 
MEDA PHARMA S.P.A. 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. I S5 
80 mg/25 mg compresse 30 compresse in blister opa/al/pvc/al 
ss | TENSADIUR 
MEDA PHARMA S.P.A. 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film14 compresse 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. I S5 
80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister opa/al/pvc/al 
s5 | TENSADIUR 
MEDA PHARMA S.P.A. 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. I S5 
80 mg/25 mg compresse 84 compresse in blister opa/al/pvc/al 
s5 | TENSADIUR 
MEDA PHARMA S.P.A. 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 10 mg + 12,5 mg compresse con film 28 compresse 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. I S5 
80 mg/25 mg compresse 90 compresse in blister opa/al/pvc/al 
s5 | TENSIBLOCK 
EPIFARMA S.R.L 
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 100 mg compresse 42 compresse divisibili 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. Ill PI 
80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister opa/al/pvc/al 
s5 | TENSIVOPRIL 


S5 
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TENSOZIDE TERMANASAL 
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.0. GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 500mg/30ml+30mg/30ml sciroppo 1 flacone da 240 ml in pet con misurino graduato 
S5 | Il S6 
TERAXANS tertatololo 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. Ill PI 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 14x1 compresse in contenitore pp 
55 | tesamorelina (vedi “GHRH”) 
I s2 
TERAXANS 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. TESTIM 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 20x1 compresse in contenitore pp FERRING S.P.A. 
S5 50 mg gel 7 tubi monodose da 5g 
I S1 
TERAXANS 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. TESTIM 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x1 compresse in contenitore pp FERRING S.P.A. 
S5 50 mg gel 14 tubi monodose da 5 g 
Ù S1 
TERAXANS 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. TESTIM 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x1 compresse in contenitore pp FERRING S.P.A. 
S5 50 mg gel 30 tubi monodose da 5 g 
I S1 
TERAXANS 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. TESTIM 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x1 compresse in contenitore pp FERRING S.P.A. 
S5 50 mg gel 90 tubi monodose da 5 g 
I S1 
TERAXANS 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. TESTO ENANT 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 28x2 compresse in contenitore pp GEYMONAT S.P.A. 
S5 im 1f 1ml 100mg 
I S1 
TERAXANS 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. TESTO ENANT 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x2 compresse in contenitore pp GEYMONAT S.P.A. 
S5 250 mg/ 2 ml sol iniett per uso im 1 fiala da 2 ml 
I S1 
TERAXANS 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. | TESTOGEL 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x2 compresse in contenitore pp LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
S5.| 1 bustina di gel da 25 mg 
I S1 
TERAXANS 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. | TESTOGEL 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 30x3 compresse in contenitore pp LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
S5 2 bustine di gel da 25 mg 
Ù S1 
TERAXANS 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. TESTOGEL 
10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film 50x10 compresse in contenitore pp LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
S5 7 bustine di gel da 25 mg 
_ I SI 
terbutalina 
53 | TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
terlipressina 10 bustine di gel da 25 mg 
S5|1 S1 
TERLIPRESSINA SUN TESTOGEL 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
0,1mg/ml sol iniett 5 fiale in vetro da 8.5ml 14 bustine di gel da 25 mg 
S5|1 S1 
TERMADEC TESTOGEL 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
500mg e 30mg polvere per soluzione orale 6 bustine in pet/Idpe/al/ldpe 28 bustine di gel da 25 mg 
S6:1-I S1 
TERMADEC TESTOGEL 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
500mg e 30mg polvere per soluzione orale 8 bustine in pet/Idpe/al/ldpe 30 bustine di gel da 25 mg 
S6 | 1 S1 
TERMADEC TESTOGEL 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
500mg e 30mg polvere per soluzione orale 10 bustine in pet/Idpe/al/idpe 50 bustine di gel da 25 mg 
S6 | 1 S1 
TERMADEC TESTOGEL 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
500mg e 30mg polvere per soluzione orale 12 bustine in pet/Idpe/al/Idpe 60 bustine di gel da 25 mg 
S6 | 1 S1 
TERMADEC TESTOGEL 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 
500mg e 30mg polvere per soluzione orale 14 bustine in pet/Idpe/al/Iidpe 90 bustine di gel da 25 mg 
S6 | 1 S1 
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TESTOGEL TETRASPAN 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL B. BRAUN MELSUNGEN AG 
100 bustine di gel da 25 mg 60 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 500 ml 
Ss Ù S5 
TESTOGEL TETRASPAN 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL B. BRAUN MELSUNGEN AG 
1 bustina di gel da 50 mg 100 mg/ml sol per infusione 10 flaconi polythene da 500 ml 
S I S5 
TESTOGEL TETRASPAN 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL B. BRAUN MELSUNGEN AG 
2 bustine di gel da 50 mg 100 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 250 ml 
S I S5 
TESTOGEL TETRASPAN 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL B. BRAUN MELSUNGEN AG 
7 bustine di gel da 50 mg 100 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 500 ml 
9 I S5 
TESTOGEL tetrizolina 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL Il 56 
10 bustine di gel da 50 mg 
S TIARTAN 
BGP PRODUCTS S.R.L. 
TESTOGEL 600/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opaco pvc/aclar/al 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL I S5 
14 bustine di gel da 50 mg 
g1 | TIARTAN 
BGP PRODUCTS S.R.L. 
TESTOGEL 600/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister opaco pvc/aclar/al 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL I S5 
28 bustine di gel da 50 mg 
51 | TIARTAN 
BGP PRODUCTS S.R.L. 
TESTOGEL 600/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister opaco pvc/aclar/al 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL I 55 
30 bustine di gel da 50 mg 
S TIARTAN 
BGP PRODUCTS S.R.L. 
TESTOGEL 600/12,5 mg compresse rivestite con film 280 (28x10) compresse in blister opaco pvc/aclar/al 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL Li S5 
50 bustine di gel da 50 mg 
51 | TIBOCINA 
SANDOZ S.P.A. 
TESTOGEL 2,5 mg compresse 1x28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL N24 S1 
60 bustine di gel da 50 mg 
g1) TIBOCINA 
SANDOZ S.P.A. 
TESTOGEL 2,5 mg compresse 3x28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL I S1 
90 bustine di gel da 50 mg 
S TIBOCINA 
SANDOZ S.P.A. 
TESTOGEL 2,5 mg compresse 1x30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL I (Shi 
100 bustine di gel da 50 mg 
5] | tibolone 


Ù S1 
testolattone 
sa | TIBOLONE MITHRA 
GEDEON RICHTER PLC 
testosterone 2,5 mg compresse 1x28 compresse in blister pvc-al 
S1. |. S1 
TESTOVIRON TIBOLONE MITHRA 
BAYER S.P.A. GEDEON RICHTER PLC 
250 mg/ml sol iniett a ril prolungato per uso im1 fiala 1 ml 2,5 mg compresse 1x30 compresse in blister pvc-al 
STI S1 
TESTOVIS TIBOLONE MITHRA 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. GEDEON RICHTER PLC 
100 mg/2 ml sol iniett per uso im 2 fiale da 2 ml 2,5 mg compresse 3x28 compresse in blister pvc-al 
STI S1 
tetracosactide (ACTH) TIBOLONE MITHRA 
S2 GEDEON RICHTER PLC 
2,5 mg compresse 3x30 compresse in blister pvc-al 
tetraidrogestrinone (17-idrossi-18a-omo-19-nor-17a-pregna-4,9,11- I SI 
trien-3-one) 
s1 | TIBOLONE MITHRA 
GEDEON RICHTER PLC 
TETRASPAN 2,5 mg compresse 6x28 compresse in blister pvc-al 
B. BRAUN MELSUNGEN AG I SI 
60 mg/ml sol per infusione 10 flaconi polythene da 500 ml 
s5 | TIBOLONE MITHRA 
GEDEON RICHTER PLC 
TETRASPAN 2,5 mg compresse 6x30 compresse in blister pvc-al 
B. BRAUN MELSUNGEN AG I SI 


60 mg/ml sol per infusione 20 sacche pp da 250 ml 


S5 
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TIDOCOMB TOLUCOMBI 
GENETIC S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
2% + 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,166 ml 40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 14 compresse 
p. Ù S5 
TIMOD TOLUCOMBI 
VISUFARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
2,5 mg/ml collirio, sol flacone da 5 ml 40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 28 compresse 
P Ù S5 
TIMOD TOLUCOMBI 
VISUFARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
5 mg/ml collirio, sol flacone da 5 ml 40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 30 compresse 
P I S5 
TIMOGEL TOLUCOMBI 
LABORATOIRES THEA KRKA D.D. NOVO MESTO 
1 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 0.4 g 40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 56 compresse 
PI|1 S5 
TIMOGEL TOLUCOMBI 
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
1 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 0.4 g 40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 60 compresse 
PI|I S5 
TIMOGEL TOLUCOMBI 
FARMA 1000 S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
1 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 0.4 g 40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 84 compresse 
PI|I S5 
TIMOGEL TOLUCOMBI 
MEDIFARM S.R.L. KRKA D.D. NOVO MESTO 
1 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose pebd da 0.4 g 40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 90 compresse 
PI|I S5 
TIMOLABAK TOLUCOMBI 
THEA FARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
0,25 % collirio, sol flacone da 5 ml 40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 98 compresse 
PI|I S5 
TIMOLABAK TOLUCOMBI 
THEA FARMA S.P.A. KRKA D.D. NOVO MESTO 
0,50 % collirio, sol flacone da 5 ml 80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 14 compresse 
PI) s5 
timololo TOLUCOMBI 
P KRKA D.D. NOVO. MESTO 
80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 98 compresse 
TIMOLOLO ANGELINI i ss 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
0,25% collirio,sol flacone da Sml TOLUCOMBI 
P KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 14 compresse 
TIMOLOLO ANGELINI I s5 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
0,50% collirio,sol flacone da Sml TOLUCOMBI 
P KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 28 compresse 
TIMOPTOL I s5 
SANTEN ITALY SRL 
0,25% collirio, sol flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus TOLUCOMBI 
P KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 30 compresse 
TIMOPTOL I S5 
SANTEN ITALY SRL 
0,50% collirio, sol flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus TOLUCOMBI 
P KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 56 compresse 
TIMOPTOL I S5 
SANTEN ITALY SRL 
xe 0,25% collirio a ril prolungato flacone 2,5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus TOLUCOMBI 
P KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 60 compresse 
TIMOPTOL I s5 
SANTEN ITALY SRL 
xe 0,50% collirio a ril prolungato flacone 2,5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus TOLUCOMBI 
P KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 84 compresse 
timosina-R4 e derivati (TB-500) I S5 
s2 
TOLUCOMBI 
TOLUCOMBI KRKA D.D. NOVO MESTO 
KRKA D.D. NOVO MESTO 80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 90 compresse 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 14 compresse I S5 
s5 
TOLUCOMBI 
TOLUCOMBI KRKA D.D. NOVO MESTO 
KRKA D.D. NOVO MESTO 80 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 98 compresse 
40 mg/12.5mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 98 compresse I 55 
S5 
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TOLUCOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 14 compresse 


TORASEMIDE GERMED 
GERMED PHARMA S.P.A. 
50 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 


s5 


S5 || S5 
TOLUCOMBI TORASEMIDE GERMED 
KRKA D.D. NOVO MESTO GERMED PHARMA S.P.A. 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pe+des/al) - 98 compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
S5|1I S5 
TOLUCOMBI TORASEMIDE GERMED 
KRKA D.D. NOVO MESTO GERMED PHARMA S.P.A. 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 14 compresse 112 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
S5 | l S5 
TOLUCOMBI TORASEMIDE HEXAL 
KRKA D.D. NOVO MESTO HEXAL S.P.A. 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 28 compresse 10 mg compresse 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
TOLUCOMBI TORASEMIDE HEXAL 
KRKA D.D. NOVO MESTO HEXAL S.P.A. 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 30 compresse 10 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.|l s5 
TOLUCOMBI TORASEMIDE HEXAL 
KRKA D.D. NOVO MESTO HEXAL S.P.A. 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 56 compresse 10 mg compresse 20 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | S5 
TOLUCOMBI TORASEMIDE HEXAL 
KRKA D.D. NOVO MESTO HEXAL S.P.A. 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 60 compresse 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | S5 
TOLUCOMBI TORASEMIDE HEXAL 
KRKA D.D. NOVO MESTO HEXAL S.P.A. 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 84 compresse 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.|l s5 
TOLUCOMBI TORASEMIDE HEXAL 
KRKA D.D. NOVO MESTO \ HEXAL S.P.A. 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 90 compresse 10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
s5/1 s5 
TOLUCOMBI TORASEMIDE HEXAL 
KRKA D.D. NOVO MESTO HEXAL S.P.A. 
80 mg/25mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 98 compresse 10 mg compresse 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
SS I S5 
tolvaptan TORASEMIDE HEXAL 
S5 HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
TOPSTER I s5 
SOFAR S.P.A. 
42 mg schiuma rettalecontenitore sottopressione + 14 cannule TORASEMIDE HEXAL 
| s9 HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 400 (20x20) compresse in blister pvc/pvdc/al 
TOPSTER I s5 
SOFAR S.P.A. 
3 mg supposte 10 supposte TORASEMIDE HEXAL 
I 59 HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 10 compresse in blister al/al 
TOPSTER I S5 
SOFAR S.P.A. 
3 mg sosp rettale 10 flaconi con cannula TORASEMIDE HEXAL 
I s9 HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
TORADIUR I S5 
MEDA PHARMA S.P.A. 
10 mg compresse 14 compresse TORASEMIDE HEXAL 
S5 HEXAL S.P.A. 
10 mg compresse 20 compresse in blister al/al 
torasemide I S5 
s5 
TORASEMIDE HEXAL 
TORASEMIDE GERMED HEXAL S.P.A. 
GERMED PHARMA S.P.A. 10 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
14 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg I 55 
s5 
TORASEMIDE HEXAL 
TORASEMIDE GERMED HEXAL S.P.A. 
GERMED PHARMA S.P.A. 10 mg compresse 30 compresse in blister al/al 
28 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg I 55 
S5 
TORASEMIDE HEXAL 
TORASEMIDE GERMED HEXAL S.P.A. 
GERMED PHARMA S.P.A. 10 mg compresse 50 compresse in blister al/al 
30 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg I 55 
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TORASEMIDE HEXAL TORASEMIDE MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse 56 compresse in blister al/al 56 compresse in blister al/al da 10 mg 
S5|1 S5 
TORASEMIDE HEXAL TORASEMIDE MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse 100 compresse in blister al/al 100 compresse in blister al/al da 10 mg 
S5|1 S5 
TORASEMIDE HEXAL TORASEMIDE MYLAN GENERICS 
HEXAL S.P.A. MYLAN S.P.A. 
10 mg compresse 400 (20x20) compresse in blister al/al 400 (20x20) compresse in blister al/al da 10 mg 
S5 | I S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
10 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 10 mg compresse 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
14 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 10 mg compresse 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | 1 s5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
20 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 10 mg compresse 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
28 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 10 mg compresse 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 || S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
30 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 10 mg compresse 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TORASEMIDE TEVA ITALIA 
MYLAN S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
50 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 10 mg compresse 112 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S51 S5 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS toremifene 
MYLAN S.PA. 127] s4 
56 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
ss! TOSTREX 
KYOWA KIRIN LTD 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS 2% gel 1 contenitore multidose da 60 g con pompa dosatrice 
MYLAN S.PA. I SI 
100 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
s5 | TOSTREX 
KYOWA KIRIN LTD 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS 2% gel 3 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice 
MYLAN S.P.A. I SI 
400 compresse in blister pvc/pvdc/al da 10 mg 
s5 | TOSTREX 
KYOWA KIRIN LTD 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS 2% gel 2 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice 
MYLAN S.P.A. I SI 
10 compresse in blister al/al da 10 mg 
s5 | TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS 100iu/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5ml- 1 
MYLAN S.P.A. flaconcino 
14 compresse in blister al/al da 10 mg I 54 
S5 
TOUJEO 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
MYLAN S.P.A. 100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5 ml-2 
20 compresse in blister al/al da 10 mg flaconcini 
Ca s4 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS TOUJEO 
MYLAN S.P.A. SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
28 compresse in blister al/al da 10mg 100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5 ml- 5 
S5 flaconcini 
I s4 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.PA. TOUJEO 
30 compresse in blister al/al da 10 mg SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
S5 100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 5 ml- 10 
flaconcini 
TORASEMIDE MYLAN GENERICS I S4 
MYLAN S.P.A. 
50 compresse in blister al/al da 10 mg TOUJEO 
S5 SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 


100 ui/ml- soluzione iniettabile in cartuccia- uso sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 4 cartucce 
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TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile in cartuccia- uso sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 5 cartucce 


| S4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 9 cartucce 


Ù S4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile in cartuccia- uso sottocutaneo- cartucce (vetro) 3 ml- 10 cartucce 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 10 cartucce 


| S4 | 1 S4 
TOUJEO TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile in flaconcino- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 10 ml- 1 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
flaconcino (solostar)- 3 ml- 1 penna preriempita 
| S4 | 1 S4 
TOUJEO TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 1 penna preriempita (solostar)- 3 ml- 3 penne preriempite 
| S4 | 1 S4 
TOUJEO TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 3 penne preriempite (solostar)- 3 ml- 4 penne preriempite 
| S4 | 1 S4 
TOUJEO TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 4 penne preriempite (solostar)- 3 ml- 5 penne preriempite 
| S4 | 1 S4 
TOUJEO TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 5 penne preriempite (solostar)- 3 ml- 6 penne preriempite 
| S4 | 1 S4 
TOUJEO TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH il SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 6 penne preriempite Ì (solostar)- 3 ml- 8 penne preriempite 
| S4 | 1 S4 
TOUJEO TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita ì 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 8 penne preriempite (solostar)- 3 ml- 9 penne preriempite 
| S4 | 1 S4 
TOUJEO TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 
(optiset)- 3 ml- 9 penne preriempite (solostar)- 3 ml- 10 penne preriempite 
I S4 | 1 S4 
TOUJEO TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita 300 unità/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita 
(optiset)- 3 ml- 10 penne preriempite (solostar) - 1.5 ml - 10 penne pre-riempite 
S4 | 1 S4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 1 cartuccia 


S4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 3 cartucce 


s4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 4 cartucce 


S4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 5 cartucce 


s4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 6 cartucce 


s4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
100 ui/ml- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per opticlik- 3 ml- 8 cartucce 


S4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
300 unita'/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna preriempita 1,5 ml - 1 penna preriempita 


| s4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
300 unita'/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna preriempita 1,5 ml - 3 penne preriempite 


I S4 


TOUJEO 
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
300 unita'/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in 
penna preriempita 1,5 ml - 5 penne preriempite 


I S4 
TRAKOR 

ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 

6,25 mg compresse 28 compresse 
Ill PI 
TRAKOR 

ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. 

25 mg compresse 30 compresse 
Ill PI 


Serie generale - n. 128 


— 380 


5-6-2018 Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 128 
ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 
tramazolina TRESIBA 
56 100 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 5 
penne preriempite 
TRANDATE I sa 
TEOFARMA S.R.L. 
100 mg compresse rivestite con film 30 compresse TRESIBA 
I PI 100u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna pre-riempita (vetro) (flextouch)-3 ml- 1 
penna pre-riempita 
TRANDATE I sa 
TEOFARMA S.R.L. 
200 mg compresse rivestite con film 30 compresse TRESIBA 
I P1 100u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 10 (2 
confezioni da 5) penne preriempite (conf. multipla) 
TRANDATE I sa 
TEOFARMA S.R.L. 
5 mg/ml sol iniett per uso ev 1 fiala da 20 ml TRESIBA 
I P1 200 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 1 
penna pre-riempita 
TRANDIUR I sa 
TEOFARMA S.R.L. 
200 mg + 20 mg compresse rivestite con film 30 compresse TRESIBA 
LUI P1,S5 200 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 2 
penne pre-riempite 
tranilcipromina I S4 
S6 
TRESIBA 
TRANSTEC 200 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 3 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. penne pre-riempite 
3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h I S4 
S7 
TRESIBA 
TRANSTEC 200 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-penna pre-riempita (vetro)(flextouch)- 3 ml- 6 (2 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. conf da 3) penne pre-riempite (conf multipla) 
5 cerotti da 20 mg 35 mcg/h I S4 
S7 
tretochinolo 
TRANSTEC I S3 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 cerotti da 20 mg 35 mcg/h TRIACORT 
57 PHARMATEX ITALIA S.R.L. 
40 mg /1 ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 
TRANSTEC Il s9 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h TRIACORT 
57 PHARMATEX ITALIA S.R.L. 
80 mg /2.ml sosp iniett 3 flaconcini da 2 ml 
TRANSTEC Il s9 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
5 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h ; triamcinolone 
S7.|Il s9 
TRANSTEC TRIAMINIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. 
10 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h 500 mg + 60 mg polvere per sol orale 10 bustine 6 g 
S7|Il S6 
TRANSTEC triamterene 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. I S5 
3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h 
57 | TRIAMVIRGI 
FISIOPHARMA S.R.L. 
TRANSTEC 40 mg/ml sosp iniett 3 flaconcini da 1 ml 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. Il 59 
5 cerotti da 40 mg 70 mcg/h 
57 | TRIAMVIRGI 
FISIOPHARMA S.R.L. 
TRANSTEC 80 mg/2 ml sosp iniett 3 flaconcini da 2 ml 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. Il 59 
10 cerotti da 40 mg 70 mcg/h 
57 | TRIAMVIRGI 
FISIOPHARMA S.R.L. 
TRAZYL 80 mg/2 ml sospensione iniettabile 5 fiale da 2 ml 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA Il s9 
1% collirio, polvere e solv per sol 1 flaconcino liofilizzato + 1 flaconcino solv da 5 ml 
s6 | TRIATECHCT 
SANOFI S.P.A. 
TRAZYL 10 MG/12,5 MG COMPRESSE 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA I S5 
2% collirio, polvere e solv per sol 1 flaconcino liofilizzato + 1 flaconcino solv da 5 ml 
s6 | TRIATECHCT 
SANOFI S.P.A. 
trenbolone (17-idrossi-estr-4,9,11-trien-3-one) 10 MG/12,5 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL 
ST ||. S5 
TRESIBA TRIATEC HCT 
NOVO NORDISK A/S SANOFI S.P.A. 
100 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-cartuccia (vetro)(penfill)- 3 ml- 10 penfill 10 MG/12,5 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL 
S4 | 1 s5 
TRESIBA TRIATEC HCT 
NOVO NORDISK A/S SANOFI S.P.A. 
100 u/ml-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-cartuccia (vetro)(penfill)- 3 ml- 5 penfill 10 MG/12,5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL 
S4 | 1 S5 
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TRIATEC HCT TRIMBOW 
SANOFI S.P.A. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
10 MG/12,5 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL 87 mcg/5 mcg/9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 
S5 confezione multipla: 240 erogazioni (2 inalatori per 120 erogazioni ciascuna) 
TRIATEC HCT > 
SANOFI S.P.A. TRIMBOW 
10 MG/12,5 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
S5 87 mcg/5 mcg/9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 
confezione multipla: 360 erogazioni (3 inalatori per 120 erogazioni ciascuna) 
TRIATEC HCT I 3 
SANOFI S.P.A. 
10 MG/12,5 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL TRIMBOW 
S5 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
87 mcg/5 mcg/9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 
TRIATEC HCT inalatore per 120 erogazioni 
SANOFI S.PA. I 53 
10 MG/25 MG COMPRESSE 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL 
55 | trimetazidina 
I S4 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
TRIATEC HCT Lu 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 
I S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.PA. TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 
TRIATEC HCT 1 > 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 
I S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.P.A. | TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
51 5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 
TRIATEC HCT nai 
SANOFI S.PA. '.TRIPLIAM 
10 MG/25 MG COMPRESSE 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5., 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
TRIATEC HCT > 
SANOFI S.PA. TRIPLIAM 
2,5MG + 12,5 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 
TRIATEC HCT > 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
2,5MG + 12,5 MG COMPRESSE 320 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 
TRIATEC HCT i La 
SANOFI S.P.A. TRIPLIAM 
5IMG + 25 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film100 compresse in contenitore hdpe 
I S5 
TRIATEC HCT 
SANOFI S.PA. TRIPLIAM 
IMG + 25 MG COMPRESSE 320 COMPRESSE IN BLISTER PVC-AL LES LABORATOIRES SERVIER 
S5 5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 
î — Ù S5 
triclormetiazide 
s5 | TRIPLIAM 
LES LABORATOIRES SERVIER 
TRIESENCE 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 
NOVARTIS FARMA S.P.A. I S5 
40mg/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino in vetro monodose da 1 ml 
| sg | TRIPLIAM 
LES LABORATOIRES SERVIER 
TRIMBOW 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. I 55 
87 mcg/5 mcg/9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 
inalatore per 60 erogazioni TRIPLIAM 
I 53 LES LABORATOIRES SERVIER 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 
TRIMBOW I ss 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
87 mcg/5 mcg/9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1 TRIPLIAM 
inalatore per 180 erogazioni LES LABORATOIRES SERVIER 
I 53 10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 
I S5 
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TRIPLIAM TRIQUISIC 
LES LABORATOIRES SERVIER GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 35 microgrammi/h cerotto transdermico 30 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
S5 | Il S7 
TRIPLIAM TRIQUISIC 
LES LABORATOIRES SERVIER GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pp 35 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
S5 | Il S7 
TRIPLIAM TRIQUISIC 
LES LABORATOIRES SERVIER GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 2 x 30 compresse in contenitore pp 35 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
S5 | Il S7 
TRIPLIAM TRIQUISIC 
LES LABORATOIRES SERVIER GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 3 x 30 compresse in contenitore pp 35 microgrammi/h cerotto transdermico 6 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
S5 | Il S7 
TRIPLIAM TRIQUISIC 
LES LABORATOIRES SERVIER GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore hdpe 35 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
S5 | Il S7 
TRIPLIAM TRIQUISIC 
LES LABORATOIRES SERVIER GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 5 x 100 compresse in contenitore hdpe 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
S5 | Il S7 
TRIPLIAM TRIQUISIC 
LES LABORATOIRES SERVIER GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
2,5 mg/0,625 mg/5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
S5 | II S7 
TRIPLIAM TRIQUISIC 
LES LABORATOIRES SERVIER GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
5 mg/1,25 mg/5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
S5 | Il S7 
TRIPLIAM TRIQUISIC 
LES LABORATOIRES SERVIER GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
5 mg/1,25 mg/10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
S5-(-Il S7 
TRIPLIAM TRIQUISIC 
LES LABORATOIRES SERVIER GRUNENTHALITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
55 /HH S7 
TRIPLIAM TRIQUISIC 
LES LABORATOIRES SERVIER GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
10 mg/2,5 mg/10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore pp 52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
S5 | Il S7 
triptorelina TRIQUISIC 
S2 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
TRIQUISIC Il 97 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn TRIQUISIC 
57 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 30 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
TRIQUISIC Il S7 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn TRIQUISIC 
57 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
TRIQUISIC Il S7 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn TRIQUISIC 
S7 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
TRIQUISIC Il 97 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn TRIQUISIC 
57 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 6 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
TRIQUISIC Il 97 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn TRIQUISIC 
57 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
52,5 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
TRIQUISIC Il S7 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn TRIQUISIC 
57 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 10 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
TRIQUISIC Il 97 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
35 microgrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 
S7 
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TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 12 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 


TWICE 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
30 mg capsule rigide a ril prolungato 16 capsule 
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S7|Il S7 
TRIQUISIC TWICE 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 16 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 60 mg capsule rigide a ril prolungato 16 capsule 
S7| Il S7 
TRIQUISIC TWICE 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 18 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 100 mg capsule rigide a ril prolungato 16 capsule 
S7| Il S7 
TRIQUISIC ULTIBRO BREEZHALER 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. NOVARTIS EUROPHARM LTD 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 20 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 10x1 
57 capsule (dose unitaria) + 1 inalatore 
I S3 
TRIQUISIC 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. ULTIBRO BREEZHALER 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 24 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn NOVARTIS EUROPHARM LTD 
57 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 150 
(15x 10x 1) capsule (dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 
TRIQUISIC I 3 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 3 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn ULTIBRO BREEZHALER 
57 NOVARTIS EUROPHARM LTD 
85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 12x1 
TRIQUISIC capsule + 1 inalatore 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. I 53 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 30 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn 
57 | ULTIBRO BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
TRIQUISIC 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 150 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. (25 confezioni di 6x1) capsule + 25 inalatori 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 4 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn I 53 
Sr ULTIBRO BREEZHALER 
TRIQUISIC | NOVARTIS EUROPHARM LTD 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. i 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 30x1 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 5 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn capsule + 1 inalatore 
ati S3 
TRIQUISIC ULTIBRO BREEZHALER 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. NOVARTIS EUROPHARM LTD 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 6 cerotti in bustina singola in pap/ldpe/al/surlyn 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 90 (3 
SYI/ confezioni di 30x1) capsule + 3 inalatori 
TRIQUISIC i A 
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. ULTIBRO BREEZHALER 
70 microgrammi/h cerotto transdermico 8 cerotti in bustina singola in pap/Idpe/al/surlyn NOVARTIS EUROPHARM LTD 
ST 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 96 (4 
confezioni di 24x1) capsule + 4 inalatori 
TROFODERMIN I 3 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 
0,59+0,5 g crema tubo 10g ULTIBRO BREEZHALER 
Ss NOVARTIS EUROPHARM LTD 
85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 6x1 
TROFODERMIN capsule + 1 inalatore 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. I 53 
0,59+0,5 g crema tubo 30 g 
S ULUNAR BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
TROFODERMIN 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 10x1 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. capsule (dose unitaria) + 1 inalatore 
0,59+0,5 g crema tubo 50g I s3 
S 
ULUNAR BREEZHALER 
TROFODERMIN NOVARTIS EUROPHARM LTD 
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 150 
5% + 5% spray cutaneo, sospensione flacone 30 ml (15x 10x 1) capsule (dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 
Ss I $3 
tuaminoeptano ULUNAR BREEZHALER 
I 56 NOVARTIS EUROPHARM LTD 
85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 12x1 
TUBERLOT capsule + 1 inalatore 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA’ DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI I 53 
0,5% soluzione da nebulizzare 1 flacone da 15 ml 
53 | ULUNAR BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
tulobuterolo 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 150 
53 (25 confezioni di 6x1) capsule + 25 inalatori 
TWICE da 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA ULUNAR BREEZHALER 
10 mg capsule rigide a ril prolungato 16 capsule NOVARTIS EUROPHARM LTD 
I S7 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 30x1 


capsule + 1 inalatore 


I S3 
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ULUNAR BREEZHALER URBASON SOLUBILE 
NOVARTIS EUROPHARM LTD SANOFI S.P.A. 
85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 90 (3 250 mg/5 ml polvere e solv per sol iniett1 fiala polvere +1 fiala solv 5 ml 
confezioni di 30x1) capsule + 3 inalatori Il s9 
| S3 = = 
urofollitropina 
ULUNAR BREEZHALER I s2 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 96 (4 VALBACOMP 
confezioni di 24x1) capsule + 4 inalatori CRINOS S.P.A. 
I 53 80mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ù S5 
ULUNAR BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD VALBACOMP 
85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu) 6x1 CRINOS S.P.A. 
capsule + 1 inalatore 80mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S3|1 S5 
ULTIVA VALBACOMP 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. CRINOS S.P.A. 
5 flaconi 1 mg 80mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
SZ |: S5 
ULTIVA VALBACOMP 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. CRINOS S.P.A. 
5 flaconi 2 mg 80mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S7|1 S5 
ULTIVA VALBACOMP 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. CRINOS S.P.A. 
5 flaconi 5 mg 80mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S7|1 s5 
ULTRAPROCT VALBACOMP 
BAYER S.P.A. CRINOS S.P.A. 
supposte12 supposte 80mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S9 | I S5 
ULTRAPROCT VALBACOMP 
BAYER S.P.A. CRINOS S.P.A. 
unguento rettale tubo da 30 g + 1 cannula 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
59/1 S5 
UMAN ALBUMIN VALBACOMP 
KEDRION S.P.A. CRINOS S.P.A. 
200 g/l sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5A1 s5 
UMAN ALBUMIN VALBACOMP 
KEDRION S.P.A. CRINOS S.P.A. 
5 g/100 ml sol per infusione 1 flacone 250 ml 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5:(l S5 
UMAN ALBUMIN VALBACOMP 
KEDRION S.P.A. CRINOS S.P.A. 
250 g/I sol per infusione 1 flaconcino 50 ml 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| I S5 
UMAN ALBUMIN VALBACOMP 
KEDRION S.P.A. CRINOS S.P.A. 
200 g/l sol per infusione 1 flaconcino da 100 ml 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
UNIPRILDIUR VALBACOMP 
ASTRAZENECA S.P.A. CRINOS S.P.A. 
2,5mg+12,5mg compresse 14 compresse 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
UNIPRILDIUR VALBACOMP 
ASTRAZENECA S.P.A. CRINOS S.P.A. 
5mg+25mg compresse 14 compresse 160mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5: Il S5 
URACTONE VALBACOMP 
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. CRINOS S.P.A. 
100 mg compresse 10 compresse 160mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | I S5 
URBASON VALBACOMP 
SANOFI S.P.A. CRINOS S.P.A. 
4 mg compresse 10 compresse 160mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| S9 | 1 S5 
URBASON SOLUBILE VALBACOMP 
SANOFI S.P.A. CRINOS S.P.A. 
20 mg/ml polvere e solv per sol iniett 3 fiale polvere + 3 fiale solv 1 ml 160mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
| SI |1 S5 
URBASON SOLUBILE VALBACOMP 
SANOFI S.P.A. CRINOS S.P.A. 
40 mg/ml polvere e solv per sol iniett1 fiala + 1 fiala solv 1 ml 160mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Ù SI |1I S5 
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VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
160mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 || S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | 1 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.|l S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.|l s5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| | S5 
VALBACOMP | VALIDROC 
CRINOS S.P.A. i SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Sali S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1I s5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5: | l S5 
VALBACOMP VALIDROC 
CRINOS S.P.A. SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
320mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
VALIDROC VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
VALIDROC VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 || S5 
VALIDROC VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.||l S5 
VALIDROC VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
VALIDROC VALIDROC 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5: | l s5 
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VALIDROC VALSACOMBI 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 | | S5 
VALIDROC VALSACOMBI 
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 | I S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 s5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 || S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S51 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D.NOVO.MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
$3|/Al S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 s5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1I S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 s5 
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VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 || S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 || s5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 || S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5: I S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5.| | S5 
VALSACOMBI | VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO | KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Sali S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
55 S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1I S5 
VALSACOMBI VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO KRKA D.D. NOVO MESTO 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 | I s5 
VALSACOMBI 
KRKA D.D. NOVO MESTO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al ALMUS S.R.L. 
S5 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
VALSACOMBI 55 
KRKA D.D. NOVO MESTO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al ALMUS S.R.L. 
S5 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
VALSACOMBI 55 
KRKA D.D. NOVO MESTO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al ALMUS S.R.L. 
S5 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
VALSACOMBI ! 2a 
KRKA D.D. NOVO MESTO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al ALMUS S.R.L. 
S5 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
VALSACOMBI 2 
KRKA D.D. NOVO MESTO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
320 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al ALMUS S.R.L. 
S5 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
VALSACOMBI ! i 
KRKA D.D. NOVO MESTO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
320 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al ALMUS S.R.L. 
S5 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pe 
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S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in contenitore pe 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pe 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pe 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pe 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pe 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in contenitore pe 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pe 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5|1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pe 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 |1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pe 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 || S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in contenitore pe 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5_|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. È ALMUS.S.R:L: 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
$3|/Al S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in contenitore pe 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pe 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pe 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore pe 
S5|1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in contenitore pe 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in contenitore pe 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore pe 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in contenitore pe 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 
ALMUS S.R.L. ALMUS S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in contenitore pe 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in contenitore pe 
S5|1 s5 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 
80mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.P.A. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 


S5 || S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
160mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 320mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EGS.P.A. 
160mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 320mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. EG S.P.A. 
320mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/aclar/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 126 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EG S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 154 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 182 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.: LI S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.l s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL i EGS.P.A. 
320 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
Sali S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
DOC GENERICI SRL EGS.P.A. 
320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
55 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.PA. EG S.P.A. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 126 compresse in blister pvc/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5: | l S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 154 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 182 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 |l s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5.| | S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5. | l S5 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EGS.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
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S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EGS.P.A. 
160mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG 
EG S.P.A. EG S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5 | I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EGS.P.A. MYLAN S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5 || S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister opa/al/pvc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S51 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. È MYLAN.S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
53|/Al S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
160mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
EG S.P.A. MYLAN S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 
S5|1 s5 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS 
MYLAN S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
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S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
MYLAN S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
PENSA PHARMA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
PENSA PHARMA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5.|l s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
PENSA PHARMA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
320 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5 || s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
PENSA PHARMA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
320 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5 | 1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
PENSA PHARMA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5. LI S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
S5. I s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. \ RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister al/al 
Sali S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 
55 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister al/al 
S5| 1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister al/al 
S5:| 1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister al/al 
S5|1I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister al/al 
S5|1I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister al/al 
S5 |l S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister al/al 
S5. || S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister al/al 
S5|1I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister al/al 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister al/al 
S5. | l S5 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY 
RANBAXY ITALIA S.P.A. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister al/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al 


S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc 160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc 320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
SANDOZ S.P.A. TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc 320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pa/al/pvc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 || S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S51 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. È TEVAITALIA S.R.L. 
160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
SS; I s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 | I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA 
SANDOZ S.P.A. TEVA ITALIA S.R.L. 
320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al monodose 
S5 confezione ospedaliera 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 
SANDOZ S.P.A. VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
320 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pa/al/pvc TEVA ITALIA S.R.L. 
S5 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pe/pvdc-al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN 
TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pctfe/vIhd/al TEVA ITALIA S.R.L. 
S5 80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister pvc/pe/pvdc-al 


S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 | l S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160mg/25mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 | 1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160mg/25mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5|1I s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5.| | S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5. LI S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5: I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. \ TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVAITALIA S.R:L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5|;1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5 |1I s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 160mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
S5| 1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 160mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
ospedaliera I 55 
| s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA TEVA ITALIA S.R.L. 
TEVA ITALIA S.R.L. 160mg/25mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione I S5 
ospedaliera 
I 55 | VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 160mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
TEVA ITALIA S.R.L. ospedaliera 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione I S5 
ospedaliera monouso 
I 55 | VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 160mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
TEVA ITALIA S.R.L. ospedaliera 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione I S5 


ospedaliera monouso 


| S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
80mg/12.5 mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


| S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


I S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA 
TEVA ITALIA S.R.L. 
160mg/25mg compresse rivestite con film 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al confezione 
ospedaliera monouso 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s5 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


s5 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA BV. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA BV. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
I s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA B.V. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA 
TEVA PHARMA BV. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
È ZENTIVA ITALIA S.R.L: 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
Ù S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 20x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
80 mg/12,5mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 
Ù S5 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 


VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


S5 || S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 160mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pe 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 320mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 | I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 320mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 |l s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 320mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1I s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 320mg/12,5mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 | S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 320mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5: I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25mg compresse rivestite con film 20x14 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 320mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5. I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. \ ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160 mg/25mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister pvc/pe/pvdc(triplex)/al 320mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
Sai S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L: 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
55 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 |1I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/12,5mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pe 
S5|1I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1I S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5 || S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5.||l S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
160mg/12,5mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 320mg/25mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 
S5: | l s5 
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VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 


VARIQUEL 
IS PHARMACEUTICALS LIMITED 
1 mg polvere e solv per sol iniett 1 flaconcino da 1 mg polvere + 1 fiala da 5 ml solv 


S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VARIQUEL 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. IS PHARMACEUTICALS LIMITED 
320mg/25mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 1 mg polvere e solv per sol iniett 5 flaconcini da 1 mg polvere + 5 fiale da 5 ml solv 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VASORETIC 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. BB FARMA S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (spa) 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VASORETIC 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. BB FARMA S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (bul) 
S5|1 S5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VASORETIC 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. FARMA 1000 S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 s5 
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA VASORETIC 
ZENTIVA ITALIA S.R.L. GEKOFAR S.R.L. 
320mg/25mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore pe 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 | 1 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5 || S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. MERCK SHARP & DOHME LIMITED 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse 
S5|1 s5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (spa) 
S51 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. 
80 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse (ung) 
53|/A S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 s5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. NEW PHARMASHOP S.R.L. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. NEW PHARMASHOP S.R.L. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. FARMAVOX S.R.L. 
160 mg/12.5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5. | I S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. FARMAROC S.R.L. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 s5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. FARMED S.R.L. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. PRICETAG SPA 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 S5 
VALSODIUR VASORETIC 
FARMACEUTICI CABER S.P.A. GMM FARMA S.R.L. 
160 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister pvc/pvdc/al 20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse 
S5|1 s5 
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VASTAREL VELLOFENT 
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
20 mg compresse rivestite 60 compresse 267 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S4 | Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
67 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al 267 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S7| Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
67 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al 267 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S7|Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
67 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al 267 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S7|Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
67 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 267 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S7|Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
67 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 267 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S7| Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
67 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 267 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S7|Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
67 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 400 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S7| Il S7 
VELLOFENT | VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA \ AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
67 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 400 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S73-II S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al 400 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S7/A S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al 400 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S7|Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al 400 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S7|Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 400 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S7| Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 400 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S7| Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 400 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
S7|Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 533 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S7|Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
133 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 533 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S7| Il S7 
VELLOFENT VELLOFENT 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
267 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al 533 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al 
S7|Il S7 


— 398 — 


5-6-2018 Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 128 
VELLOFENT VENTOLIN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
533 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 100 mcg/5 ml sol iniett10 fiale da 5 ml 
S7|1 S3 
VELLOFENT VENTOLIN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 
533 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 500 mcg/1 ml sol iniett10 fiale da 1 ml 
S7|1 $3 
VELLOFENT VEROXIL 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA LABORATORI BALDACCI S.P.A. 
533 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 30 cOmpresse 2,5 mg 
S7|1 S5 
VELLOFENT vilanterolo 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA I 53 
533 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 
57 | VICKSFLU ACTION 
PROCTER & GAMBLE S.R.L. 
VELLOFENT 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pp/copolimero di pe e 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA olefine cicliche/pp-al 
533 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet Il 56 
S7 
VICKS FLU ACTION 
VELLOFENT PROCTER & GAMBLE S.R.L. 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister pvc/pctfe-al 
800 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al Il 56 
S7 
VICKS FLU ACTION 
VELLOFENT PROCTER & GAMBLE S.R.L. 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pctfe-al 
800 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al Il 56 
S7 
VICKS FLU ACTION 
VELLOFENT PROCTER & GAMBLE S.R.L. 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister pp/copolimero di pe e 
800 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al olefine cicliche/pp-al 
S7| Il S6 
VELLOFENT VICKS FLU ACTION 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA PROCTER & GAMBLE S.R.L. 
800 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al 200 mg + 30 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister pvc/pctfe-al 
S7.(-II S6 
VELLOFENT VISKEN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA TEOFARMA S.R.L. 
800 microgrammi compresse sublinguali 3 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 5 mg compresse30 compresse 
S7|; Il PI 
VELLOFENT VISTAGAN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA ALLERGAN S.P.A. 
800 microgrammi compresse sublinguali 4 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 5 mg/ml collirio, sol flacone 5 ml 
s7 | m PI 
VELLOFENT VISTAGAN 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA ALLERGAN S.P.A. 
800 microgrammi compresse sublinguali 15 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 5 mg/ml collirio, sol 60 contenitori monodose da 0,4 ml 
s7 | Ml PI 
VELLOFENT VIVINDUO FEBBRE E CONGESTIONE NASALE 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
800 microgrammi compresse sublinguali 30 compresse in blister pa/al/pvc/al-pet 500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 8 bustine carta/pe/al/surlyn 
S7| Il S6 
VENTMAX VIVINDUO FEBBRE E CONGESTIONE NASALE 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. 
200 microgrammi polvere per inalazione 1 erogatore pulvinal da 100 erogazioni 500 mg/60 mg granulato per soluzione orale 10 bustine carta/pe/al/surlyn 
S3 | Il S6 
VENTMAX VOLULYTE 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
2,5 mg/2 ml sol da nebulizzare 20 contenitori monodose 6% soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 250 ml 
S3|1 S5 
VENTMAX VOLULYTE 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
5 mg/2 ml sol da nebulizzare 20 contenitori monodose 6% soluzione per infusione 10 flaconi in vetro da 250 ml 
S3|1 S5 
VENTOLIN VOLULYTE 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
100 mcg sosp pressurizzata per inalazione] contenitore sotto pressione 200 erogazioni 6% soluzione per infusione 1 flacone in vetro da 500 ml 
S3|1 S5 
VENTOLIN VOLULYTE 
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
2 mg/10 ml sciroppoflacone 200 ml 6% soluzione per infusione 10 flaconi in vetro da 500 ml 
S3|1 s5 


5-6-2018 Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE 


ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI 


VOLULYTE 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
6% soluzione per infusione 1 sacca di poliolefina da 250 ml 


VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
sol per infusione 35 sacche freeflex da 250 ml con sovrasacca 


S5 || S5 
VOLULYTE VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
6% soluzione per infusione 20 sacche di poliolefina da 250 ml sol per infusione 40 sacche freeflex da 250 ml con sovrasacca 
S5|1 S5 
VOLULYTE VONTEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
6% soluzione per infusione 30 sacche di poliolefina da 250 ml 10 % sol per infusione 1 sacca da 500 ml 
S5|1 S5 
VOLULYTE VONTEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
6% soluzione per infusione 35 sacche di poliolefina da 250 ml 10 % sol per infusione 10 sacche da 500 ml 
S5|1 s5 
VOLULYTE VONTEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
6% soluzione per infusione 40 sacche di poliolefina da 250 ml 10 % sol per infusione 20 sacche da 500 ml 
S5 | l S5 
VOLULYTE VONTEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
6% soluzione per infusione 1 sacca di poliolefina da 500 ml 10 % sol per infusione 1 flacone in pe da 500 ml 
S5 |1I S5 
VOLULYTE VONTEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
6% soluzione per infusione 15 sacche di poliolefina da 500 ml 10 % sol per infusione 10 flacone in pe da 500 ml 
S5- | S5 
VOLULYTE VONTEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
6% soluzione per infusione 20 sacche di poliolefina da 500 ml 10 % sol per infusione 20 flaconi in pe da 500 ml 
S5.| | S5 
VOLUVEN vorozolo 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 14 S4 
sol per infusione 10 flaconi vetro 250 ml 
s5.| WIAL 
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA 
VOLUVEN 10 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale da 1 ml 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. Il 57 
sol per infusione 10 flaconi vetro 500 ml 
ss]; XALACOM 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
VOLUVEN 2.5 ml collirio sol 1 flacone ldpe 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. Ill PI 
sol per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml con sovrasacca 
s5 | XALACOM 
PFIZER ITALIA S.R.L. 
VOLUVEN 2,5 ml collirio sol 3 flaconi ldpe 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. Ill PI 
sol per infusione 20 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml con sovrasacca 
55 | xenon 
Ù s2 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. xilometazolina 
sol per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml con sovrasacca Il 56 
SS. 7 
xipamide 
VOLUVEN I S5 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 
sol per infusione 15 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml con sovrasacca XOTERNA BREEZHALER 
S5 NOVARTIS EUROPHARM LTD 
85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 
VOLUVEN 10x1 capsule (dose unitaria) + 1 inalatore 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. [| 53 
soluzione per infusione 25 sacche pvc 250 ml 
s5 | XOTERNA BREEZHALER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
VOLUVEN 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 150 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. (15x 10x 1) capsule (dose unitaria) (confezione multipla) + 15 inalatori 
sol per infusione 15 sacche pvc 500 ml I 53 
s5 
XOTERNA BREEZHALER 
VOLUVEN NOVARTIS EUROPHARM LTD 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 
sol per infusione 20 sacche freeflex da 500 ml con sovrasacca 12x1 capsule + 1 inalatore 
S5 |1 S3 
VOLUVEN XOTERNA BREEZHALER 
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. NOVARTIS EUROPHARM LTD 
sol per infusione 30 sacche freeflex da 250 ml con sovrasacca 85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 150 
S5 (25 confezioni di 6x1) capsule + 25 inalatori 


I S3 
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XOTERNA BREEZHALER ZALMEBER 
NOVARTIS EUROPHARM LTD CHEMO IBERICA S.A. 
85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 80 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
30x1 capsule + 1 inalatore I 55 
i > ZALMEBER 
XOTERNA BREEZHALER CHEMO IBERICA S.A. 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 80 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister al/al 
85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 90 I 55 
(3 confezioni di 30x1) capsule + 3 inalatori 
I 53 | ZALMEBER 
CHEMO IBERICA S.A. 
XOTERNA BREEZHALER 80 mg/25 mg compresse 28 compresse in blister al/al 
NOVARTIS EUROPHARM LTD I S5 
85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 96 
(4 confezioni di 24x1) capsule + 4 inalatori ZALMEBER 
I 53 CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/25 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
XOTERNA BREEZHALER I S5 
NOVARTIS EUROPHARM LTD 
85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida- uso inalatorio- blister (pa/alu/pvc-alu)- 6x1 ZALMEBER 
capsule + 1 inalatore CHEMO IBERICA S.A. 
I 53 80 mg/25 mg compresse 98 compresse in blister al/al 
XULTOPHY i * 
NOVO NORDISK A/S ZALVISO 
100 unit/ml+3,6 mg/ml soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- penna prerimpita (pp)- 1 penna GRUNENTHAL GMBH 
preriempita 15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 1600 (2 x 20 cartucce x 40) 
I S4 compresse (confezione multipla) 
Il S7 
XULTOPHY 
NOVO NORDISK A/S ZALVISO 
100 unit/ml+3,6 mg/ml soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- penna prerimpita (pp)- 10 (2 GRUNENTHAL GMBH 
confezioni da 5) penne preriempite 15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 2400 (3 x 20 cartucce x 40) 
I S4 compresse (confezione multipla) 
Il S7 
XULTOPHY 
NOVO NORDISK A/S ZALVISO 
100 unit/ml+3,6 mg/ml soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- penna prerimpita (pp)- 3 penne GRUNENTHAL GMBH 
preriempite 15 mcg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 40 (1 cartuccia x 40) compresse 
| S4 | S7 
XULTOPHY ZALVISO 
NOVO NORDISK A/S GRUNENTHAL GMBH 
100 unit/ml+3,6 mg/ml soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- penna prerimpita (pp)- 5 penne 15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 400 (10 cartucce x 40) 
preriempite compresse 
S4/ I S7 
XYLONOR ZALVISO 
LABORATOIRES SEPTODONT GRUNENTHAL GMBH 
special 50 tubofiale 15 mcg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 4000 (5 x 20 cartucce x 40) 
I 56 compresse (confezione multipla) 
Il 57 
XYLONOR 
LABORATOIRES SEPTODONT ZALVISO 
spray fl 36 ml GRUNENTHAL GMBH 
I 56 15 meg - compressa sublinguale - uso sublinguale - cartuccia (cp) - 800 (20 cartucce x 40) 
compresse 
ZALMEBER Il 97 
CHEMO IBERICA S.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al ZANTIPRIDE 
S5 ELRM.A. S.PA. 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvdc/pvc/al 
ZALMEBER I S5 
CHEMO IBERICA S.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al ZANTIPRIDE 
S5 EIRM.A. S.PA. 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pvc/al 
ZALMEBER I S5 
CHEMO IBERICA S.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al ZANTIPRIDE 
S5 FIRMA. S.PA. 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pvc/al 
ZALMEBER I ss 
CHEMO IBERICA S.A. 
40 mg/12,5 mg compresse 98 compresse in blister al/al ZANTIPRIDE 
S5 ELRM.A. S.PA. 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvdc/pvc/al 
ZALMEBER I ss 
CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister al/al ZANTIPRIDE 
S5 ELRM.A. S.PA. 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pvc/al 
ZALMEBER I S5 
CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 28 compresse in blister al/al ZANTIPRIDE 
S5 FIRMA. S.PA. 
30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvdc/pvc/al 
ZALMEBER I S5 
CHEMO IBERICA S.A. 
80 mg/12,5 mg compresse 56 compresse in blister al/al 
s5 
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ZAROXOLYN ZOLADEX 
TEOFARMA S.R.L. ASTRAZENECA S.P.A. 
5 mg compresse 50 compresse 10,8mg impianto a ril prolungato per uso sottocutaneo 1 sir preriemp 
S5. || s2 
ZAROXOLYN ZOLTRON 
TEOFARMA S.R.L. GENETIC S.P.A. 
10 mg compresse 50 compresse 2,5 mg compresse rivestite 30 compresse 
S5|I s4 
zeranolo ZOMACTON 
SI FERRING S.P.A. 
1 flac. liof. 4 mg +1 fiala solv. 3,5 ml 
ZERINODEK I s2 
SANOFI S.P.A. 
200 mg/30 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister pvc/pvdc-al ZOMACTON 
| S6 FERRING S.P.A. 
10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 1 flaconcino 10mg polvere+1 siringa 
ZERINODEK solv+connettore ditrasferimento 
SANOFI S.P.A. I s2 
200 mg/30 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister pvc/pvdc-al 
I se | ZOMACTON 
FERRING S.P.A. 
ZESTORETIC 10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 3 flaconcini 10mg polvere+3 sir 
ASTRAZENECA S.P.A. solv+connettore ditrasferiment 
20 mg + 12,5 mg compresse 14 compresse I S2 
s5 
ZOMACTON 
ZESTORETIC FERRING S.P.A. 
ASTRAZENECA S.P.A. 10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 5 flaconcini 10mg polvere+5 sir 
20 mg + 12,5 mg compresse 28 compresse solv+connettore ditrasferiment 
S5. | l s2 
ZESTORETIC ZOMACTON 
ASTRAZENECA S.P.A. FERRING S.P.A. 
20 mg + 12,5 mg compresse 42 compresse 10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 1 flaconcino 10mg polvere+1 siringa 
S5 solv+adattatore per flaconcino 
- I s2 
zilpaterolo 
s1 | ZOMACTON 
FERRING S.P.A. 
ZINADIUR ì 10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 3 flaconcini 10mg polvere+3 sir 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. solv+adattatore per flaconcino 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse I s2 
S5 
ZOMACTON 
ZINADIUR FERRING S.P.A: 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 10 mg/ml polvere e solv per sol iniett in sir preriempita 5 flaconcini 10mg polvere+5 sir 
5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse ì solv+adattatore per flaconcino 
SS [21 s2 
ZINADIUR ZOPRAZIDE 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5.|.i S5 
ZINADIUR ZOPRAZIDE 
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 |1 S5 
ZITODOR ZOPRAZIDE 
VISUFARMA S.P.A. LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
2% + 0,5% collirio, soluzione 30 contenitori monodose da 0,166 ml 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister pvdc/pvc/al 
Il Pi" s5 
ZITODOR ZOPRAZIDE 
VISUFARMA S.P.A. LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
2% + 0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister pvdc/pvc/al 
Il PI JI S5 
ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EG ZOPRAZIDE 
EGS.PA. LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
30 mg/12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5: I S5 
ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN ZOPRAZIDE 
MYLAN S.P.A. LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
30mg/12,5mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5 |1 S5 
ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI ZOPRAZIDE 
DOC GENERICI SRL LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. 
30 mg + 12,5 mg compressa rivestita con film 28 compresse in blister pvc/pvdc/al 30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister pvdc/pvc/al 
S5: ||.l S5 
ZOLADEX 
ASTRAZENECA S.P.A. 
3,6 mg impianto a ril prolungato per uso sottocutaneo 1 sir preriemp 
s2 
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Sezione 5 
PRATICHE E METODI VIETATI IN GARA E FUORI GARA 


METODI PROIBITI 


M1. MANIPOLAZIONE DEL SANGUE E DEI COMPONENTI DEL SANGUE 
Sono proibiti i seguenti metodi: 


1.La somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autolo go, 
omologo o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine. È proibito l'uso di pratiche 
ipobariche/ipossiche. 


2. Potenziamento artificiale dell’assorbimento, del trasporto o del rilascio di ossigeno ivi compresi: 


Emoglobine modificate 

Poliemoglobine; 

Emoglobine ottenute con tecniche ricombinanti; 

Emoglobine di origine animale 

Emoglobine coniugate; 

Emoglobine microincapsulate; 

Emoglobina destran-benzen-tricarbossilato (H b-Dex-BTC); Emoglobina bis-(3,5 dibromoscalicil) 
fumarato (alfa, alfa-H B); Emoglobina - raffinosio; 


Perfluoro composti in grado di trasportare ossigeno 

F-Tributilammina 

Fluosol DA 20 (Perfluorodecalina + perfluorotripropilammina); 

Perfluorodecalina (Flutec PP5); Perfluorottil Bromuro (C8F1 7Br); Perfluorodiclorottano (C8F1 6C12); 
Dodecafluoropentano (DDFP); Efaproxiral (RSR13); 

Perfluorocarbossilato stabilizzato con microparticelle di Ag — AgCO2 (CF2)n-CF3 con n = 10-12-14-16. 


Non è vietata la somministrazione di ossigeno supplementare per esigenze clinico-terapeutiche. 


3.Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue con mezzi fisici 
o chimici. 
M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA 
Interventi sulle caratteristiche chimico-fisiche del sangue, delle urine e dei campioni biologici in genere 


È proibita la manipolazione, o tentata manipolazione, per alterare l'autenticità, l'integrità e la conformità dei 
Campioni raccolti in occasione di Controlli Antidoping. 
1.In particolare è proibita la somministrazione per infusione endovenosa di tutte quelle sostanze che siano 
in grado di aumentare la volemia (anche per effetto osmotico), di modificare il pH e/o l'effetto tampone 
del sangue. 
Sono proibite le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 100 ml per un periodo di 12 ore ad ecce- 
zione di quelle legittimamente ricevute nel corso di trattamenti in ospedale, interventi chirurgici o di 
indagini diagnostiche cliniche. 


2.È vietata altresì l'assunzione di tutte le sostanze che possano in qualsiasi modo alterare la normale 
escrezione urinaria di farmaci e/o mascherare l'eventuale assunzione di sostanze proibite per do ping. 


3.È proibito l'uso di procedure, metodi e composti che alterano o sono indirizzati ad alterare l'autenticità, 
l'integrità, la validità dei campioni nonché il regolare responso analitico, ivi incluse: 

e l'immissione in vescica attraverso cateterizzazione di “urina pulita”, soluzione fisiologica, acqua 
distillata e di ogni qualsiasi liquido che possa alterare sia la concentrazione che la composizione del 
campione stesso 


e l’addizione al campione di qualsiasi solvente, di sostanze ossidanti (come Ipoclorito di Sodio, Perossido 
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di Idrogeno) e di sostanze che comunque siano in grado di alterare la composizione quali/quantitativa 
del campione prelevato (come le proteasi). 


M3. DOPING GENETICO 
Sono proibiti i seguenti metodi, cha hanno la potenziale capacità di migliorare la performance atletica: 
1.  l’utilizzo di polimeri di acidi nucleici o di analoghi di acidi nucleici; 


2. l’utilizzo di agenti di modificazione genica progettati al fine di alterare le sequenze del genoma e/o la 
regolazione trascrizionale o epigenetica dell'espressione genetica; 


3. l’utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate. 
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fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione. 


Tipo A Abbonamento ai fascicoli del 


GAZZETTA & UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) 
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE | (legislativa) 


[a serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: 


(di cui spese di spedizione € 257,04)* 
(di cui spese di spedizione € 128,52)* 


Tipo B_ Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 


(di cui spese di spedizione € 19,29)* 
(di cui spese di spedizione € 9,64)* 


Tipo C Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata agli atti della UE: 


(di cui spese di spedizione € 41,27)* 
(di cui spese di spedizione € 20,63)* 


Tipo D Abbonamento ai fascicoli del 


la serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 


(di cui spese di spedizione € 15,31)* 
(di cui spese di spedizione € 7,65)* 


Tipo E Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 


CANONE DI ABBONAMENTO 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


€ 
€ 


438,00 
239,00 


68,00 
43,00 


168,00 
91,00 


65,00 
40,00 


- annuale 
- semestra 


(di cui spese di spedizione € 50,02)* 
(di cui spese di spedizione € 25,01)* 
Tipo FF Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 383,93)* 
(di cui spese di spedizione € 191,46)* 


167,00 
90,00 


- annuale 
- semestral € 


819,00 
431,00 


N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 


I.V.A. 4% a carico dell’Editore 


PARTE | - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI 
(di cui spese di spedizione € 129,11)* 
(di cui spese di spedizione € 74,42)* 


- annuale 
- semestrale 


302,47 
166,36 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II 
(di cui spese di spedizione € 40,05)* 
(di cui spese di spedizione € 20,95)* 


- annuale 
- semestrale 


86,72 
55,46 


Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 (€ 0,83 + IVA) 


Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte Il viene imposta I.V.A. al 22%. 

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto 
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica 
abbonamenti@gazzettaufficiale.it. 


RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 


Abbonamento annuo 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) 


€ 190,00 
€ 180,50 


I.V.A. 4% a carico dell’Editore 


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le 
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. 
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi 
potranno essere forniti soltanto a pagamento. 


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 


*545-410301180605* 


